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Vorwort. 



i/er vorliegende Band nimmt nach einer mehijSlirigen 
Unterbrechnng durch Materialien anderer Art, deren Veröffent- 
lichung auch in allgemeinerem Interesse nicht angeschoben 
werden durfte, die an hiesiger Sternwarte gemachten Beobach- 
tungen wieder auf, welche übrigens in ihren Hauptresultaten 
immer gleich nach Vollendung der ersten Reductionen den 
Ästronomen anderwärts bekannt gegeben wurden. Oekonomische 
Rücksichten zwangen zu der einstweiligen Beschränkung auf die 
erhaltenen Positionen der in den letzten Jahren entdeckten 
Planeten. Herr Hornstein, dem ohnehin auch die Anstellung 
dieser Beobachtungen gr&sstentheils zufiel, hat die nicht geringe 
Mühe der genauen Bedaction dieses Abschnittes übernommen, 
und alle nachträglichen Verbesserungen im Orte der Vergleich* 
Sterne, in den kleinen G)rrectionen etc. angebracht. Die Beob-. 
achtungen der Cometen aus demselben Zeiträume werden mit 
Anderem im folgenden Bande erscheinen, und sind bereits unter 
derPiresse. 

Der zweite Abschnitt enthält eine reiche Sammlung von 
Zusätzen zu dem von Hörm Oeltzen berechneten Kataloge 
der ersten Argelander*8chen Zonenbeobachtungen. Die ausser- 
ordentliche Seltenheit von Verbesserungen, welche die eigent- 
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liehe Katalogisirung betrafen, liefert einen erfreulichen Beweis 
für die grosse Sorgfalt» mit welcher diese in den beiden vorher- 
gehenden Bänden erschienene Arbeit durchgeführt ist. 

Ein Nachtrag zu Piazzi*s Storia Celeste, um den ich mich 
bisher umsonst bemüht hatte, nämlich die Verbindung zwischen 
den beiden von Piazzi für die Positionen seines Kataloges benütz- 
ten Uhren, ist mir endlidi so vollständig als wohl überhaupt 
noch möglich durch die Güte des Herrn Prof. Ragona-Scina 
zugekonmien, und wird von mir eben für den Druck vorbereitet. 

Unter den Instrumenten der Anstalt hat sich im abgelaufe- 
nen Jahre eine wichtige Veränderung durch Rückerwerbung des 
grossen Mittagsrohres ergeben, das seit fünfzehn Jahren der 
k. k. Marine -Sternwarte in Venedig geliehen war. Durch die 
Gefälligkeit des Herrn Directer Lamont ist dasselbe sofort 
mit einer Vorrichtung für Zonenbeobachtungen versehen wor- 
den. Sobald einige noch nöthige Veränderungen angebracht 
sind, werde ich suchea diese in neuerer Zeit so vielfach gepflegte 
und doch immer noch eine reiche Ernte an neuen Grundlagen 
der Wissenschaft versprechende Beobachtungsweise auch hier 
in Gang zu bringen. 

Wien, 31. December 1853. 
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Einleitung. 



Die hier folgenden Beobaohtangen der neu entdeckten Planeten 
sind im Allgemeinen am Kreismikrometer des Refiraotors von sechs 
Zoll OeSnung gemacht, dessen Halbmesser för die Terschiedenen 
Beobachter aus sahireichen Beobachtungen gefanden wurde : 

Beobachter . äusserer """^ innerer 

Littr w 983/'6 896/'2 

Sohaub 990,3 893.2 

Jelinek 985.2 887.7 

• Kunei 985.2 888.7 

Hornsfein 985.7 887.9 

Die Bestimmung dieser Halbmesser geschah im Jahre 1845, 
theilweise auch früher, fär Beobachter KuneS im Jahre 1850. 
Aus neueren Beobachtungen vom 16. M&rs und 18. April 1853 er- 
gibt sich der fiär mich geltende Halbmesser des äusseren Kreises 
nahe identisch mit dem eben angefahrten , der des inneren Kreises 
, dagegen etwas kleiner. Indessen ist dieAnaahl dieser neuen Beob- 
achtungen gegen jene des^Jahres 1845 noch zu geringe, um eine 
Aenderung an dem definitiren Werthe des inneren Halbmessers vor» 
sunehmen. 

Einige wenige Beobachtungen, Seite 13 und 21, sind mit dem 
Positionsmikrometer desselben Instrumentes angestellt, wobei der 
bewegliehe Faden, dem Aequator parallel gestellt und der Positions- 
mikrometer als Schraubenmikrometer benutzt wurde. Die Bectas- 
censionsunterschiede waren durch die Antritte an den, auf dem 
bewe^chen senkrechten Faden, dicDeclinationsuntersohiede durch 
die Berolutionen der Schraube gegeben. Der Werth eines Schrau- 
benumganges ist aus zahlreichen Beobachtungen im Frühjahre und 
Sommer 1847: 25.''880. 
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IV Einleitung. 

Die Form , in welcher die Beobachtungen der neuen Planeten 
hier gegeben werden, ist ungefähr dieselbe, wie für die Kometen- 
beobaohtungen , die im 33. Bande dieser Annalen mil^theilt sind. 
Jede Vergleiohung nimmt zwei Zeilen in Anspruch, deren erste die 
£äntritte , die zweite die Austritte an dem äusseren und inneren 
BAude des Kreismikrometers enthält. Die Lage desGestirns gegen den 
Mittelpunkt des Mikrometers ist de^ Beobachtungen rechts ange- 
fugt, und es bedeutet z. B. PI. -|-, oder St. +, dass der Planet 
oder der Vergleichstetn nördlich vom Mittelpunkte des Kreis- 
mikrometers war; das Zeichen — bedeutet südlich. 

Jedem Beobachtungstage ist eine Zusammenstellung beigesetzt, 
welche die wichtigsten Elemente enthält , auf die sich die sohliess* 
lich abgeleitete Planetenposition gründet Vor allem sind die Diffe- 
renzen in Bectascension und Declination zwischen Planet und Ver- 
gleichstern angegeben, erstere immer für jede einzelne Vergleichung, 
letztere häufig in derselben Weise ; in vielen Fällen aber , wo es 
erlaubt war , sind sie aus dem Mittel mehrerer Durchgänge abge- 
leitet Die Declinationsdifferenzen wurden immer nach der Formel 
gerechnet : 






wo d die Distanz des Gestirns vom Mittelpunkte des Kreismikro- 
meters, positiv, wenn das Gestirn nördlich von diesem Mittel- 
punkte ist, r den Halbmesser des Kreismikrometers, beide in 
Bogensecunden ausgedrückt, / die Zeit vom Eintritte bis zum 
Austritte in Zeitsecunden , f den Correctionsfactor der Zeit wegen 
BeCraction (siehe unten) , b die Declination des Gestirnes , D die 
Declination des Mittelpunktes des Kreismikrometers bedeutet 
Wenn die Beobachtung nicht zu nahe am Horizonte gemacht wird, 
und das beobachtete Gestirn keine zu bedeutende eigene Bewegung 
in Declination besitzt, so werden die bei mehreren aufeinander fol- 
genden Durchgängen beobachteten Zeitunterschiede t sehr nahe 
gleich sein, so lange man die Stellung des Fernrohres im Sinne 
der Declination unverändert beibehält. In diesem Falle wird man 
sich eine Abkürzung der Rechnung erlauben können , indem man 
nicht aus jedem einzelnen Durchgange die entsprechende Distanz d 
ableitet, sondern das arithmetische Mittel T aller i zur Berechnung 
der Distanz verwendet Die so erhaltene Distanz A wird mit dem 
Mittel aller, den einzelnen Durchgängen entsprechenden Distanzen 
sehr nahe übereinstimmen. Der wahre Werth dieses letzteren 
Mittels ist eigentlioh durch die Reihe gegeben : 
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Einleitung. 



WO ich im zweiten Gliede, um grosse Zahlen zu vermeiden) r und 
J in Bogenminuten anagedrüokt Toraussetze, und 8 das gewöhn- 
liche Sttmmenzeiohen ▼orstellt Diese Reihe wird auch beurtheilen 
lassen, welchen Fehler man begeht» wenn man d für das Mittel 
der Distanzen nimmt, und wo für jedes speoielle Instrument die 
Grenze liegt, jenseits welcher diese Abkürzung der Rechnung nicht 
mehr gestattet ist. Für den gewöhnlich im Gebrauch stehenden 
Kreismikrometer des Refraotors der Wiener Sternwarte j dessen 
Halbmesser oben angegeben wurden , ist das zweite Glied unserer 
Reihe nahe: 

^ . 128" ,. 8{it—Ty\ 

am äusseren Kreise: -^ .coso* 



z/' n 

^ . 104" ., 8\{t-T)'] 

am inneren Kreise: rr- , coso . ^^ - 

J* n 

^. „ ^ 128 ^ 104 

Die Brüche ---- und —-r werden 



für J = 



10 0.13 


0.10 


11 0.10 


0.08 


12 0.07 


0.06 


13 0.06 


0.05 


14 0.05 


0.04 


So iat für die Beobaohtang der Melpoi 


DQene am 15. Juli 1852» 


Seite 81 bei den vier ersten Durchgängen 


des Planeten : 


Aeuss. Kreis t t—T Inn. 


Kreis t t~T 


1* 53*1 — O'l 


1*37!2 4- 0*2 


53.1 —0.1 


36.7 -- 0.3 


53.6 .+ 0.4 


36.7 — 0.3 


53.0 — 0.2 


37.3 + 0.3 


r= 1»53'20 


r= l" 36*98 


—5^^ ^=0.055 — 5- ^ = 0.078 1 


n 


n 



Digitized by 



GoogI( 



n Einleirtu&g. 

Die Abweichung des aus T bereohueten J vom aritbmetisohen 
Mittel der Distanzen ist sonach, da J nahe 13' war, fiär den 
äussern und innem Kreis gleich O/'Ol. Für die letzten vier Durch- 
gänge erhält man am äussern Kreis 0/'03, am innem 0."02, Grös- 
sen, die wohl nicht weiter in Betracht kommen. 

So oft es möglich war , wurde der Planet an demselben Tage 
abwechselnd nördlich und südlich vom Mittelpunkt Ues Kreismikro- 
meters beobachtet, und dabei Sternen , die nahe im Parallel des- 
selben lagen , der Vorzug gegeben , da hierdurch die Declination 
des Planeten von dem Werthe des Halbmessers des Mikrometers 
weniger abhängig wird. War kein Stern im Parallel TorhandeBt, so 
wurde ein Stern nördlich und ein zweiter südlich vom Planeten 
gewählt, und mit beiden gleichviele Durchgänge genommen, wo- 
durch nebst anderen Vortheilen auch der, der theilweisen Elimina- 
tion des Werthes för den Halbmesser erzielt wurde. Nur im Falle 
des gänzlichen Mangels an passenden Sternen , oder einer Unter- 
brechung der Beobachtung durch ungünstigen Himmel hat man 
sich mit Einem Sterne begnügt 

Auf die Rectascensions- und Declinations- Differenzen folgt die 
mittlere Position des betreffenden Vergleichstems nebst Angabe der 
Kataloge, denen dieselbe entlehnt ist. Meistens sind die aus einzel- 
nen Katalogen angegebenen Orte von der Epoche des Katalogs auf 
den Anfimg des erforderlichen Jahres mit blosser Rücksicht auf Prä- 
cession reducirt. In dem gehörig genommenen Mittel aber, welches 
immer die unmittelbar folgende Zeile bildet, und dem links zur Seite 
das Jahr steht, auf dessen Anfang sich dieser mittlere Ort bezieht, 
ist, wo es nöthig war, jedesmal auch die eigene Bewegung des Ster- 
nes berücksichtigt. Neueren Positionen ist meistein grösseres Ge- 
wicht beigelegt, und ein grosser Theil der gar nicht oder minder gut 
bestimmten Sterne meistens von den Herren Oeltzen und Pick 
am Meridiankreise beobachtet. Diese Meridianbeobachtungen sind 
häufig allein beibehalten worden , insbesondere wenn ihre Abwei- 
chung von älteren Beobachtungen eine bedeutende eigene Bewegung, 
oder eine Unrichtigkeit in einem Kataloge vermuthen liess , und 
es an Mitteln fehlte , diese weiter zu untersuchen. 

Auf die mittlere Position des Vergleichstems folgt die Reduc- 
tion desselben auf den scheinbaren Ort am Beobachtungstage, wo- 
bei ich nur zu bemerken habe , dass in dem Falle , wo zwei oder 
mehrere Vergleichsterne benützt wurden, diese Reduction gewöhn- 
lich nicht far jeden Stern besonders , sondern fiir das Mittel aus 
ihren Reotascensionen und Declin^tionen gerechnet ist. Auf die Po- 
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sition dee Planeten hat dieee kleine Abkürzung keinen EinfluBS, 
da in sole^en FftUen mit jedem Sterne gleichviele Vergleiohongen 
gemacht sind , wodoroh von dieser Seite der Ort dee Planeten sidi 
strenge richtig ergibt 

Nach der Reduction des Sternes kommt die oben erhaltene 
Differena in AB. und Declination swischen Planet and Stern , so 
wie die Gorrection» die wegen der eigenen Bewegung dee Planeten 
und wegen Befiraetion an die Beobaohtimg amsubr\Bgen ist. 

Die C!orreotion wegen der eigenen Bewegung findet man aus 
den Formeb : 

Gorrectkm in AR = + ^^,^ _ ., • ^ b , 



324000.€O«2)* 



Correction in Deel. = H — -— . Ja , 

21600 

wo r den Halbmesser des Mikrometers , d die EHstanz des Parai- 
lels des Gestirns vom Mittdpunkte des Mikrometers, positiv 
n6rdli<4i vom Mittelpunkte, bedeutet. Beide sind in Secunden aus- 
gedrückt Torausgesetat. da und Jb sind die eigene tägliche Bct 
w^gung des Gestirns in Bogenminuten. 

Die Befiraetion ist nach den bekannten BesseFschen For- 
mebi berechnet: 



= cotg 9 eo8 7 

f=^^-Jü^^ffdy 

Corr. in AB. ^+(b'-&) . i^ *^ . ^^^ 

Corr. in Ded. =z + (if—b} . 



WO d das Mittel aus der Declination des Planeten und des Sternes, 
if die Declination des Planeten , 2) die des Sternes und wo (b'— ^) 
in Secunden ausgedrückt ist Zuweilen ist die Correction we^en 
eigener Bewegung oder Befraction nicht angegeben, sondern durch 
Punkte ersetit; in einem solchen Falle ist immer der Einfluss auf 
das Endresultat verschwindend. 

Zum Schlosse folgt dann die Position des Planeten selbst und 
nach ihr noch die Logarithmen der mit der Horizontalparallaxe 
au multiplioirenden Factoren nach den Formeln: 
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Factor for AR. ==+±SSll^ 

16 COM b 

Factor ftr Peel. ^-H'*'»^^f + ^> 

eo$f 

SohlieaBÜcli ist nur npoh zn erwähnen , dass von den hier ipit- 
getheilien Beobachtungen , deren Zahl etwas über zweihundert be- 
trägt , die von mir gemacht (nahe 150) auch von mir reducirt, 
die übrigen grosstentheils von den betreffenden Beobachtern be- 
rechnet sind , bis auf wenige, die wegen Mangel an Vergleiohster- 
nen erst nachträglich von mir redueirt wurden, nadidem durch 
Meridianbeobachtungen sichere Positionen dieser jetzteren gewon- 
nen waren« 
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Sien 
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57.6 

S9.0 



95 5i. 



5.5 
5i.5 



0.0 
3o.i 



I inn. 



6 3» 18.5 
a4 96.5 



»9 

3i 



10.0 

10. o 



$ 
«7.0 

ao.o 



19.0 
0.5 



Mittd der Zeit 6 96 46.8 

Correet der dir ...... 4 35.0 

8ter»9ett 5 aa ii.8 

Mittlere Wien. ZeU 9 4 «.o 

IJsler Wolken.^ 



Afttrset 

59 43.0 



8 3«. 5 
10 3o.o 



i3 34.5 
«5 17.0 



18 1.0 

19 5o.5 



58. o 
3i.o 



46.0 
90. o 



44.0 
t6.5 



9.0 
4o.S 



Stent 
e 3.0 
I 3o.o 



10 5o.5 
19 17.0 



c5 48. o 
»7 14.5 



9« ^9.3 
9f 40.0 



9.3 

5.1 



0.0 

3.0 



94.0 

97.0 



1844k 9. lekrtar. Mioek. 

St. + Differenz (PL — StV 

PI. + ^ 3«95.So — . •' 3/'i 

94.85 — t 55.9 

+ 3 94.93 — I 59.5 

Stern, B. Z, 330. 
I846.0 4*8* 9.*88 + i5N9'4o.''9 
Reduei. +1.60 — 3.« 

Wffer... 4. 3 94.93 — I 59.5 

eig.Bew; -(~ o , o i -f- • • o 

Refr.... .^0.01 — 0.1 



Aetraee. 4 t ( 
Log. F. Par. 



99.41 
8.396 



+ .5 



47 38. o 
9.759 



PI. + 

St. — 



tt. lekrur. 

Differeov (PI. 
- 9* i/63 

o, 10 ' 

0.88 

0.58 



Jelinek. 
- St). 

+ ^^' 4.^ 
11.5 
99.9 
37.8 



Mittel der Zeit 8 10 

Correet. der Uhr 5 

Stemaeit 8 4 

Mitaere Wies. Zeit 9 55 



96.3 
»79 
58.4 
99.1 



Stent 

1 II. 8 
9 56.3 



I 



3 38.4 
5 99.0 



11 

19 



6, 
49. 



i3 

i5 



3o.9 
i3.8 



t5 59.9 
17 49.0 



18 

90 



91.8 

46.8 
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I 95.9 
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47 

19.7 



i5.3 
4o. I 



39.5 
4.3 



48.3 
3o.8|99 



3 5i.5 
5 34.8 



«I 
i3 



»9 

9. 



35.1 
58.9 



94.5 



i3 43.9 
i5 97 



16 19.5 

17 56. o 



>9 i.i 
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99.1 

59 
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— 9 0,8« -j- 99 19, I 

Stern, Hiat eel. pag. 139» 

4*96« 7/44 + «6«4o' 98."6 

+ i.49 — 4.4 

%^ 9 0.80 -|- 99 19.1 
-}- o.o3 + 0.3 

4- 0.06 +0.8 



Astrae». 4 ^i S.99 
Log. F. PÄr 8.589 



+ «7 



» 44.4 
9.779 



St. ~ 
PI. + 



+ 



t4. refcni8r. Sehaub 

DUferens (PI. — St). 

+ 9i'5i.''e 
54.9 



53:4 
16.3 



99, 

46. 



1 1 .9 
34.5 



Mittel der Zeit g 11 47.9 

Correet der Uhr 5 3g . 7 

Stemaeit $ 6 8.5 

Mittiere Wien. Zeit 9 4g j^j^^ 



i9.«65 
19.93 
i3.i5 
13.97 
i3.58 
i3.3e 



«6.7 
56.3 
56.8 
67.7 



1846.0 
Reduet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



•f i3.i5 -f ai 55.6 

Stern , zwei Merid. Kr. Deob. 

4*96*1 i.*4o + i6«59'3o.*g 



+ 

+ 
+ 
+ 



.47 
.i5 



1. 
i3. 

O.Ol 

o.o5 



+ 



— 4.5 

91 55.6 

+ o.S 

•f 0.8 



Aatraea. 4 
Leg; F. Par. 



96 96.08 
.8,581 



+ '7 



i4 93.9 
9.777 



Ann. d. WUfn. 8lemw. 3. Folg«. III. 
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Am« 
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ai 17.6 
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a8.o 
40.5 


ai 59.3 
a3 45.0 


8.1 
36.1 
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\V\\ An8 dem Mittel 

4^^^ Zeiten: 

4«. 67 

43.84 

— 48.27 _ ai' 57.''i 


a4 i3.o 
a5 46. 


a4.o 
35.5 


«4 54.6 

a6 4f.o 


. »7 8.0 
^8 4i.8 


19.0 
3o.7 


37 5o. 5 
a9 36. 


59.0 
37.0 


»9 55 . 7 
3i a8.7 


6.0 
18. a 


3o 37.5 
3a a4.o 


46.8 
i5.o 

56. a 
a5.3 


Stern , zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 «5*48*7/66 — io«38'33/?8 
Reduct.. ^1 a.79 — a.3 
Differ... _ 48. a7 — ai 57.1 
eigr.Bew — . 1 — o.a 
Refr. ... + o.o3 ^ — 1.7 


33 5.5 

34 38.3 


i5.8 
a8.o 


33 47.8 
35 33.5 


Mittel der Zeit . . . . 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit . 


Am« 
... 14 a5 36.3 

— 7.^ 
... i4 a5 a9.3 
. .• 11 ai a.a 


Astraea". i5 47 aa.ao — 11 35.i 
T^)g. F. Par. 8 , 1 90, 9 , 9a 7 


Aslraea 

t4 a4 ia.5 
. a5 48. a 


3a.9 
37.4 


Steri 
14 36 54.5 

a8 39.4 


3.3 
3o.3 


10. lai. Schaub. 
^^' . . Differenz (PI. — St). 
'"~^ — a«46.'6a 

47.33 

46.90 
47.50 
48.00 


ag i5.a 
3o 5o.3 


a6.3 
39.5 


3i 57.2 
33 43. 1 


6.0 

tili 
9.» 

38.1 


34 ao.a 

35 54.4 


3o.9 
43.. 


37 «.9 

38 47.4 


5i 36.5 
53 10. a 


47.5 
59.3 


54 i7.a 
56 4.5 


aG.5 
55.3 


48. o5 
48.87 


59 59. a 
i5 I 3a. a 


10. a 
ai.3 


i5 a 39.8 

4 »7.3 


49.« 
18.8 


48.70 
48.45 
49. t5 


4 5o.o 
6 a3.i 


0.8 
la.a 


7 3o.9 
9 18. a 


39.9 
9.3 


— a«47.'96 — ai' 46/'a 


9 5i. I 
II a3.8 


a.o 
ia.5 


la 3a, 
■4 ao. I 


40.8 
la .0 


• m Stern , zwei Merid. Kr. Beob. 


i5 6.0 
16 37.8 


16.7 
37. a 


\ >7 46.4 

19 34.8 


55.1 
a6. a 


1847.0 i5*48*i6.'54 — io«3i'49."5 


ao 4.4 
a* 37.9 


16. 1 
a6.a 


aa 45. a 
a4 33.8: 


54. a 
aS.a 


Rednet«. -j. a.8i — a.4 
Differ... — a 47.96 — ai 46. a 
eig.Bew. _ . 1 — o.a 
Refr. ... -j- o.o3 — 1.7 


a5 II. 
a6 43.0 


aa.5 
31.4 


a7 5i.7 
^9 40.4 


o.a 
3a. a 


Astraea. i5 45 3i.4i — 10 53 4o.o 
Log. P. Pan 7.978, 9.9»9 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr. . . 
Stemzett 


A m 
... 14 58 I 


3.3 
7.0 
6.3 
a.o" 


Mittlere Wien. Zeit 


... I. 45 4 


• • 



Digitized by 



GoögI( 



AfltrAeA« 



3 



Kreis 



Sien 

h m $ 
3o 4^*7 



3i 39.5 
33 lo.o 



34 :.o 

35 38. o 



36 5!i«6 
38 !i4.o 



39 i4.S^ 

40 45.5 



45 8.a 

46 35.4 



48 47. o 
5o ia.5 



36. o 

3a. a 



5o.4 
58.4 



i8.o 
«7.3 



3.7 
ia.7 



a5.7 
35. o 



ao.a 
a3.5 



58. o 

i .o 



Astrae« 

i3 39 48.3 
3i 17.7 



Ih 



3a i5.o 
33 4a. 8 



34 4a. 5 
36 10. o 



37 a8.7 

38 56. o 



39 5o.o 
4« «7.5 



45 4^*o 

47 I I . A 



49 »7.4 

50 5o.o 



59% 
6.0 



a6.4 
3i.ß 



54.4 
58. o 



40.7 
44.5 



a.o 

5.7 



5i .0 



^8.4 

39.0 



Mittel der Zeit ... . 
Correet der Uhr . . . 

StemzeÜ 

Mittlere Wien. Zeit. 



Am« 
i3 39 10.5 

- 7.5 
i3 39 3.0 
10 aa 55.7 



islraea 

i3 a3 39.3 
a5 19,3 



3i 6.9 
)a 46.8 



4® 4». 9 
4a 19.8 



48 34.1 

5o la . i 



55 59.3 
57 36.9 



49.4 
9.4 



16.8 
36.8 



5i.5 
9.3 



44.9 
a.4 



8.5 
36.8 



Sttn 1 mmi S 



i3 35 3a. 9 
37 ^6.o 



38 

3o 



40.6 

38.3 



33 
35 



0.3 
i3.3 



36 
37 



8.3 
56. o 



43 
44 



34.5 
47.4 



45 
47 



4«. 9 

3o.7 



5o 

53 



•^7.9 
40.9 



53 
55 



34.9 
a3.9 



'57 

i4 o 



53.9 

5.8 



59.6 
48.8 



39. 
39. 



49.« 
»9.4 



6.1 
6.S 



16.8 
47.« 



41.5 
40.9 



5o.3 

33.3 



34.8 
33.9 



43.7 
l5.3 



59.9 

58.8 



8.3 
40.3 



Mittel der Zeit i3 4o 49.6 

Correet. der CJlir — 7.1 

Stemzeit 1 3 40 4^*5 

Mitttere Wien. Zeit ... 10 30 39.1 



1847. 

PI. — 

St, + 



lt. lai. 

Differenz (PI. 
f 34.'o3 

34.35 

33.65 

34.33 

33.63 

33.73 

34.08 
+ 33.95 



Littrow. 
St.).- 



Stern. 



1847.0 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 



i5*44" 

+ 
+ 



3/83 
33.95 

O.Ol 



a4' 4a."3 



io«35' 

-a"4 

— ^4 4^.3 

- o.a 



Reff.... 4- 0.08 


— 1.8 


Astrae». , 


Log. F. Par. 8.369. 


9.9^3 



IS. lat. SeltAub. 

W. — Differenz (PI. — St. 1). 

S*' ^ — — a*io/b3 

St.2+ ^,^8 

10.63 

t I .00 

1 1 .5o 

— a 10.59 

Differenz (Fl. — St. 2 . 

— 5*» 5.»i5 

5.ao 

5 .,90 
6.o5 
6.35 

'—5 5.73 — 30' 48." I 

Stern 1. Im Mittel aus Rämker, A. N. 603, 
und eine Wiener Merid. Kr. Beob. 

1847.0 i5*45*5o.'33 

Reduet.. -f 3.83 

Differ. .. — 3 10.69 

eig.Bew. — o.oi 

Reff 4- 0.0 1 . . 

Astmea 1 5 43 4^*4^ 



Digitized by 



GoogI( 



A 8 1 r ä e a. 











istem 

I847.0 
Redwet.. 
Diifer... 
eig.B««r 
Refr.... 


t B. Z. 171 , H. C. pag. 468 . und 

eine Wien. Merid. Kr. Beob. 

i5*48*45.'a« — •©•36'i8.''i 

+ 3.84 — a.4 

— 5 6.73 . — 30 48. 1 

— 0.01 — . 0.3 

+ 0.07 — .1.6 






Astraea. 
Im Mittel 
Log. F. 


i5 43 43.45 ^ 10 47 10.4 

i5 43 43.46 — 10 47 10.4 

P^'- 8.564, 9.934 


Astraea 

k m g 
■6 la 35.5 

i3 5a. 3 


5o.'4 
38.5 


Ston 

k m 9 

16 i3 19.0 

14 55.0 


$ 

a9.o 

44.5 


1647. 

PI — 

st - 

Stern, 

1847.0 
Redaet. 
Difibr... 
eig.Bew. 
Refr.... 


Ift. lai. Littfow. 
DUTerenx (PI. — St.). 
- 53.'7o\ 
53.83J 
53.00I 

53.45/ ~ a 3. 

53.70 

53.60 

53.60/ 

54.38 

54.4a 


t5 i8.a 
i6 34.4 


3a. 5 
ao..5 


16 I.O 

17 37.0 


II. 3 
37 6 


17 55. a 
19 la.o 


8.8 
57.4 


18 38. a 
ao t4.o 


48.5 
4.7 


ao 36. 
ai 53.0 


5o.o 
39.0 


ii 19.5 
aa 55.4 


39.0 

46.4 


a3 11.5 
a4 a8.!i 


aS.o 
i5.5 


a3 55.0 
a5 3a. 


5.0 

33. 


— 53.48 — ^a 3,4 

Rtoker, Aatr. N. 603, and eine 
Wien. Merid. Kr. Beob. 

t5*4i«37,«74 -. ioM5'34."3 
+ a.85 _ 3.5 
_ 53.48 _ 3 a.4 

— o.oi — o.i 
0.00 — o.a 


a5 49.5 
a; 7.3 


4.0 
53.4 


a6 34.0 
a8 to.5 


44.0 

0.5 


a8 3a. 5 
a9 So.o 


46. • 
37.0 


»9 16. a 
3o 53.0 


a7.o 
43.7 


3i II. a 
3a 99.0 


a5.o 
i5.5 


3t 55.4 
33 3a. 


5.3 
33.5 

14.0 

36.5 


48 .?.o 

49 43.3 


3i.o 
3i.o 


49 4.3 

50 46.0 


5i 18.5 
5a 44.3 


3o.5 
3a. 


5» 4.7 
63 47.« 


.4.3 
37.0 


Astraea. 

Log. y. 


i5 40 47.10 — 10 37 39.4 
*^- 7.969 9.931 


Mittel derzeit ... 
Correet. der Ulir . . 
Stemzeit 


* m 
.... 96 a8 
> . • . ^"^ 

.... vA üfl 


9 
8.1 

7.8 
0.3 

^«.7 


MitÜere Wien. Zeit 


... la 55 4 


Attraea 

.4 36 44.« 

38 ao. 1 


55. a 
9.a 


Sten 
■4 38 3a. 5 

40 ^.0 


43.9 

5l.3 


PL - 

St — 


M. laL selia^b. 

Diflerenz (PI. — St.). 

— i«45.'35 

45.88 
45.83 
45.98 
46.37 
46.43 

- « 45.94 + 44.''3 


44 3a. a 
46 6.7 


43.8 
56. a 


46 aa.3 
47.48.9 


33.5 

37.7 


48 3i.8 
5o 5.a 


42.5 
54.6 


5o at.a 
5. 47.7 


3a. 3 
36.3 


5a a5.a 
53 59.5 


36. a 
48. 


54 «4.5 

55 4». 8 


36.3 
3o.3 


57 37.1 
59 i.a 


38.5 
5o.i 


59 17.3 
i5 43.7 


38.8 
3a. 3 


i5 I i3.9 
« 47.« 


^4.7 
36.5 


3 3.3 

4 3o.o 


i5.8 
18.8 
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Astraea. 



MiUel der Zeit t4 5o 56% 

OoffeetderUhr — ^.8 

StMTBi^it ,4 5o 48.4 

ICtfier« Wien. Zeit ... ti i4 49*8 



Sten (= Stern rom 15. Mai). 



1847.0 t5*4i«37/74 

Rednet. 

DiiFer... 

eig.Bew. 

Refr.... 



+ 2.86 
— I 45.94 

O.Ol 

0,00 



io*35'a4."2 

— a.6 
+ 44.3 

— o.a 
+ o.. 



Astreea. i5 39 54.65 — 10 34 4:1.6 
Log, F. Fmt. 7.98»« 9.931 



ittnet 

«4 9 37.0 
ti 14.0 



i3 8.0 

«4 47.3 



17 37.0 

19 aa.a 



31 i.o 
tia 56. o 



46*5 
4.0 



18 
37.0 



35.0 
14.3 



10. o 
48. o 



Sten 

k m B 

14 «o 47.0 
la 4».o 



14 »9.a 

16 i4.o 



18 54.* 
ao 34.5 



aa a8.o 
a4 8.0 



55. 'o 
33.0 



1847. 

PL + 
St + 



»7.5 
5.5 



tt. lal. 

Differenx (PI. 
i~i8/63 

««.97 
19.55 
19. aa 



Homsteio. 

- St). 

+ a' 43.^'6 

34.5 

39.0 

37. a 



3.0 
a5.a 



PL - 

St ~ 



37.5 
58.4 



km $ 
Mittel der Zeit 14 16 11. 6 

Correet der Ulir —:. 8.1 

Stemteit 14 16 3.5 

Bqtflere Wien. Zeit. .. . 10 16 35, a 



— I «9.09 

Stern, awei Merid. Kr. 

1847.0 i5*35*38,'5i — 
Rednet. -4- a.9i 



Dübr... 
«ig.Bew. 
Refr. . . • 



+ 

— I 19.09 
0.00 
0.00 



+ a 33,6 

Beob. 

to«ai'ao."5 

— a.8 

+ a 33.6 

0.0 

+ o.a 



Aatraea. i5 34 aa.33 — 10 18 49.5 
Log. F. Ptar, 8.179. 9.9a8 



isiraea 

14 5a 18.3 
53 5o.o 



i5 



16.0 

1 44.0 



8 1.5 

9 35.0 



i3 ao.o 
14 54..0 



39.5 
40.0 



a8.o 
3a. a 



II. 5 
^4.3 



3i.a 
43.6 



Steniluit 

14 55 33. a 4a. 
57 11.0 



57 a4.o 
59 0.0 



i5 



3 3o.o 
5 5.0 



5 19.5 

6 57.0 



II aa.8 
la 47.5 



16 4a. o 
18 6.3 



34.5 
5i.o 



39.3 
56. o 



a8.o 
48.3 



33 
37.0 



53.0 
55.8 



Mittel der Zeit ,5* 4*i4.'9 

Correet der Ulur 38.4 

Stemzeit ,5 3 46!5 

Mittter» M^en. Zeit .,. 9 57 19.9 

0ie mit StemelieB versehenen Zah- 
len haben nur halbeg Gewicht 



PI, — 

St 1 - 
St » + 



8. ImmU 

Differenz (PI. 
3*»i7.*6o» 

17. 5a» 

17. «3 

«7.07 



Homatein. 

St 1). 

— 5o."9» 
58. o» 
5a. 7 
56.4 



St + 



— 3 17. a5 — » 54.5 
Differena (PI. — St» S). 

— &• 8/o5» — ara4.''o»i 



8.i5* 



3a. o' 



5 8.IO — »3 a8.o 



Stern 1, Rumker, A. N. dOS, B. Z. 243, 

H. C. pag. 487 o. 468, und eine Wien. 

Merid. Kr. Beob« 

1847.0 »5*a3«58/70 — 9«54'44."3 
Reduet. + a.96 — a.9 

Dtffer... — 3 17, a5 — 54.5 

eig.Bew. 
Refr.... 0.00 



o. 



Aatraea. i5 20 44.41 — 9 55 41.8 



Digitized by 



GoogI( 



A s t r a e a. 



Sittm 

h m 9 
i5 5a 33. o 

54 i4*o 



56 i5.o 

57 55.0 



16 6 18. a 
8 13.3 



10 
la 



7.0 
1 .0 



43*0 



a4.5 
46. o 



aS.o 
5.a 



14.0 
54.0 



Aftraea 

Am« 
i5 53 4^*® 
55 36. o 



57 a6.4 
59 17,0 



16 



7 39.0 
9 3i5.o 



i3 i3.5 



53. '5 

»7. 



35.0 
«.a 



48. o 
16.0 



36. o 
5.0 



Miltel der Zeit 16 3 a8.6 

Correot der Uhr — 55.3 

Sternzeit 16 a 33.3 

Mittlere Wien. Zeit 10 a4 39 . 8 



Stern 2, Br. Abs. Cat 5125, Arge]. Cat., 
Piazzi (mit der eig. Bew. aus Argel.) und eine 
Merid. Kr. Beob. - Dem Br. A. C und Argel. 
ist das Gewioht 4 , Piazzi das Gew. 2 « und 
der Merid. Kr. Beob. das Gewicht 1 gegeben. 

1847.0 i5*a5»49.'3i — , 9*3a' 8."a 

Rednct. -^ a^pß — a.g 

Differ... — 5 8.10 — a3 a8.o 

eig.Bew. 

Refr. ... 4-0.01 ■^—1.3 



Astraea. t5 ao 44.18 
Im Mitte] i5 ao 44.35 
Log. F. Par. 7.53a, 



9 55 40.4 

9 55 4' • ^ 

9*9^9 



1847. 

st.+ 

PI. 4- 



Si — 



16. Inl 

Differenz (PI. 

+ I** 16/80 

16.53 

16.8a 

16.45 



Homstein. 

- St.). 

— i'36."6 

— I 37.7 



PI. — +1 16. 65 



— I 37.1 



Stern , Rümker Cat. und A. N. 603 , B. Z. 
243, und eine Merid. Kr. Beob. 

1847.0 i5*i4"»S3.'o9 — 9*55'49."i 

Reduct*. -|. a.94 — a.9 

Diffisr... -j- 1 16.65 — 1 37 . i 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr. . . 0.00 — o . 1 



Astraea. i5 16 ia.68 
Log. F. Par. . , 7 . 959 



9 57 .a9.a 
9.9^8 



istrtea 

t6 9 58.0 
II 45.5 



i4 5a. 5 
16 37.5 



19 ai.5 
ai 10. o 



a4 a7.o 
a6 18.0 



6.0 
36. o 



0.0 
39.5 



39.0 
o. o 



36.5 
8.0 



Steri 

16 la I .0 
i3 55.0 



16 55.5 
18 48.0 



ai a5.a 
a3 18.5 



a6 33. a 
a8 a5.5 



8.3 

48. o 



PI. - 
SI.+ 



^.7 
41.8 



3a. 4 
la.o 



9i. Imml 

Differenz {PI 

a** 6.»70 

7. «3 

6.90 

7.o5 



Homstein. 
St.). 

- 18' 8.4 
18 34.9 
18 3.9 
17 57.3 



6.94 



18 II. I 



4o. o 
i9'0 



Mittel der Zeit t6 18 3.5 

Correot der ühr ...... — i i5.5 

Stemzeit 16 16 48.0 

Mittlere Wien. Zeit. .. . to i5 6.7 



Stern, Br. A. C. (Gew. 2), ROmker Cat 

und Astr. N. 603 (Gew. 1), Piazzi (Gew. 1), 

Bessel Z. 2i3 (Gew. 1). 

1847.0 1 5*1 5»54.'75 — 9*46' 7.^7 

Reduct. >j- a.9a -— a.8 

Differ. .. — a6.94 — 1811,1 

eig.Bew. 0.00 -[- p.a 

ilefr . . . — 0.0a — i.i 



Astraea. i5i3 50.71 — 10 4 ^^.5 
Log. F. Par. 8.086 9,9a5 



Digitized by 
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Astraea. 



k r 


e i ■ 


1847. 

PL + 

St. - 

«847.0 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 




äu88. ) inn. 


äiies. 1 inn. 




Attraea 

16 46 a6.o 
48 16.0 


35.^0 


Siera 

h m H 

16 48 53.0 

5o 38.5 


« 
0.0 

3i.3 


80. Jaai. Hornsteiu. 
Differenz (PI. — St). 
— a*"a4.'8o 


5x a3.o 
53 i3.o 


3a. 5 


53 49.5 
55 37.0 


57.6 
99.7 


a5.i8 
a5.55 


56 a4.5 
58 i5.o 


33.0 
6.0 


58 5i.7 
17 39,0 


59.0 
3i.o 


— a a5.i8 +19' 8."8 
Stern, zwei Meric). Kr. Beob. 


Mittel der Zeit . . . 
Coireet der Uhr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 
t6 5a 19.6 

4 0.. 

.... 16 48 19.5 

10 i5 5.7 


i5^i4"*a6.'66 — io»39'io."o 

+ a.88 — a.6 

— a a5. 18 + 19 8.8 

0.00 — 0. i 

+ 0.04 + 1.3 


Afltraea. 
Log:, f*. 


i5 la 4.40 '-' to ao a.6 
P»r. 8.a65 9.936 


Astraea 

17 34 a6.3 
35 37.5 


44.0 
ai .0 


Sien 

17 35 56.3 
36 59.3 


16.5 
40.6 


PI. - 

St + 

1847.0 
Reduct . 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 


15. Jali. Homstein. 
Differenz (PI. — St). 
— i*a5.*97 
35.98 
a5.63 


37 58. 
39 10.0 


14.5 
54.5 


39 3o.o 

40 3i.o 


5o.5 
9.4 


4> 15.5 
43 a8.5 


3i.o 
ia.3 


4a 47. a 
43 47.3 


9.3 

a6.o 


— I a5.86 — 38' 3o."8 
^tern (= Stern am 30. Juni). 


Mittel der Zeit. . . . 
Correct. der Uhr. . 

Stemzeit 

Mittiere Wien. Zeit 


Am« 
17 38 39.4 

4 9«. 4 

.. . . 17 34 * .0 

... 10 1 4i' ^ 


i5*i4'»a6.'66 — 10*39' io."o 

+ 3.79 — 3.C 

— I a5. 86 — a8 3o.8 

4- 0.01 0.0 

, — 0. i3 — 3.5 


Astraea. 
Log. F. 


i5 i3 3.47 — 10 7 45.3 
PÄr. 8.417 9.9'^3 


Sien 

a 44.9 
a 6.-0 


55.4 
55.0 


Astraea 

a a ai . 3 
3 5o.o 


3a. 9 
38.1 


1849. 

St — 
Fl. — 

St + 
PI. + 

1849.0 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 


13. Beeemher. Schaub. 

Differenz (PI. — St.). 
+ i~4o/a5 + 35."9 
40.00 39.0 
39.90 ' 3a. 4 


4 91.8 

5 43.0 


33.1 
3a. 

18.6 
19.3 


5 58. a 
7 96.8 


9.4 
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40. ii 


5p 33.7 

33 59.0 


45.0 
46.0 


i3.83 33.1 
i3.o5 30,6 


aa I 58.3 
3 37. c 


9.« 
36.5 


5 19.4 

; 6 44.0 


33.0 

30.7 


i3.3a i;.7 


+ 3 13.69 + a4 30.6 



Digitized by 



GoogI( 
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Iris. 



Kreis 



Sten 



hm» 
33 7 39.0 

9 8.8 



13 53.0 

14 33.0 



a 
39.0 

58.4 



».9 



Iris 

h m t 
33 XO 5o.4 

13 i3.5 



1.6 14.7 
17 37 . o 



k m a 

Mittel der Zeit 33 3 38.8 

Correct der ühr — 649.1 

Stemzeit .' a i 55 49,7 

Mittlere Wien. Zeit 1 1 49 36.4 



innTj Stern. 

Lal. 115 i9*46«3o.'i5 — i4'io'4^."4 

B. Z.185 ^9.97 47-<* 

1847.0 i9*46"3o/o6 — i4*io'44."7 

ReducL. +3.54 +18.6 

Differ... -|- 3 13.69 + 34 30.6 

eig.Bew. 0.00 — 0.3 

Refr.... + o.ii + 3.3 



3. 
0.0 



38.0 
33.3 



Ins.... 19 49 4? «4^ — i3 46 3.4 
Log. F. Par. 8.378 9-935 



Stern 

3<> 3 5 5.0 

36 5o.o 



29 »7 
3i I 



34 38. 
36 13. 



38 37. 
40 33. 



4^ 43. 

44 3o. 



14. o 

39.3 



35.8 
53.4 



37 . o 
3.5 



46. o 
i3.8 



46 53, 

48 39, 



5o 57 . 
53 45. 



4 49. 

6 38. 



53.5 

30. 4 



29.5 



7.0 

36.3 



58. cv 
59.3 



Iris 

37 6.7 

38 5i .0 4x 



'i6.o 



3i 
33 



19. a 

3.3 



36 
38 



3o. 
i3. 



4o ^o , 
4^ a3, 



44 47.^ 
46 39.4 



48 56, 
5o 38. 



53 3. 

54 43, 



55.5 
34.3 



1847. 

St. — 

PL + 



29.0 
53.6 



+ 



40. 
3, 



5i . o 

l3.3 



57,0 
30. o 



6.0 

38.5 



13 .4 

33.3 



5.3 
^4. 



27. Aigast 

Differenz (PI. 
3« i.»65 
a.i3 
1 .40 
1.9a 
1.85 
1.78 
1.57 

I .35 



Littrow« 
- St.). 

+ 3l'lO."!» 

la.i 
30. 1 
i3.8 
10. i 
8.5 
II .3 

«».4 



+ 



.69 



-|- 31 13.3 



1847.0 

Reduet . 
Differ.., 
eig.Bew. 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit . . 



h m i 
30 44 3o.9 

— 6 57.8 

30 37 33.1 

10 i5 39.0 



^"ru 



Stern, B. Z. 185 

i9*45"36.'45 — 

+ 3.5i 

+ a 1.69 

0.00 

+ o.o3 



i4«i4'4o."5 

+ »8.6 

-J- 31 13.3 
+ 0.3 

+ 1.6 



rifi.... 19 47 3i.68 — i3 53 7.7 
Log. F. Par. 7.996 9-944 



Iris 

5 45.0 
7 27.4 



II 6.7 
13 5o.o 



16 36. o 

18 30. O 



34 47.3 

36 33.3 



3o 6.5 
?i 53.8 



54.7 
17.3 



i5.6 
40.8 



45.6 

I I . o 



57,0 
^3.7 



i5.8 
44.0 



Stern 

8 43.3 

10 35.0 



i4 6. 
i5 56. 



19 85. 

31 36. 



53.3 
35.0 



PL - 

St + 



i5.o 
48.5 



^7 49. 
^9 37. 



Mittel der Zeit 

Correct der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



33 9. 
33*18 



45.3 
18.0 



3. September. 

Differenz (PL 
3« 3.'75 
3.38 
3.33 

3.30 

3.45 



lattrow. 

— St). 

— 3o'34."7 

16. s 

ao.4 

x8.9 
19.6 



58.3 
^9.0 



18.8 
48.3 



33 18 

II 38 



''3a/6 

8.3 

^4.4 

4^.4 



1847.0 
Reduet . 
Differ... 
Refr,... 
eig.Bew. 
Iris .... 
Log. F. 



— 3 3.30 
Stern, B. Z. 
i9*47"*4a.'89 

+ 3.44 

3 3,30 

— o. i5 



185. 



30 30. I 

i3*44'47."8 

+ 18.8 

30 30. I 

— a.5 

— o. i 



»9 44 4^.98 — 

Par. 8.454 



14 4 5i.7 
9.930 
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Iris. 
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Faden 


Umdrehungen 


Am Poaitions-Mikrometer. 
1847. SO. September. Hornstein. 

Differenz (PI. - St). 
+ a«59.'3 — 5' io."6 
+ 1 59.8 — 5 10.6 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 i9*4i*»5o.'38 — i4^i8'i6."i 
Reduct. -|- 3.1Q ^18.0 
Differ... + a 59.55 — 5 10.6 
Refr — o.o3 — 0.9 


St 

PI. 


k m 
aa 39 

4a 


7.9 

7.^ 


19.375 
3i.a77 


st 
PI. 


45 35.7 
48 35.5 


«9.7^4 
3i.7a4 


Mitte*k der Zeit . . . 
Correet der Uhr . . 

Stemzeit 

Mitilero Wien. Zeil 


hm» 
aa 45 ai.4 

— i 1 5 . 7 

.... aa 44 5.7 

L.. 10 47 a9.. I 


Iris.... 19 44 53.09 — 14 a3 9.6 
Log. F. Par. 8.5o5 9.9^7 


St 
PI. 


Am« 
19 59 57.0 
ao 3 i3.6 


18.559 
31.763 


Am Positions-Mikrometer. 

Cl. September. Homstem. 

Differenz (PI. — St). 
+ 3«i6.*6 - 5'4i.''7 

Stern, derselbe wie am 20* September. 

1847.0 i9*4i"5o.'38 — i4*i8'i6.''i 
Reduct. + 3.19 + 18.0 
Diflfer... + 3 16.60 — I 4«. 7 
Refr. ...^ 0.00 — 0.4 


Mitteide 
Correet. 
Stemaeii 


r Zeit ... 

der ühr . . 


a 

. . . . a 


Am« 
• 3 i3.6 

- I 19.5 

I 54.1 

6 I 48.1 


Bfitflere 


Wien. Zeit 









Iris 19 45 10.17 — 14 i3 40.* 

Log. F. Par. 7.544 9.947 


Kr 


eis / 


6. leeember. Schaub. 

st + Differenz (PI. — St). 

PI. + + a«3a.'83 - i'43."i 
33.0a 46.8 
34.6a 39.5 

j,^ _ 34.65 36.6 

PI. — + a 33.78 — I 41.5 

Stern, Br. Ass. C^ 7435. 

1847.0 ii*i6~59.'43 — io*a3'49."a 
Reduct.. + a.36 + 19,4 
Differ... + a 33.78 — i 4i^.5 
«g.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... — 0.0a — 0.3 


anss. inn. 


äuss. 1 inn. 


Stent 

h m $ 
o 43 39.3 

45 5.1 


48 .'5 
55.7 


Iris 

Amt 

46 4..3 
47 45.8 


t 
i3.3 

36.5 


48 ia.5 

49 37. a 


aa.o 
17.51 


5o 37.4 
5a 18. I 


46.3 
9.a 


58 47.5 
I 3o.o 


55.8 
31.4 


I 1 a8.a 
a 58.8 


39.0 

48. a 


3 a3.o 
5 6.0 


3o.5 
58.6 


•6 3.0 
7 35.1 


i3.6 
a5.o 


Mitteid« 

Correet 

Stemzeit 


r Zeit. . . . 
der ükr. . 


... — 


Am« 
56 5z .4 

- 5 40.7 
5x 10.6 


Mittiere 


Wiep 7.aU. 


• • •' . 








701 a 


. Q 


Iris ai 19 35.55 — lo a5 n.6 

Log. F. Par. 8.556 9.906 



Digitized by 



GoogI( 



« 



I r i ». 



Kreis 



Stem 1 

h m s 
o a9 37^5 

3i 19.3 



46% 



4^ 59.0 
44 41.0 



46 36. o 
48 19.0 



5o 18.5 
5a a.4 



7.» 
3a. 5 



44.0 
1 1 .0 



37 .0 
54.0 



Iris 



h m $ 
o 3i aa.o 

33 i.o 



44 44. 
46 a3. 



48 a3, 

49 59. 



5a 6. 
53 43. 



s 
3i.8 

5i.4 



54. a 
i3,i 



3a. 3 
5o.o 



16.4 
33.0 



Iris 

4 »8.0 

5 3a. o 



7 »7-<> 

8 4a.o 



isk a6.5 
i3 38.8 



ao 38.0 
31 54.3 



3a. o 
17.0 



4a. o 
37 .0 



48. o 
a3.3 



5a. o 
40. 1 



SIeri ! 

5 36. 4 

7 7.' 



8 39. 
10 16. 



i3 36. 
i5 i5. 



ai 5o, 

a3 a7, 



4o. o 
57.5 



49 
7.0 



45.8 
5.8 



0.0 
17.6 



h m i 
Mittel der Zeit o 58 13.6 

Correct, der ühr -J- 17.8 

Sternzeit. o 58 4*'4 

Mittlere Wien. Zeit . . . , 74710.3 



Stera 

a8 39.0I49.3 
3o 16. 3| 7.0 


38 
3o 


Iris 

56.3 

33.3 


7.8 

10. 7 


3o 45.8:55.8 
3 a a 3 . 1 1 1 a . 8 


3i 

33 


19.4 


14.0 
»7.9 


3a 48.8 
34 a5.9 


59.3 
16. 1 


33 
34 


5.1 
33.0 


17.0 

30 7 


34 5i.5 
36 37.9 


1.3 


35 
36 


7.a 
35.3 


«9.1 

33.3 


36 59.8|io.ö 
38 36.3a6.5 


37 
38 


16.3 
43.8 


37.8 
33.0 


41 5.5|i6.a 
4a 4a.3|3a.o 


41 
4> 


33.0 
5o. I 


33.1 
38.6 



Mittel der Zeit o 35 1 1 .^8 

Correct. der Uhr ^ i5.6 

Sternzeit o 35 37.4 

Mittlere Wien. Zeit 730 \,i 



1847. 9. lecenber. Litirow. 

St 1 — Differenz (PI. — St). 

PL + + i~43.'io + 3i'46."5 

43.75 .47.3 

43.77 48.6 

44.^7 49-^ 

+ « 43.7a + a» 479 

Differenz (Fl. — St). 

— i"*33.'97 — 35' 8."4 

33.43 4.» 

33. o5 4-> 

33.63 — 34 58. a 



St. 2 + 
PI. — 

1847.0 
Reduct. 
Differ. . . 
Refr.... 
eig.Bew. 



— I 33.37 — 35 3.8 

Stern 1, B. Z. 102. 

ai*a5«a3.«45 — io*a4'^34."a 

+ «.39 + 19.5 

+ i 43.73 +. »I 47.9 

-f- 0,34 + 3.a 

-f- 0.03 + 0.8 



Iris 21 a5 9.8a — 10 3. 33.6 

Stern 2, Lal. pag. 112. 

1847.0 ai*36«3a.»34 — 9*37'^39."4 

Reduct. *|- a-.4o + «9.8 

Differ... — 1 aJ.37 — a5 3.Ä 

Refr.... — 0.45 — 5.1 

eig.Bew. -— o . oa — - o . 3 



Iris ....31 a5 11. 00 


— 10 


» 38.8 


Im Mittel ai 35 10. 4 1 


— - 10 


a 3o.7 


Log. F. Par. 8.559 




9.905 



St 4- 
pi. — 



iO. December. 

Differenz (PI. 
+ ii.V 
II .5o 
1 1 .30 

11.77 
11.80 



Schaab. 

— St). 

— 34 3.''9 

0.3 

a.7 
3.8 

a.9 

— 33 59.3 



-|- 11.60 — 34 a.i 
* 
Stern , zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 3i*36«47.'i3 — 9*3i' 9.''5 

Reduct.. -|_ a.55 -f- 19.8 

Differ... -j* 11.60 — ^34 a.i 

Refr. ... — 0.3I — 3.9 

eig.Bew, — 0.03 — o.5 



Iris.... 31 37 i.o5 — 9 54 55.3 
Log. F. Par. 8.5i9 9.9»o 



Digitized by 



GoogI( 



«Iris. 



K r 


eis 


1847. 

St. - 

PI. - 

st + 

PI. + 

1847.0 

Reduct. 
Oiffer. . . 
Refer. . . 
eig.Bew. 


12. leeeMlier. 

Differenz (PI. - 
+ a«i7.'85 

18.4a ' 
18.98 
19.3a 
19.30 
30. 3o 


Littrow. 
- St.). 
+ 4'a9."8 
33.7 
Si.i 
38.9 
38.6 
3o.8 


MISS. 1 inn. 


äuss. 1 inn. 


Steni 

h m $ 
o II 5i.3 

la 59.4 


$ 
6.4 

44.5 


Iris 

h m $ 
i3 48.7 
i5 38. 


57. '8 
38.5 


18 56. a 

19 56. a 


17.0 
36. 


30 53.0 
33 38.4 


1 .0 

^7.7 


a3 ai.5 
a4 a8.o 


39.0 

II.4 


35 19.8 

37 8.0 


39.0 
59.0 


a8 8.3 
39 57.0 


16.4 

48.3 


3o 46.5 
3i 57.0 


4.0 
39.4 


+ 3 19,00 

Stern, B. Z. 125. 

3i*38~a6.'34 — 

+ a.38 

-|- 3 19.00 

+ o.o3 

0.00 


+ 4 3o.3 

9»43'35.''i 

+ »9.7 

+ 4 30.3 

+ 0.5 

0.0 


34 40.5 
36 a7.5 


48. 

19. a 


37 30.0 

38 36.0 


38.5 
7.5 


43 14.5 
45 4.3 


33. 
55.7 


45 53.7 
47 6.0 


9.7 
49.3 


Büttel tler Zeit. . . . 
Correct. der Uhr . . 

Rk£tm9£kik. 


h m 
... a9 4 

+ 


9 

7.7 
9.6 
7.3 
^3.o 

londes 


Afittkre Wien. Zmi 
sehwer zu beobaeht 


. . . . 39 D 

.... .7 6 4 

m Nabe des IV 
en. 


IrU . . . . 
Log, F. 


3 1 3o 47.^5 — 
Par. 8.5o3 


9 38 44.6 
9.9*» 


Iris 

a3 37 57.5 
39 34.0 


7.0 

34.3 


Stent 
33 39 40.4 

3i 33.0 


48.3 
14.5 


PI. — 
St + 

1847.0 
Reduot. . 
Differ... 
Refr.... 
eig.Bew. 


13* lecemlier. 

DifRarenz (PI. - 
— i«45.'85 
45.95 
45.68 

44.65 

44.37 
44.17 


Littrow. 

- St). . 

- 3l'5l."l 

53.0 

48.8 

44. a 
45.3 
41.8 


3i 44.4 
33 ai.a 


54.0 

II. 6 


33 37.5 
35 10. 


36. 
1.5 


35 5i.o 
37 39.0 


i.a 
19.3 


37 35.0 
. 39 17.0 


43.0 
8.3 


39 47.5 
41 a5.o 


57.0 
i5.5 


41 39.3 

43 13.5 


38.4 
3.5 


— 1 45." 
Stern, B. Z. 101. 

31*34**30.«3I — 

+ a.4o 

— 1 45.11 
— 0.07 

0.03 


— 31 47.3 

9* 9'33."4 
+ 19.9 

31 47. a 

— 1.7 

— 0.8 


45 49.5 
47 28.0 


59.0 
18.5 


47 33.3 

49 «4.0 


40.7 
5.5 


49 41.4 

5i ao.4 


5o, 7 
II. 3 


5i 34.3 
53 5.8 


33.0 
57.4 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet der Uhr . . 


h m 
.... 33 39 I 


^7*4 

3.3 

1.4 


Stemzeit 

Mitaere Wien. Zeit 


. ... 33 39 

6 13 


Iris..., 
Log. F. 


31 33 37.4» 

Par. 8.373 


9 3i 3.3 
9.9«9 
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GoogI( 
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i r i s. 



Kreis 



Iris 



A fli 

55 



5.8 
56 53.3 



57 46.3 
•9 35.3 



o 19. » 

a 8.0 



a 5o.o 
4 39 o 



7 54.0 
9 44.3 



10 a5.3 
la i5.8 



16 34.8 
18 35. a 



19 1.8 
30 53.0 



14 . 1 

44.^ 



55.1 
35.8 



38.3 
59.0 



59.3 

3o.o 



3.3 
35,3 



auss. 

StePB 

h m s 
o 55 16.3 

57 9.0 



5; 57. 
59 49. 



o 3o. 
3 33. 



3 I. 

4 53, 



8 5. 

9 57, 



34.3 

7.» 



43.3 
17. a 



31 39.0 

33 3i.o 



10. 7 
44.^ 



48. a 
33.3 



IG 37. 
13 38. 



i6 \6. 

18 37. 



19 i3 
31 4 



31 5o, 
33 41. 



24.3 
0.9 



6.0 
41.6 



38 
■ 4 . a 



9.7 
45.0 



14.5 
49.0 



45.9 
«9.5 



55.0 
38.3 



33.0 
55.3 



59.5 
o|33.5 



Mittel der Zeit i 8 53.3 

Correet. der Uhr 1 4 . 4 

Stemzeit j 8 37^9 

Mittlere Wien. Zeit 73141.8 



Stert 

16 8.0 
18 I r. 



ao 14.5 
33 9.1 



a4 4a.o 
a6 35.5 



38 48.6 
3o 4".7| 



i5 .0 
54.5 



33 . 3 

I . 3 



49.0 
38.0 



Iris 

I 17 ^6.c 
«9 39.3 



4847. 

PL — 
St + 



18. iecenHer. 

Difibreoz (PI 

— i3.'3^ 

i3.33 

13.65 

ia.6a 

ia.47 

13.00 

I 11.48 

I I . 13 

10.65 



Sehaub. 
St). 
. i8'49."4 

44.7 
4^.4 
45.7 

38.3 
4a. 3 
39.3 

37. 
3i.6 



— 13.18 — 18 41.3 



Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 



1847.0 3i*43«3i.'57 — 
Reduet. -(- 2 38 
Differ... _ ,a ,8 
eig.Bew. — 
Refr.... 



0.03 

0.30 



8®39'5o."5 

+ 19. a 
— 18 41. a 

— 1.3 

— 3.6 



ins . . . 
Log. F. 



ai 43 31.55 . — 
P». 8.547 



8 48 16.4 
9.903 



54.0 

33.0 



31 53.5; I 

33 46.5I39.3 



36 30. ra8.o 

38 14. o| 6.3 



55.01 3o 37.3 34.0 
34. 5i 33 3i.0ji3.5 



Mittel der Zeit 1 35"* 3 '5 

Correet. der Uhr 517.8 

Stemzeit , ,g 45'^ 

Mittlere Wien. Zeit 7 44 39. 3 



1851. 

St + 
PI. — 



15. ■eeember. Homstein. 

Differenz (PI. — St). 



+ i"'38.*o5j 
38.35 
38.4oi 
38.971 

+ I 38.44- 



Stern. 



— i6'43."5 



H.C.268 o*io~i3.»ia 
B.Z.38U.111 ,3.35 

i85i.o o*io'*i3.'3i 
Reduet. + 3.18 
Differ... + i 38.44 
eig.Bew. 0.00 
Refr. ... — . , 1 


+ 

+ 


7* >'>9."a 

7^ ^'i7."9 

+ i5.9 

— 16 43.5 

0.0 

— 0.5 


Iris .... II 53.83 
Log. F. Par. 8.1.16 


+ 


6 45 49.8 
9.833 



Digitized by 



GoogI( 



I r i 9* 



96 



Kreis 


1861. 29. leeember. Homstein. 
PI. — Differenz (PI. — St). 
St. + _ 38.'45 

5o 

37 
— 38.44 — a3'io."o 

Stern. 

U1.1106 o*34**ia.'4a + 8*ai'55."a 
B.Z.1U ia.6o 5i.3 

i85i.o o*34«ia.'5i + 8'ai'53."3 
Redoct.. + a.i8 + 14.9 
Differ... _ 38.44 — »3 10. 
eig.Bew, 0.00 0.0 
Refr.... ..».0.0a — 0.7 


äuSS. i IDD. 


äuss. 1 inn. 


Iris 

Am« 
i 56 35-6 

58 17.0 


44% 
9.0 


Sten 

h m t 
I 57 a3.a 

58 47.0 


34% 
35. a 


$9 ia.5 
a 55,0 


ai.o 

46.4 


a 0.3 
I a4.o 


II. 6 
i3.o 


a ia.3 
3 55.0 


ai .0 
46.3 


3 0.0 

4 a4.o 


11.6 
ia.5 


Mittel der Zc 
Ck>irect. der 


at a 

IThr. . . - - fi y 


« 
ti.3 

18.7 
ta.6 

57.9 


Stemzeit . .. 
Mutiere Wiei 


1 53 : 

D. Zeit. ... 7 aa j 




Ina.... 33 36. a3 + 7 58 57.5 
Log. F. Par. 8.i85 9.814 


Sten 

55 3o.9 
56 5i.o 


43.8 
39.0 


Iris 

57 10. a 
58 19.0 


37 .0 

«.7 


81. lecember. KuneS. 
PI 
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x3.4 
58.1 



ai.5 
7.0 



ao.4 
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St^l — 



PL — 
St 2 - 
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9.0 



Mittel der Zeit 8 58 a8 . 3 

Correct der Uhr -]. x 54.3 
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7. Ipril. Homfltein. 

Differenz (PL — St 1). 

— 47-'o5 
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— 46.85 + i7'55/'2 

Diflferenz (PL r- St 2). 

+ 48.'70 
49. a3 

+ 48.97 + 3'55."6 



Stern 1, o* T^uri'. Big. Bew. aoB Bradley und 
Wash. Observ. 

BradlBy. 4* 8*35.'9o. + ao*xa'4o."6 

Piazzi.. .35.56 4o.8 

Taylor. 35. 71 37.1 

Wash. Obs*. 35.86 35.2 

I852.0 4* 8*35.'79 + ao«ia'35/'i 

Reduct. — i.a3 — 4-7 

Differ... — 46.85 + X7 55. a 

eig.Bew. .... 

Refr.... -f- 0.09 + 0.9 
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4 7 47.80 -|- ao 3o a6.5 
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Stern 2, (derselbe wie am 6. April). 

i85a.o 4* 6"*59.*9a + ao*a6'43."2 

Reduct. — i,a3 — 4,^ 

Differ... -f- 48.97 +3 55.6 

eig.Bew. 

Refr. . . . — 0.0a — o a 



Iris.... 4 7 47.64 + ao So 33.9 
Im'Mittel 4 7 47.7^ + ^<> 3o 3o.a 
Log. F. Par. 8.657 9.800 
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a 45 54« a 

47 ^5.9 



5o 3t. I 
5a< a.9 



. 55 a7.4 
56 58.8 



3 a4.i 
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7 48.^ 
9 33.5 



la a3.a 
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4.3 

i5.o 



4a. o 
5a. 8 



37.9 
48. a 



33.0 
i.o 



57.4 
a4.3 



3o.8 
57.5 



Stern. 

h m ß 
a 47 57. a 
49 5a. o 



5a 34.3 
54 39. a 



57 3o.6 
59 ^4.9 



5 53.8 
7 9.3 



10 18.9 

11 33. a 



14 51.9 
16 6.8 



« 
5.a 

43.5 



43.0 
ai . I 



38.5 
16.8 



8.1 
56. o 



33.5 
18.5 



6.5 
5a. a 



Mittel der Zeit .... 
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a«»i4/a5 + 3' i8."o 
14.70 17.0 
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1847.0 5* 4"ao/69 + i3«46'36."6 
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Differ... _.ai4.7i +3 19.1 
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14.6 
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10 ao.6 
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ao 6. 
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^9 «4 
3o 38, 
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39.1 
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3. RoTeniber. Schaub. 
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8.3.^ 
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— 3 8.19 
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— 3 8.19 
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aoM. 1 iniuj 


aamu | ino. 
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i».4 
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8 38. 
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57.8 
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16. 1 
46.8 


■ 4 3«. 5 
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39.3 
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31 9.1 
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18. 1 
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34 35.6 
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46.3 
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35.8 

5.3 


39 43.0 
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53.9 
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34.8 


35 13.3 
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33.3 
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... 3 14 33.8 
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9.76« 
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9 «3.0 


43.3 
«4.7 


ffUra 

I 8 14.3 
9 46.8 


24.4 
35.4 


St. + 
PI. 

1847.0 
Reduet. . 
Differ.. . 
eig.Bew. 
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7. NeTe«ber. 

Differenz (PI. 
+ 3i.'38 
31.35 
3 t. 08 
30.78 
30.75 


Sehaub. 

- St). 

— 3a' 5."8 

3.3 

8.4 

3.0 

3.3 


10 10.0 

11 58.3 


18.3 
5o.o 


10 48.7 

13 33.0 


59.8 
II .0 

57.» 
9.0 


■ 4 8.3 
i5 56.1 


16.8 
47.4 


14 47.0 
16 19.7 


19 18.3 
31 6.5 


37.3 
57.5 


19 56.3 
31 3o.i 


«9 
.9.3 


+ 3i.o3 

Stern, B. Z. 131. 

4*59* 3.'97 + 

+ 4.19 

+ 3i.o3 

0.00 

-j- 0.06 


— 33 4.3 

»4^ 9'io."9 

— 0.7 

- 33 4.3 

0.0 

— 0.9 


33 1.5 
33 49.« 


10.0 
40.8 


33 39.3 

a4 i3.o 


49.6 

a.6 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet. der Uhr. . 

Stemzeit 

Mitttere Wien. Zeit 


Am« 
... I 16 3.6 

... — 4 35.3 

... 1 II 38.3 

... 10 5 54.0 


Flora. . . 
[«»g. F. 


4 59 39.35 + 

Pzr. 8.584, 


i3 47 5.0 
9.8o5 


Stent 

I 35 35.3 
37 14.6 


33.3 
6.1 


rUra 

1 35 39.9 
36 56.3 


4«. 4 
44.8 


St + 
PI. 


8. NefeMber, 

Differenz (PI 
- 6.'7o 
6.68 
6.65 
6.45 
6.87 


Sehaub 

. St). 

33' 33."5 

19.6 

3H.8 

af).9 
34.0 


27 54.3 
«9 44.8 


3.3 

36.4 


37 59.3 
39 36. 


1 1 . I 
14.5 


3o 33 . 1 

33 13.1 


3o.3 
4.0 


3o 36.8 
3i 53.8 


39.0 
43.3 

57.6 

I .0 
l5.3 

18.5 


33 41.1 

34 3i.o 


49.« 

33.3 


33 46.5 

. 34 13.5 


— 6.67 


— 33 36.0 


34 58.3 
36 48.5 
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40.9 


35 3.6 

36 39.7 
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4.5 
•7.6 

16.9 
i4.3 


^tem, B. Z. 131. 
1847.0 4*59* 3.'97 + i4« 9' 10/9 
Redaet. -f 4.31 — 0.8 
Differ... — 6.67 — aa a«.o 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... -f o.o5 — a.8 


litUcre Wien. Zeit... 10 16 S 




Flora... 4 59 1.56 + i3 46 43.3 
Log. F. Par. 8.564. 9.799 


Steni 

% 3 33.5 

5 -7.3 


* 
33.0 

58. a 


rUra 

Am« 
3 4 i5.a 

5 38.4 


« 
37.3 

37.0 

2.7 
3.0 


1847. 19. 1li«Te«ber. M^h. 

Differenz (PI. — gi). ' 
;;• I + 4t.'95 + y 28."6 
^^'^ 4». 7» ^3.3 
41, 7# a6.6 

4». 75 «3.7 
4».4a «7.7 

40.70 39.5 


5 58. a 
7 4». 3 


7.7 
33.1 


6 5o.a 
8 i3.5 


8 35.0 
10 18.9 


44.5 
9.3 


9 37.5 
10 49.7 


39.8 
37.5 


11 55.5 
i3 34.3 


7.0 
11.8 


la 37.9 
14 iS.o 


36.6 
6.0 


St - + 4». 55 + a a6.6 
PI. — 

Stern, B. Z. 131. 

1847.0 4*49*«o.'53 + i3«45'35/'i 
Reduct. _|- 4 43 — 0.1 
Differ... + 4'.55 +• a afr.6 
eig Bew. 0,00 0.0 
R«^fr. . . . 0,00 -j- o.i 


14 35.6 
16 4.3 


46.9 
5a«a 


t5 7.3 
16 55.0 


16.3 
46. a 


17 a5.5 

18 54.1 


36.3 
43.3 


17 56. 
19 45.0 


5.5 
35.3 


Mittel der Ze 
Correot. der 
Sternaeit. . . . 
Mittlere Wie 


h m 
it 3 1 1 i{ 


;8.3 

»o.a 
6.0 


[Ihr 4 J 


Fl«r« .. 4 49 56»5o -f- i3 48. 1.7 
Log. F. Par. 8.475|. 9.7»« 


a 6 S 

Bu Zeit ... 1 1 3 ^ 


ffUra 

a 56 36.6 
58 i3.o 


46.7 
3.a 


a 58 a3.8 
59 58.1 


34.0 
48. a 


>8. N«Te«ker. Sofaaub. 
PI. — 

St. - Differenz (PI. — St). 

— i*46.'i5 + i4."o 
46.35 i3.4 

46.17 ".7 

46.5a 9.5 

46.75 6.3 

P1+ 47.^5 1.9 


3 40.0 
a 17.0 


5o.5 
7.0 


3 3 37.5 

4 3.6 


37.8 
5a. 


4 3i.o 
6 7.5 


40.. 7 

57.7 

1.5 

a5.8 


6 18.0 

7 53.0 
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4^.7 


8 5a. 4 


10 38. a 
13 33. 1 
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16 34.0 


5o,o 
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18 33. a 
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46.4 
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it •• 3 7 3 

Thr - 5 3 
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4.0 

3.0 
a.o 
5.5 


Differ... _ i 46.53 + 9.5 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr. ... 0,00 0.0 




. Zeit. 


... 3 3 I 
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PI. + Differens (PI, — St). 

St. + ^ 3"»47.*33 + 1' 35." 


i4 i3.o 
i5 45. a 


33.3 
35.1 


16 54.3 
f8 39.3 


3.0 
39.5 


47.60 3i. 
47.88 38. 


19 7.7 
ao 40. I 


18.0 
39.3 
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33 34.0 


58.3 
35.5 
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48.93 40.* 
PI..-. 48. 5o 34., 
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39.9 
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39 33.8 
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1847.0 4*43"» 3.'i4 + i3*56'56" 
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.4.5 
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7 59.3 
9 45.4 


8.0 
36. 


10 33.0 
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40.0 
18.5 
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1 1 .0 
44.0 
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+ 3 37.09 — 19 16. < 
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Differ... + 3 37.09 — 19 16.« 
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Mittel der Zeit 3 1 1*3 
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eig.Bew. . . , . 

Refr. ... — 0,03* -f- . 








nor»... 4 19 46.78 . 4- 14 48 38.' 
Log. F. P»r. 8.3o4. .9-75 
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47.9 


4a 53.0 
44 36.7 


3.5 
27,6 

la . I 
a3.o 


46 a3.o 
48 ;.> 


3i.5 
59.0 


48 i.o 

49 33.6 
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Flora. 



K r e i • 




äuM. 1 ioD. 


auüs. t inn. | 




Sten 

h m 9 

3 5o I.o 

5i iS,o 


9.6 


Phra 

h m 9 

3 5i 39.4 

53 11. 


5o.*6 
0.0 


Stern, Br. Am. Cat 1381. 

/ 

1848.0 4*i6"» 6.'i5 4- i8*4i''7."» 
Reduct. + i.i3 — 6.7 
Difw... -{. 1 3a.o9 + 1 a8.3 
eig.Bew. . 00 0.0 
Refr. ... . 00 . 


53 37.3 
55 ao.3 


45.4 
• ».4 


55 i5.a 

56 47.0 


37.0 
36. 


Mittel der Zc 
fiorggeL der 1 


* M 

it 3 46 


9^4 
o.a 

9.51 
7.9 


Flora... 4 17 36.37 + »« 4? 38.; 


mir — i 


Log. F. Par. 7.813^ 9.695 


StemseH .«• 


5 >ti 




Büttlere Wien. Zeit. ... 7 i < 




HIcn 

3 47 4«.^ 
49 »7.0 


5i.i 
6.9 


fUra 

3 49 53.4 
5i a3.o 


5.0 


1818. t. ifebrtar. Sehaub. 

Differeo* (Fl. - 8t). 
^ + _l- .^« g/a- 4..a4' 33."6 


5. 49.3 
53 a5.5 


59. t 
i5.5 


54 a.^ 

55 3i.i 


i3.8 
ao.o 


^^'^ 9.3; 33.7 
9.55 36.5 


57 3.0 

58 39. a 


ia.6 
39.5 


59 16.3 

4 45.0 


a8.a 
33.0 


9.77 40.4 
10. oa 36.8 


4 a 5.a 
3 43.0 


i5.o 
3a. a 


4 19.9 

5 47.0 


3. .4 
35. a 


+ a 9.60 + a4 36. a 


7 6.a 

8 43.5 


16.0 
34.0 


9 3». « 
10 48.5 


33.5 
36.7 


Stent, B. Z 340. 
i84a.b 4*17"» 0/94 + i8*3o'46.''i 


Mittel der Ze 
Correet. der 


it 4 

ülir A 1 


9 
6.8 
a.a 

4.6 

9.a 


Redact». -|- i.io — 6.6 
Diflfer... • 4. a 9.60 ;f- a4 36. a 
eig.Bew. 0.00 0.0 


Stemzeit . . . 


3 55 fi 


Refr.... 0.00 -4-0.6 


Mittlere Wien. Zeit . . . 7 78 


Flora... 4 19 11.64 + >S 55 16. 3 
Log. F. P»r. 7.677^ 9.696 


Sten 

4 38 16.0 
39 54.7 


a5.o 

4«.; 


tUtä 

4 40 i«.3 
4« 5o.4 


3o.o 
39.5 


5. ffbniar. Uttrow. 

^* + Differenz (PI. - St.). 

^*- "" + i*"58.'95 + a3' 49."» 


4a 5 a-. 

44 3. .4 


1 .0 

a3.i 


44 56.3 
46 a7.o 


7.0 
16.5 


1 59.8a 5o.6 
1 59.70 5i.o 


46 5a. 5 
48 3a. 


0.8 
a4.o 


48 56.8 
5o 37.0 


8.0 
16.3 


a 0.8a 47-7 
.. , a 0.00 5a, a 


5o 49.0 
5a a9.4 


57.4 

aa.o 


5a 54. a 
54 a4.o 


6.0 
ia.9 


•• I 59.90 57,9 
+ I 59.86 + a3 5i.5 


54 53. a 
56 33.0 


0.7 
aS.a 


56 58.4 
58 a7.8 


9.7 
16. a 


Stern , Rümker Cat. 1204. 
I848.0 4*i9*44.'83 + i8*5o'i6."8 
Reduct. . 4. 1.07 — 6.9 
Differ... -f i 59.86 + a3 5i.5 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr 0.00 4. 0.6 


59 3.4 
5 43.9 


la.o 
35.8 


*5 I 9.a 
a 38.0 


ai.5 
a6.o 


Mittel der Ze 


* M 

it 4 5i 3 


^7*3 
i3.3 
4.0 
a.5 


Cwreet der 
ätoniMit. . . . 
Mittlere Wiei 


ITIlK Z . 


iJür — j| a 

4 47 « 

».Zeit,,. 7 47 


Flora... 4 XX 45.76 + 19 i4 2.0 
Log. F. Par. 7.717 9 • 689 
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Flora. 



Kreis 



rUra 

Am« 
S o 7.5 

1 aa.o 



4 43.» 

6 4.9 



8 38. o 

9 58.4 



13 io.g 

14 ».5 



j6 10. 1 
17 3i.i 

19 37.0 
ao 58. o 



i3.a 



59.8 
49.« 



53:!l 

43.5 



56.9 
46.3 



^4.8 
16.5 



5t. 5 
43.9 



Suiw. 

Steril 

h m 



44.'? 

56.1 



6 ao.8 

7 33.0 



10 14.3 

11 37.3 



«4 >7.» 
i5 39.3 



17 46.5 

18 58.4 



ai i3.4 
aa a5.o 



1.3 
39.4 



37.0 
«7.4 



3o.5 
10.6 



33.3 
i3.a 



a.8 
43.1 



39.5 
8.7 



9 
0.0 



Mittel der Zeit 5 1 1 

Correct der Uhr -. 4 47*5 

Stemzeit 5 6 i3.5 

Mittlere Wien. Zeit ... 7 3o 34.7 



1846. 

PI. — 

St. + 



14. febnar. 


SebMb. 


Differeas (PI. 


- St.). 


- i-3a/65 


— a/ 4»."» 


3a. 67 


44.« 


3a. 37 


4J.7 


3a. «0 


45.7 


3t. 8a 


43.6 


3i.55 


4«.« 



— I 33. 18 — 37 44.7 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

I848.0 4*33"*33.'a6 + ao»36'43."9 

Redact. ^0.97 — 6.9 

Differ... — i 3a. 18 ' — 37 44.7 

eig.Bew. 0.00 0,0 

Refr. ... 0.00 — - o . 6 



Flora... 4 3o 5i.o5 -f- ao 8 53.3 
Log. F. Pfcr. 7.861 9.676 



Stera 

5 3o 3 1.3 
33 3.0 



39 38.0 

4l 3.<^ 



46 4«. 5 
48 16.0 



53 i5.4 

54 5o.8 



59 14.3 
6 o 5o.3 



5 :ii.o 

6 57.9 



43.9 
5a. o 



39.3 
5o.4 



5a. a 
4.5 



36.5 
40.« 



35.0 
39.4 



33.0 
47.4 



ffUra 

34 33.4 

35 58. o 



43 33.3 

44 56.1 



5o 36.3 
5a 9.0 



57 H.8 

58 43.8 



3 13. o 

4 4a. o 



9 30.0 
«o 49.7 



34.0 
47.» 



PI. 4- 

St. — 



34.0 
44.7 



4«. 4 
57.3 



33.8 

3i.4 



SO. lebraar. 

Differenz (PI. 
+ 3'"53.*33 
54.35 
54.15 
54.50 
55.07 
55. o5 



Littrow. 

— StJ. 

+ 34' 38.''7 

34.7 
38.3 

37. > 
37.7 

4^.9 



^4.7 
3o.5 



3a. 5 
37.3 



Mittel der Zeit ... . 
Correct der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



Am« 

5 53 47.1 

— 5 4.1 
5 48 43.0 
7 49 33.8 



1848.0 
Reduet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



+ 3 54.41 + 34 38.3 

Stern, B. Z. 3^3. 
4*34"» 7.'49 + ao*3o' 4."3 



7.49 

+ 0.91 

+ 3 54.41 

0.00 

+ O.Ol 



— 7.« 

+ H 38.3 

0.0 

+ 0.5 



Flor»... 4 38 3.83 
Log. F. Piur. 8.159 



-f 30 44 36. o 
9.677 



Steni 

7 5i 43.3 
53 45.0 



55 
57 



j»7 55.3 
59 6S.3 



o 47.0 
^47.3 



53.0 
37.5 



9.0 
53.5 



3.3 

48.0 



55.0 
4«>.o 



ffUra 

53 10.6 

54 18.4 



56 36.5 

57 35.6 



59 31.3 

o 39.3 



3 13.5 

3 31.8 



3o.o 

59.0 



Pf. 

st 



46. o 
16.4 



+ 



St. rebniar. Littrow. 

Differens (PL — St.). 

- 5' 49/' 



40.0 
10.8 



33.0 
3.0 



o"»59/3o 
59.80 
59.90 
60.00 
59.85 
59.75 



7 
53.7 

5i.i 

5i.i 

49.4 
5o.o 



+ o 59.77 



— 5 5o. 
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Flora. 



K r 


B i 8 


9 


Muss. ) inn. 


&U9A. 1 inn. 




Stent 

k m 9 

S 3 34.0 
. 5 34.0 


41.8 
36.3 


Flera 

Am* 

8 4 59.8 

6 8.3 


19. 
48.3 


PI. - 

St — Stern, B. Z. 343. 


6 3o.o 
8 3o.o 


38. 
33.0 


7 56.3 
.9 5.0 


14.7 
46.« 


i848,o 4*39"»43/i4 +31» 3'3o."8 
Reduct . -|. . 9 1 — 7.0 


Mittel der Zait . . . 
Gorreot der Uhr . . 
Stemzeii 


hm» 

.... 8 i i5.4 

.... — 5 9.4 


Differ... ^059.77 — 5 5o.7 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr. ... -}- o.di -|- 0.3 


. . . . 7 56 


6.0 
(3.1 


Flora... 4 40 43.83 + 30 56 33.3 
Log. F. Par. 8.554 ^ 9.733 


Mittlere Wien. 2eU 


.... 9 48 2 


Hera 

6 33 5o,o 
35 38.0 


3.0 
16,3 


Sierm 

6 34 41. I 
36 34.8 


5o,o 
i5.» 


1848. t. Ilri. Littroiv. 

M. ^ Differenz (PI. — St.). 
St - — o»53.*77 + 33' 7.''4 
53.67 10.5 

53.93 13.1 


36 4«. 4 

38 18.4 


53,3 
7.0 


37 33.0 
39 l5.3 


40.5 
7.0 


33 39.0 

34 4.0 


40.8 
53.9 


33 17.3 
35 3.0 


35.8 
53.3 


53.13 13,3 
53.15 i3.i 


36 7.5 

37 43.0 


3i.4 


36 56.3 
38 40.9 


4.8 

3«. 7 


— 53.33 + 33 n.i 
Stern, Br. Ass. Cut 1651. 


39 1 . a 

40 35.8 


i3,o 
^4.7 


39 49.4 
41 34.6 


58.0 
35.3 


I848.0 4*54** o.'94 + 31*33' 3."6 
Reduct. -j- 0.81 — 7.8 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet der Uhr. . 

Stomzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


k m t 
... 6 33 35.9 

.... — 5 34.3 

6 37 1.6 

... 7 44 30.1 


Differ... — 53.33 + 33 11. i 
eig. Be w. 0.00 0.0 
Refr.... + 0.01 -f 0.5 


Flora... 4 53 8.43 + 31 45 7.4 
Log. F. Pto. 8.380 9.668 


Ste» 

9 59 40.5 
10 I a5. 1 


5i.8 
14.7 


Hera 

10 4o.^ 
3 18.4 

9 46.4 
II 35.5 


53.5 
6.3 

58.9 

13.5 

46.. 
9.3 


3. Ipril. Schaub. 
^' " Differenz (PL ^ St). 

+ 56/3o — 45.3 

57.08 44.4 

57.33 49.0 

PL + 57.43 45.5 

St + + 57.03 — 46.1 

Stern , zwei Merid. Kr. Beob. 
i848.o 5*46*43/95 + !r3*5o'35/'8 
Reduct. -(.. 0.47 — 8.3 
Differ... 4- 57.o3 — 46.1 
Refr. ... 0.00 0.0 


8 4^.3 

10 3l .3 


57.3 
30. 3 


■a 4i . 1 

»4 »9.5 


53.3 
8.0 


i3 35.0 
i5 ao.8 


i5 48.3 
17 ^5.7 


59.9 
14.^ 


16 41.8 
18 36.8 


53.8 
16.3 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der ülir . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


k M 9 
... 9 11 1.8 
... _ 4 49.4 
... ^9 6 13.4 
... 8 17 .1 5. 9 


Flora... 5 47 40.45 + a3 49 4i.5 
Log. F. Par. 8.569 9.705 


ffUra 
5 33 48.1 

35 I.O 


3.5 
45.6 


SIcne 

5 36 6.0 

27 46.1 


i5.i 
37.3 

54.« 
16.0 


1851. 17. tthfWUf. Homstein. 
"• 7 Differenz (PL - St 1). 
S*-*+ _a«3t/57^ 

3i.4o — a4' 3i."6 

30.90 


38 36.5 

39 4«.o 


4^.1 

35. I 


3o 45.0 

33 35.3 


33 54.3 

34 9.0 


8.5 
53.8 


35 13.3 

36 5'J.o 


31. 
43.8 


— a 31.39 
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Flor 



äu88. 


Kreis 


OUfercDZ (n. — St 2'. 

St 1+ — 6 6.96 

Stern 1 , zwei Merid. Kr. Beob. 
i85i.o a*ia«55/95 + 9*i9'i5."6 
Reduet. — o.8a — 8.7 
Differ... — a 3i.a9 --- a4 3i.6 

eig.Bew. 

Refr.... — 0.07 -^ 1,0 


inn. i äuss. ! inn. 


yUra 

A IM jr 
5 4o aa.o 
4a a8.o 


9 
»9.4 
ao.3 


8tera 

5 46 5i.o 
48 i3.4 


a.o 
a.o 


49 6.3 
5i 9.0 


i4.o 
1 . 


55 40. a 

56 48.5 


56.1 
3a. 5 


Mitte» fl^-r Ze 
CVirrect der 
IStemzeit . . . 


* M 

it 5 35^ 


^a.*4 
9.0 
t3.4 
9.5 


LThr . -^1 


... K q K .. 


Flora... a 10 a3.77 + 8 54 34.3 

Stern 2, Br. Am. Cat 741 ; B. Z. 31 , 138; 

Santini Cat. 
i85i a*i6*33.*ii + 9* a'i4."i 
Reduft.. • — 0.8a — 8.7 
Differ... — 6 6.96 — 7 3i.9 

eig.Bew. 

Refr.. . — 0.0a — 0.3 


Mittlere Wien. Zeit. ... 7 46 ^ 

i 




Flora .. a 10 a5.3i -f 8 54 33. a 
ImMittel a 10 34.39 4" 8 54 33.9 
Log. F. Vnr. . 8.56o 9.8S0 


Stcra 

6 35 3a. 
36 53.7 


43.7 

4a. 3 


6 37 33. a 
38 41.9 


49.6 
a5.5 


1851. 18. Febriar. Littrow. 

'''• ~" Differenz (PI. — St). 

^*- - + i"»54.'63 — i' 9/'4 
54.88 7.7 
55.08 1.5 
55. a5 3.9 
55.9a a.5 

PI. -f- 55.93 54.6 


39 9.a 

40 3k. 3 


ai.o 
ao.4 


41 10.5 
4a ao.3 


a6.8 
3.8 


4^ 4^.3 

44 4.0 


5a. 8 
53.0 


44 4a. 7 

45 54.0 


58. 
37.7 


46 48.9 

47 57.0 


4.0 
40.5 


48 37.0 

49 58.8 


5o.o 
45.6 


St + +1 55. a8 - I 3.3 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

i85i.o a*io»34.'o6 + 9* 9'3o."4 
Reduet. -—0.86 — 8.7 
Differ... + i 55. a8 — i 3.3 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr ... — O.Ol — 0.1 


5o a4.4 
5i 3o.o 


40.0 
14.0 


5a i3.o 
53 33.5 


a6.6 
*9.o 


53 54.6 
55 0.0 


II. 5 
43.8 


55 44.4 

57 a.o 


58. 
49. a 


Mittel der Ze 
Correct der \ 
tStterazeit. . . 
Mittlere Wien 


* m 
it 6 1" I 


9 

7.5 

5.1 
3.6 




6 46 5 

. Zeit.... 8 54 I 


Flora... a la a8.47 + 9 « ^«.3 
Log. F. Par. 8.6aa 9.844 


Sterae 

4 57 3i.i 
59 ai.7 


39.0 
14.0 


ffUn 

4 58 5i.t 

5 49.0 


59.4 


19. Febraar. Homstein. 

W- — Differenz (PL — St 1.). 
St 1 - ^ ,«a3.'67 

a4.33 + i'aa."7 

a4.ao 


5 I 19.4 
3 10.3 


a7.3 
a.3 


a 4®.<' 
4 38.1 


48. 
3o.i 


5 i3.6 
7 4.5 


ai .a 
56.4 


6 34. a 
8 3a. a 


4«. 7 
34.4 


+ « a4.o7 

• 

st 2 — 


• la 18.4 
14 >i.5 


a5.5 
4.7 


10 8.4 

11 55.5 


17.4 

46.4 
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K r 


e i8 




Difierenz (PI. t- St 2). 
— a'"i3.*iok 


äiu«. 1 inn. 


Süss. I ino. 


Stene 


ffUra 




ia.55| + 18' a7."8 


k m $ 

5 i6 5i.a 




k m 8 

5 14 4^.6 






la.aof 


58.7 


5i.i 




— a ia.6a 


i8 45. a 


37.5 


t6 a8.9 


19.8 


Stern 
i85i .0 
Redaet. 


1 (= Stern 1 vom 17. Februar). 
a*ia*55.'95 + 9*i9'i5."6 
— 0.85 — 8.7 


ai 3i.o 


39.0 


19 «3.3 


3a. 5 


a3 a5.7 


18.0 


ai 9.0 


O, I 


Differ . . 


+ I a4.o7 + 1 aa.7 






eig.Bew. 


Mittel der Zeit . . . 


km» 

... 5 9 39.4 


Refr. ... 


. OJB -|" ® • * 


Flor». . . 


a «4 «9. «7 + 9 ao a9.7 


Correet. der Uhr. . . 


— a5.7 


Stern t (=: Stw« 2 rom 17. Februar). | 


Stenizeit 


.. 5 9 i3.7 


i85i.o 


a*i6"»33.'ii + 9* a'i4."i 


Mittlere Wien. Zeit 


... 7 la 5a. 3 


Rednet.. 


— 0.85 — 8.7 






Differ... 


— a ia.6a -f- 18 a7.8 






eig.Bew. 


. • • • ... 






Refr.... 


-f- o.o5 + 0.8 


Flor». . . 


a i4 »9.69 -f" 9 *® 34.0 






Im Mittel 


a 14 19.43 + 9ao3i.9 






Log. F. Pu*. 8.494 9.B18 1 


SIcni 


rUra 


1851. 


tk hbrtar. HomAtein. 


5 45 6.0 


18.0 


5 46 53.0 


3.1 


St — 


Differenz (PI. -~ St). 


46 a..4 


8.1 


48 a6.i 


i5.a 


PI. — 


+ i"»55.'9« 

56,77 + «43.1 


48 5o.a 


3.3 


5o 38.4 


49.0 


5o 6.a 


54.4 


5a ia.6 


I .a 




57. «7 


5a 3i.o 


43. a 


54 «9.4 


a9.3 


+ I 56.64 


53 47.6 


35.0 


55 53.8 


43.0 




Stern« B. Z. 31. 
a*aa"»a8.'ao + io'a3'5i."9 






i85i.o 


Mittel der Zeit. . . . 


Am« 
5 5i a3.7 


Rednet. 


— 0.89 —»8.7 


Correet. der Uhr. . 


— 4«.« 


Differ... 


+ t 56.64 + 1 43.1 


Stemzeit 

Mitaero Wien. Zeit 


... 5 5o 4' '9 
... 7 34 34. a 


Refr 


0.00 0.0 


Flor»... 


a a4 a3.95 + 10 a5 a6,3 






Log. F. P»r. 8.549 9.8*9 | 


n«ra 


Stera 




95. Febniar. Littrow. 


5 53 44. a 


54.0 


5 54 49. a 


57.0 


PI. - 




55 aa.o 


la.o 


56 36.7 


a8.a 


St - 


Diffiwei» (PI. — St.). 
- .« 9.*7> 


56 58.4 


8.a 


58 3.5 


11.7 


58 37.0 


a7.3 


59 5i.o 


43.2 




l\H -•''5-"' 


6 a3.o 


3a. 7 


6 1 a7.5 


35.8 


a a.o 


5a. 


3 «4.9 


7.3 




8.55 
8.37. 

»M - . a..8 
7.9^1 


4 4.4 


i3.8 


5 8.3 


17.0 




5 44. t^ 


34.7 


6 57. a 


49.^ 




7 47.4 

9 531. 


56. 
a3.a 


9 «.0 
10 35,a 


10.4 
a5.5 


PI. + 


7.70F 


— I 8.68 — 1 »3.4 


1« 5a. 


0.4 


11 5.4 


i5.3 


la 35.0 


a6.i 


13 38.6 


a8.5 




m 


i3 57.7 


7.0 


i5 11. a 


ai .0 


«5 4». 4 


3i.5 


16 43. S 


34.3 






"7 «.4 


la.o 


18 i5.3 


a6.o 


t8 45.8 


36.5 


«9 4^.0 


38. a 
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Flora. 



Mittel der Zeit . . . . 
Correct. der Uhr . . . 
Stemzeit 


* m 
../ 6 6 a 
... — 4 
... 6 5 1 


9 
6.8 

6.1 

0.7 
4.6 


Stftm. B. Z. 31. 
i85i.Q a*a7»36/34 + io«39'43."6 
Redttct. 2^ 0.90 — 8*6 
Differ... — i 8.68 — 1 a3.4 
eig.Bew. . 00 0.0 
Refr.... 0.00 — o.i 


MiUlert Wien. Zeit 


. . • *9 ^ 

... 7 45 3 






Flor»... a 36 a6.76. +10 38 11. 5 
Log. F. Par. 8.568 9.8ai 


Stene 

h m u 
8 ao 59. a 

aa 57.6 


9 
5o.8 


rUra 

' h m « ^ 
8 ai 33.4 

a3 a8.6 


4.% 
ai.a 


185t. SO. liri. Homstein. 
PI. — Differenz (PI. — St 1). 
St 1 + + 3a/45 

3a. 68 — i5' 15.% 

3a. a5 


a4 9.1 


16.4 
0.8 


a4 43.5 
a6 38.8 


5i.i 
31.4 


a6 7.8 


+ 3a. 46 
Differenz (PI. — St 2). 
W- + — 33.'65 
St 2— 33.70 + ao' 35."i 
33.90 


^7 4.3 
a9 3.0 


II .a 
55.8 


a7 38. a 
a9 33.6 


46. 
»5.4 


3i 58. 
33 47.6 


6.0 
39.4 


3t 3i.4 
33 6.9 


41.« 

57.0 


34 46.0 
36 34.8 


53.8 
37. a 


34 19.0 

35 54.3 


a8.8 
44.9 


— 33.75 
. Stern 1. 
HC.236rf2 ia*34"»i8.'4a + 6«4o'5a."o 
B. Z. 157 18.37 5a. a 

t85a.o ia*34»»8.'39 + 6»4o'5a."i 
Redaot.. -{-0.89 — 5.9 
Differ... -}- 3a. 46 — i5 i5.o 

eig.Bew. 

Refr. ... j .\ . . 


37 aS.a 
39 14.5 


33.1 
6.8 


36 58.5 
38 33.5 


8.0 
a4.o 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet. der Uhr. . 
Stemzeit 


h m 
... 8 3o a 

.4 5 

... 8 i5 a 


0.0 

3.a 
6.8 
4.9 


Mittlere Wien. Zeit 


... 8 ai 3 


Flor»... la 34 51.74 + 6 a5 3i.a 

Stern 2. 
HC.23714ia*3 5*a4/43 + 6« 5' 5.''a 
B.Z. 167 a4.69 +6 4 ^9.1 

i85a.o ia*35"*a4.'56 + 6* 5' a."i 
Reduct. 4- 0.89 — 5.9 
Differ... —33.75 + ao 35.i 
eig.Bew. , , . , .... 
Refr. ... *."..' 






Flor»... la 34 51.70 + 6 a5 3i.3 
ImMittel la 34 51.7a + « ^^ 31.3 
Log. F. Par. 8.607^ 9.85i 


n«ra 

8 3i 37.0 
33 10. a 


35.9 
1.8 


Sten 

8 3a 49.1 
34 36. 


57.6 
a8.o 


St. liri. Homstein. 
St — , Differenz (PI. ^ St). 

a4.58 ^^- ^ 
a4.5a 
P1.+ a4.5o -^^•" 


35 0.3 

36 43.5 


8.7 
34.4 


36 a3.o 
38 9.6 


3i.5 
1 . 1 


39 ia.8 


a5.^ 
ao,4 


40 40.4 

4« 54.1 


54.0 
40.6 


40 3a. 6 


***• + — I a4.39 — 3a. I 

t 


4a 19.« 
43 39.0 


3a. 4 
U6.4 


43 47. a 
45 0.6 


0.8 
47.« 
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BfitteK der Zeit 8*37*4 


^5.*6 

a.7 
^a.9 
8.1 


Steni. 

HC.23e92.a*34"*i8/4a + 6*4o'5a."o 
B.Z. 157 18.37 5a. a 

i85a.o ia*34'*i8/39 + 6«4o'5a/'i 
Redttct.. ^ o,Q| — 5 g 
Differ... _ , 34.89 — 3a. 1 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0,00 0.0 


Correet. der Uhr 1 5 


Sternzeii 8 aa 4 

Mittlen men. Zeit. ... 8 ao 5 


• 


Flora... la 3a 54.91 + 6 4« i4-i 
Log. F. ftur. 8.599^ 9.848 


rUra 

h m 9 

8 4<S S6.1 
48 ai.3 


9 
7.0 

10. a 


Sien 

8 47 5i.3 
49 4«.o 


$ 
0.0 

34.6 


185t. tt. lin. Homatein. 
DUferena (PI. — ßt), 

a.a3 + 3'32."8 

7.9a 
8,00 


5o 4.a 
5i 39.0 


.4.6 
18. 1 


5o 59.5 
5a 5o.o 


7.a 

4*.« 


53 16.0 

54 4».o 


a6.6 
3i.o 


54 11.4 
56 a.4 


«9.« 

54.4 


7.43 + 3 34.1 
7.5a 


58 la.i 

59 59.0 


ao.o 

5. .5 


59 34.0 
9 53.4 


46.0 

4«.> 


PI. + + » 7.9» + 3 33.5 

St + 


9 I i4.o 

3 ..4 


31. 9 
53.4 


a 35.8 
3 55.0 


47.5 
4».» 


Stern, H. C. 83497. 
i85a.oia*a6'»49.'i3 + 7«ia'i5."3 
Rednct. ^0.94 -^5,7 
Differ... + I 7.90 + 3 33.5 
eigBew. 0.00 0.0 
Refr..,. 0,00 4" ^'^ 


4 19.3 

6 6.5 


>7.4 
58.8 


5 40.6 

7 0,0 


53.4 

48.1 


Mittel der Ze 


* m 
St ....... 8 57 3 


« 

6.3 


Pjni>nkji4 J»M 


rru^ I / 


Stemzeit 9 aa.4 

Mittlere Wien. Zeit 8 38 5i.8 


Flora... lü a7 57.97 + 7 i5 43.^ 
Log. F. Par. 8.547^ 9. «37 
Die AR. des Vergl. Stern aehdat in 


Sten 

3i K8.7 


39.0 
II. 


rUra 

9 3o 16.0 
3a 6.5 


>4.4 

58.4 


S9. Iln. Uoniatein. 
PI. + Differena (PI. t-. St). 
St — — 5i/a7 


3a 34.1 
34 3i.i 


4a. 
a3.. 


33 a9.o 
35 19.5 


37.« 
11. a 


35 39.8 
37 36.3 


47.4 
a8.3 


36 34.0 
38 a5.o 


4».' 
17.0 


51.98 


— 5i.6a 


38 47.4 
40 44.« 


55.1 
36.1 


39 4^.» 

4i 33. a 


So. I 
aS.i 


Stern, H. C. 23497 (wie am 87. Bfara). 


Mittel der Zc 


dt ....;. . 35 


• 
4.« 

18.0 
3.6 


i85a.o ia*a6"»49/i3 + 7ria'i5."3 
Reduct. + 0.94 — 5.7 
Difier... — 5i.6a +i6 5o.7 


Correot der 1 
StenuMjit ... 


Uhr....... + a 3 

9 37 4 


eig.Bew. ..|. o.oi — i.o 
Refr,... — o.o3 4" ®«^ 


Mittlere Wiei 


L Zeit 


• ••981 


Flora... la a5 58.43 + 7 a8 69.9 
Log. F. Par. 8.477« 9.»4o 
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F 1 e r a. 



K r e 


i 8 


185t. 


ao. lin. 


Homstein. 


aus«. 1 inn. 


äosB. 1 inn. 


Stene 


PUra 


9 47 54.0 


« 

3.0 


9 49 4«.» 


55. '5 


PI. — 


Differenz (W. — 


St. i). 


49 37.8 


«8.4 


5i 36.5 


t7.4 


St. 1 + 

PL + 

St.2 + 


+ 1*50/57 
5o.3o 


— 3l'4."l 

St. 2). 

— 5'4o.''6 


5i 57.0 
53 4<)*^ 


6.0 

3o.6 


53 48.1 
55 39.3 


57.4 
19.7 


4- 1 5o,39 

Differenz (PI. — 
+ 3*34.'83 
34.63 


57 a.a 

58 5.6 


ai.o 

45.7 


10 3.4 
1 54.8 


ioi4 

46. a 


10 a »7.4 


46.7 


5 37.1 


35.5 


3 3o.i 


10. 


7 «9.» 


n.o 




+ 3 34.7a 
Stern 1. 












Mittel der Zeit. . . . 
Correct der Uhr. . 


* in « 

9 58 9.1 

.... + ^ 34.4 


i853.o 
Rednet. 
Differ..; 
eig.Bew. 






0/95 

+ i"*5o.39 

0.00 


— 5.''6 

— 3l'4.l 

+ 0.5 


Sternzeit 


• . • . 10 i 


l3.5 


Refr. . . . 


+ o.o3 


— 0.7 


Mittlere Wien. Zeit 




.... 9 ^7 ^^•'^ 


nor%. . . 1 


Log.'F. Ptr. 8.436^ 


9.635 








Stern 2. 








H.C.23340i3*3i'"33/oi + 


7*4«' 4."5 






B. Z. 237 33.81 


9.3 






1853. 


I3*3l"»33/91 + 


7* 4«' 6."9 




. 


Reduet. 


4^ 0.95 


— 5.6 






Differ... 


+ 3 34.73 


_ 5 40.6 






eig« Bew. 


0.00 


— 0.7 






Refr. . . . 


+ 0.01 


— 0.3 


Flara. . . 


13 34 58.59 + 


7 35 19.8 






W- F- 


Par. 8.407, 


9.6a4 


FUra 


SIcra 




e. April. 


Homstein. 


10 m a3.o 


33.1 


10 i3 43.0 


5o.o 


PI. + 






14 3.5 


54-1 


i5 45.9 


39.0 


St. 1 — 
St. 2 — 


Differenz (PI. - 

— i*3i.'43v 
3i.3o} 
31.67) 


- St 1). 






14 38.3 


46.8 




• • • • 


16 35.8 


«7.3 




+ »7'9."6 


16 54.0 
18 33.8 


3.1 

34.« 


18 14.0 
30 16.6 


31 . I 

9.^ 


— 1 31.47 






19 9.1 


17. 1 




• . . • 


30 56.9 


48. 




Differenz (PI. r 

— 3'*i8/88 . 
18.85 
19.30 


- St 2). 
4- 30' 38."3 


ai 33.1 
33 3.9 


33.5 

53.7 


33 43.3 

34 46. a 


5o.4 
39.0 




— 


33 38.3 
35 36 3 


46.6 


• 1 

Mittel der Zeit . . . 


h m $ 

... to t«* ^3 A 




— 3 19.01 




Correet der Uhr . . 


.. . + i 54.3 








Stemaeit 


.... 1 10 3l *7 








Mitilei« ITien. Zeil 


... 9 18 35.1 
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Stam 1. 
LaL232aii«* 19*49/86 
aZ. 237 49.83 

i85a.o i«*i9*49/B4 
Reduet.. -^ 0.96 
Differ. . . — 1 3 1 . 4 7 
eig.Bew« 0..00 

Refr.... — 0,02 



Ifora 

9 53 43.0 
55 aa.o 



Safs 



\ 



/ 



1 



S8 3a. o 
>o o 0.0 



3 35.8 
5 35.0 



7 10.0 
9 «.3 



3i .0 
5i.o 



44.0 
16.4 



18. a 
5a. o 



Stert 

Am« 

9 56 8.4 
57 46.7 



» 46.8 
a a5.4 



5 a8.7 

6 46. 



9 4.» 
10^ ao.4 



»7 
37.3 



Flora. . . la 18 19. 3 1 

Stern 2. 
Lal.23319ia*ao"»37/33 
B. Z. 237 37.49 

i85a.o ia*ao"*37/44 
Redact.. -f 0.96 
Diffbr. . . — a 19.01 
eig.Bew. 0.00 

R^. ... — 0.0a 



+ 


7» 58' i."6 




H.4 


+ 


7» 58' 6.". 




— 5.2 




+ «7 9.6 




— 0.5 




+ 0.5 


+ 


7 i5 10.5 


+ 


7'54'46.''4 




5i.i 


+ 


7'54'49."5 




— 5.a 




— 30 a8,3 




— 0.5 




+ 0.6 



Flora... la 18 19.37 + 8 i5 ia.7 
Im Mittel 13 18 19.34 -)- ^ >5 11.6 
Logr. F. Par. 8.346« 9.^1^ 

Bei beiden Yergleichstenieii wurde wegen 
bedeutender Diseordanz der beiden Quellen 
Be8sel*s Zonen das doppelte Gewicht ge- 
geben. 



55.7 
16.5 



4».o 
33.7 



17. a 

7.« 



18«. 

PI. + 
St, 1 - 



PI. — 
Si 2 + 



7* April» Homstein. 

Differenz (PI. — St. 1). 

- a«a4/87l 
a5. 10) 



+ ai'59.''7 



a »4.99 

Differenz (PI. — St. 2). 



37.13 



k 
Mittel der Zeit 10 

Correet der Uhr -|- 

Stemzeit to 

Mittlere Wien. Zeit. .. . 8 58 33 



tu 9 
I 34.8 

1 54.3 

3 39. 1 



— I 37.09 

Stern 1 (=s Stern 1 vom 6. April). 

i85a.oia*i9*49.'»4 + 7* 58' 6."« 

Redttct.. +0.96 — 5.a 

Differ... — a 34.99 + ai 59.^ 

eig.Bew. .... .... 

Refr.... — o.o3 + o.: 



Flora.. la 17 35.78 

Stern 2. 
Lal.23265i3Ai9*' i.'4a 
B. Z.232 1.53 

»237 1.69 



4- 8 30 



i853.o 13*19** 



•55 



Reduct. . 
Differ... 
Refr.... 



+ o.9ß 

— 1 37.09 

4- o>o3 



Flora. . . 13 17 35.45 
ImMittel 13 17 a5.6a 
Log. F. Par. 8.394, 



+ 


8*4a'54."i 
5i.i 




^ 55.^ 


+ 


8*4a'53."i 
— 5. 




— 3a 4^. 




— o.i 


+ 
+ 


8 ao 7. 

8 ap 4. 

9.81 
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Flora — Metis. 



Kreis 



äuu. 



Stera 

* » « 
'4 3 18.7 

9 44.4 



[ ina. 



la 4o.o 

«4 4.0 



30*3 
3a. 3 



5a, o 
5a. 3 



inn. 



Um 

■4 10 9.5 
" 44.9 



i4 3o.a 
16 6.5 



8 

ao.o 
34.4 



40. 
55. 



Mittel der Zeit 14*. 3* ^'^ 

Correet der Uhr ,0.1 

S*«««»i* 14 la 57!5 

Mittlere Wien. Zeit. .. . 9 4a 53.5 



185». 

ßt.+ 
PI. - 



19. laL Homstein. 

Differeiiz (PI.,— St). 
+ i*55/78 
55.87 



— a4' 8."i 



Sien 
■4 45 (i.o 

47 a.i 



49 8.3 

50 59.0 



54 
55 



18.5 



57 59.6 
59 8.3 



18.6 
54.0 



E6.a 

5o. 7 



a5.5 
1.3 



i5.o 
5a. o 



Hm 

"4 4; *ö.5 
48 46. a 



5i a4.o 
5a 43.0 



555iTo 
57 37.0 



69 4«.o 
i5 I 37.0 



39.5 
33.1 



37.. 
3o.o 



4- « 55.83 
Stern. 

i85i.o ,.*..*, ,/ • t f 

Reduet. + *ö.64 " ' *— V. 5 

Diifor... ^- , 55,83 _ 34 « , 

eig.Bew. + 0.0a — o a 

Refr.,.. _ o.o3 — 0.8 



Flora. . . 

Log. F. p;;;* 'slsi? ö.'iaö 

Wegen Mond sehr aehwaeh. 

Homsteitt. 



St.+ 
PI. + 



59.4 
a8.o 



49.5 
18. 1 



St — 
PI. — 



1. JuL 

Differen» (PI. — St) 

+ «*59.'9o 

t 59.97 

a o. a5 

a 0.43 



+ 4' «^."5 
+ 4 7-' 



Mittel der Zeit i4*54*ia.*o 

Correct. der ühr . . . . , . \%\n 

S*«*»^* •. 14 54 3.3 

Mittlere Wien. Zeit,,.. ,0 la 4.8 



+ * <».«4 + 4 9.« 

Stern, B. Z. 237. 
85a. b la* o* 8.'86 + 7'35'37/i 



Redoet. + 0,61 

Differ. . . J^ ^ 0.14 

eig.Bew. 0.00 

Refr.,.. ^ ^ ^,, 



— «.4 

+ 4 9.« 

0.0 

+ o.a 

Flor» . ,a a 9.6a + 7 39 45.7 

iLog. F. P^. «.485 9.8.8 

Wegen Mond sehr sehwach. 



Metis. 



■elis 

14 56 34. a 
58 18.8 



H 49.3 

k5 I 34.0 

3 39.3 

5 ao.6 



57.5 
38. o 



43.8 
9.5 



59.0 
aS.o 



49.1 
K0.8 



7.« 
a8.8 



Sien 

«4 57 45.3 

59 a3.5 



i5 



I i.a 
a 39.5 



4 44.9 

6 3i.o 



8 3.3 

9 49.1 



55. 



4^ u 
^St — « 



10. a 
«9.4 



la.a 
4o.a 



Mittel derzeit ,5 a*36.'6 

Correct der ühr 9 a9 8 

S*^«»i* 14 53 6^8 

Mittlere Wien. Zeit ... i , 45 35 ^ 



1848. 
PI. -^ 



53 , 8 PI. + 
aa.5 St + 



8. lai. Sehanb. 

Differenz (PI. — St). 

7.'95 + 49.''6 

8.a5 49.8 

8.10 46.3 

8.3a 45.9 

9 



1848. c 
Reduet 
Differ. . . 
Refr.... 



— I 8.16 
Stern, B. Z. 8i5. 

«4*44*37/87 
+ a.53 

— I 8,16 

0.00 



+ 47. 



ia» o'58."9 
- 4.6 

+ 47.9 
o ,0 

MetU .. ,4 43 3a a4 _ ,a o i5.6 
Log. F. Pfcr. 7.979, j).5>3« 
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K r 


e i 8 




SOM. 


iuiM. ' l inn. 




■etls 

h m 8 

»3 47 4«-7 
49 «5.a 


5a. t 
4.5 


8len 

x5 So a.8 
5i 5i.o 


9 
ti.8 
4a. a 


tSiS. 9. lai. Sebaub. 
PI. — Differen» (PI. — St). 
St. + _ a»a8.'58j 


5a 19.9 
53 53.5 


3o.i 

4a. 4 


54 4«.o 

56 39.6 


49.9 
ai.3 


a8.8o[ -• ^' *'•* 


56 55. o 
58 58.8 


5.3 
18.0 


59 16.3 

.4 « 4.5 


a5.a 
56.3 

i.a 
31.3 


a9.aa| 


— a 38.89 


i4 1 3o.o 

3 4.« 


40.5 
53.5 


3 5a. 3 
5 40.3 


Stern, B. Z. 245. 
i848.d i4*45"» i.'54 — ii*36'i4/'3 


/ 

Mittol der Zeit . . 
CorrMt der Uhr . . 
Stemaeit 


.... i3*55''^a 
.... -. 93 
.... i3 45 t 


^3, '4 
io.3 
^3.1 
i8.i 


Redaot. -(- a.43 — 4.6 
Differ... _ « 38.89 — ai 47.4 
eig.Bew. 0.00 + o.3 
Refr 4. o.o3 — t.6 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 10 34 3 


Metia... x4 4a 35. 11 — 11 58 7.6 
Log. F. P»r. 8.045. 9.936 


■etts 

5 a5 44. a 
a7 aa.o 


55.3 
10.8 


Sien 

5 a6 47. a 

a9 8.1 


54.0 
«.9 


1851. t7. Jimer. Littrow. 

W. — Differenz (PI. - St.). 

St. _ i«a4.'75 ^^ s^t„^„ ^^^^ 

a4.90 sieb niebt aar Be- 
a5.oa Btimmong der De- 
a 5 . 3 7 olinations-Differen- 

a5.'35 *«"• 

1 


39 44.« 
3i aa.o 


55.0 

XI. 


3o 47.6 
33 8.1 


54.0 
a. 


33 35. o 
35 i3.o 


45.5 
«.9 


34 38.5 
36 59.1 


45.0 
Sa. 9 


39 a5.9 
4« 3.0 


35.0 
5a. I 


40 a9.o 
4a 5o.i 


35. a 
43. a 


— I a5.o7 
Stern. 
LaI 10iSfi2 Ä*5o*io 'oÄ 4- a3* i'i6"3 


43 i4.i 

44 5a. o 


a4.o 
4«.a 


44 «7.3 
46 39.0 


a4.o 
3i.o 


B.Z.345tt.453 9.80 i3.6 

x85x.o 9*5o"» 9.'48 + a3* i'i4."5 
Reduet. . -|- o.63 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet derUbr.. 
Steraaeii. 


k m 8 
.... 5 35 9.3 
• • — 9 57.3 


Differ. . . — . x a5.07 


Refr. ... 00 


. . . . 5 fi5 1 


a.o 




Mittlere Wien. Zeit 


• . . • iß A^ 1 


Metis. . . Q 48 45 . 44 


... 8 59 XJ.9 


Loir. F. P«r. 8 644 




lelis 

5 19 a3.7 

ao 43.5 


39.0 
a8.E 


SIerae 

17 ai 4«.<' 
a3 5o.o 


4a. 5 


10. felriar. Hornstein. 
"• - IHiforeiiB (n. - St 1). 
S*- * - — a"4..»85J 


»4 49. a 
a6 8.8 


5.8 
53.1 


a7 6.3 
a9 i5,7 


i5.i 
8.0 


4a. iSl 


a9 55.0 
3i i5.o 


10. 1 
58.8 


3a la.o 
34 aa.o 


ao. 1 
.3.4 


43.60) 


— a 43<>6 


34 5i.o 
36 XI. 


6.8 
55.6 


37 8.8 
39 18.6 


17.0 

10. a 


I»ibnns (PI. - St. 2). 


40 36.4 
4a a4.a 


47.0 
.4.0 


44 46.5 

46 4a. 


56. 
33.0 


s*-*+ .4.55 + .'S."- 


47 «8.0 

49 7.« 


a8.a 
57.0 


5i a9.o 
53 a5.o 


38.4 
t6.o 


.4.7' 


— 4 «4.4' 


53 5a. 
55 41.0 


a.6 
3o.a 


58 3.4 

59 59.0 


xa. 1 
5o.a 
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Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . . 
Stemxeit 


A M # 

... 5 37 35.4 

+ 16. a 

... 5 37 5i.6 

•.. 8 16 48.7 


Stern 1 , 17 t Leonis , Br. Am. Cat 
i85i.o 9*37"a3.'a3 + a4»a7'a8.''o 
Reduet.. -f. o.83 — 7.1 
Diifer... — a 4a. 16 — 6 a8.o 
Refr. ... — O.Ol + ••* 


Mittlere Wien. Zeit. 


Metia .. 9 34 4«. 89 + »4 ao 53.1 

Stern 2. Im Mittel Ul. halbes Gewieht 
B.Z.345 9*38"54/65 + a4*ao' a."# 
LÄl.l9m 54.09 7.4 

>. 19173 55.00 3.3 

i85i.o 9*38"54.'6o '+ a4*ao' 3."7 
Redttot. + 0.83 — 7.1 
Differ... _ 4 ,4.41 +1 3.7 
Refr..., 0.00' 0.0 


Metis... 9 54 4i.<>a -4" ^4 ai o.3 
ImMittel 9 34 41. 5a + a4 ao 56. a 
Log. P. Pnr. 6.6aa^ 9.731 


■«tis 

k m t 

5 it 58.5 

i3 55. o 


f 
8.0 

45.8 


Stent 

* w t 
517 3.1 

18 a3.o 


f 
18.0 

7.9 


1851. lt. lebriar. Uonwtein. 

Fl. -. Düforens (PI. — St). 

tu + ♦ - 


i8 57.0 
ao 54.3 


6.6 
45.0 


a4 a.a 
a5 ai.5 


16.8 
6.4 


a6 58.3 
a8 19. I 


i5.o 
4.0 


3. a7.4 
33 a4.5 


36. 
i5.8 


"•+ -4 46.58 + 4 3.a 

Dl. -j- 

Stern, 17 • Leonifl, Br. Ai^. Cnt 

i85i.o 9*37*a3.'a3 + a4*a7'aa.''o 
Reduet. ^ 0.85 — 7.2 
DiiTer... _ 4 46.58 + 4 3.a 
Refr.... — O.Ol + o.i 


34 39.4 

35 5o.a 


45.0 
34.0 


H 58.3 
40 55.7 


7.3 
46.6 


Mittel der Zeit . . 
Stemzeit 


* m 
.... 5 a3 5 

.... + 
.... 5 ai 


5.3 

5.4 
0.7 
8.a 


Mittler« Wien. Zeit 


.... 7 55 


Metis... 9 3a 37.49 + a4 3r a4. 1 
Log. F. Par. 8.635^ 9.74« 


letit 

6 18 44.3 
ao a . 1 


■ .0 
45.0 


Storae 

6 aa 57.0 
a5 ia.5 


5.0 

4.6 


PI. + 

St 1 + Differenz (PI. — St 1). 

- 4~4«/67 

4a. 43 +8'3.'^7 
4a. 33 


a5 41.7 
37 0.0 


58. 
43.0 


^9 55.1 
3a ii.o 


3.3 
3.0 


33 0.1 

34 18.0 


16.5 
a.o 


37 i3.7 
39 ap.o 


ai.7 
ai.5 


— 4 4a. .4 

^ ^ , Differens (PI. — St t). 

— i«5o/i5 

49. 90 — a5' a7.'^a 
49.9a 


4« «4.4 
4a 37.0 


3o.o 
ai.5 


4a 55.8 
44 35.8 


6.7 
a5.a 


45 54.0 

47 3o.5 


6.4 
18.1 


47 48.« 
49 i5.8 


^.6 
a.i 


5o 0.8 
5i 37,1 


i3.i 
a5.o 


5i 55.0 
53 aa.6 


9.» 
9.0 


— « 49.99 
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Mittel der Zeit 6 36 : 


9 

18.3 

19.3 

9.« 
i5.3 


Stern 1. Ana zwei Merid. Kr. Beob. 
i85i.o 9*33«ii/io + a4*46'37."3 

Reduct.. -I- 0.88 6.7 

Differ... _ 4 4a. .4 + 8 3!7 
Refr. ... — 0,01 -j- o.i 


Correet. der IThr i 


Stemzeit . . . 


Ä *fi 


Mittler« Vnen. Zeit 8 4?: 




Meti« .. 9 37 39.83 + 34 54 34.4 

Stern 2, Br. Abs. Cat. 3285. 
i85i.o 9*39"'i7/79 + 35^3o'ii/'6 
Rednct . +0.88 — 6.7 
Differ... — i 49.99 — a5 37.3 
Refr.... -|- 0.03 — 0.6 


Metii .. 9 37 38.70 + a4 54 37.1 
Im Mittel 9 37 39.37 + 34 54 35.8 
Log. F. Par. 8.533^ 9.673 


letit 

5 a4 49.0 
a5 59,3 


40.0 


Stent 

k m 9 
5 36 33.5 

37 4». 3 


38.^8 
35.6 


1851. 1& lebraar. lattww. 

Differenz (PL — St). 

«*^+ ll'Xo] 

38.93} + 34."6 

38.331 

38.88; 

39.38i 

89. 67! 

39.45> + 4i.o 

39.60I 

39.651 


a8 34. a 
39 33.7 


44.0 

13. 9 


39 58. 
3i i5.3 


»3.7 
0.4 


33 10. a 

33 18.8 


3o.o 
59.3 


33 44.4 
35 3.0 


1,3 

46.4 


36 37.4 
36 35.8 


47.8 
16.7 


37 1.3 

38 19.0 


17.0 

3.3 


38 47.3 

39 55.5 


7.3 
36.3 


40 31.3 

4i 38.8 


38.0 
33.5 


PI. «. — « 39.01 + 37.8 

St. - 

Stern (aus Beobacht. am Merid. Kreise, drei 
Beobachtungen in AR. , zwei in Dwd.), 

i85i.o 9*38~io.«o7 + 34*57' 47."« 
Reduct. + 0.88 — 5.3 
Differ... — i 39.01 + 37.8 
eig.Bew. * . . . . 
Refr. ... 0,00 * 0.0 


5a ao.3 
53 39. a 


36.8 
34.8 


54 4.4 

55 14.9 


34.7 
54.3 


55 40.0 
56-59.0 


56. 
43.8 


57 35.5 

58 3a. 9 


45.5 
i3.6 


59 a.7 
6 31 .0 


17.3 
6.0 


6 46.5 
1 55.8 


6..0 
36.4 


a 37.5 
3 46.7 


43.3 
3i.a 


4 13.5 

5 30.4 


33.5 
0.7 


5 44.4 

7 3.8 


59.4 

4«. 3 


7 39.4 

8 37.9 


48.8 
18.4 


Metis .. 9 a6 3i.94 + 34 58 30. 3 
Log. F. Par. 8.6o5^ 9.713 


Mittel der Ze: 


it 5 Ä6 


6.3 
3.3 

4.1 

3.7 


Correet der 1 


Jhr .-.. a 


Stemzeit ... 
Mittlere Wiei 


5 45 4 

uZeit.... 7 53 I 


Stene 

5 36 48. 
38 18.4 


0.3 
5.4 


■etis 

5 39 17.0 

41 4.4 


37.6 
54.0 


19. lebriar. Homstein. 
^- + , Differenz (PI. — St 1). 
St. 1 + ^ a«37.'75 

37.40 — i' 43/'3 

36.77 


4« 34.1 
43 5.4' 


46.3 

53. 1 


44 3.6 
.45 5o.o 


l3.3 

40.6 


46 37.3 5o.4 
13 8.3 55.8 


49 6.6 

50 53.3 


16.5 
43.5 


+ 3 37.31 



Ann. d. Wien. Stemw. 8. Folge, m. 
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Kreis 



äuss. 

Siene 

h m s 
5 56 44.6 

58 47 



6 



3 17. a 
5 ai .0 



9 40.6 
II 43.6 



5 a ^6 
39.7 



a5.8 
i3.o 



49. ö 
35. a 



MBB. 

■etts 

I 

k m t 
5 53 i.i 

55 1.3 



59 34.3 
6 I 34.3 



5 56.1 
.7 56.7 



10. o 
5a. a 



4a. 5 
a5. 1 



5.3 
48.9 



Mittel der Zeit . . . 
Correei der Uhr . . . 

Stemzeit .' 

Mittlere Wien. Zeit 



5 5a 46.5 

— a5.8 

5 5a ao.7 

7 55 5a. a 



■etls 

la 5i 5i .5 
53 33.0 



55 37. a 
57 9.0 



59 «.7 
i3 o 43.0 



a 37.4 
4 «9.5 



3.0 
ai .0 



39.0 

57.0 



i3.o 
3i.a 



48.8 
8.0 



Sien 

la 53 a8.o 
55 8.0 



57 3.4 

58 4^.4 



i3 



o 37. 1 
a 16.0 



4 »4.0 

5 5a. o 



38.0 
57.5 



i4.o 

3a. 5 



48.0 
5 



a5. o 

4i.i 



Mittel der Zeit la 58*^ 5 % 

Correet der Uhr *— 5 3si.a 

Stemzeit la 5a 33. o 

Mittlere Wien- Zeit ... 9 40 a3 . i 



PI. — 
Stt + 



Differenz ffl^ 

— 3*45/00 1 

45.ao} 
45,58| 

— 3 45. a6 



— St zy 

— i7'5o."f 



Stern 1, B. Z. 347. 
o 9*aa"55/5» + a5* 



x85i 

Redact. 4- .0.89 

Differ... + a 37. 3x 

Refr. ... o . 00 



4' 7.''<^ 



- 6:4 
— I 45>.a 
0.0 



MetiB. . 9 a5 33.78 -)" ^^ ^ '^.^ 

Stein 2, Br. Ass. Cat 3280. 

i85i.o 9*a9"*i7.'79 +a5*ao'ii/'6 
Reduei. ^ 0.89 -* 6.5 

Differ... — S 45. a6 — 17 5o.i 

Refr.... -|- o»o3 — 0.5 

a x4.5 

a 16.8 

9.705 



Motu .. 9 a5 33.45 + a5 
ImMitteL 9 a5 33.6a + a5 
Log. P. Pät. 8 . 595^ 



1851* 

PI. — 

St. + 



10. III. UtfaroW. 

Differenz (PI. — St). 
+ i«35.'75 — a3'ii."9 

35,0a 17.3 

34.40 ^'.9 

34.60 aa.5 



i85i.o 
Reduct . 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



+ I 34.94 

Stern. 
9*37"53.'i4 

4- O. 10 

— I 34.94 

— 0.0a 

— o.o3 



— a3 18.4 



ai" lo'ai, 1 

— a3 18.4 

— 0.4 

— 0.6 



Metis.. 9 36 18. a5 4* ^o 47 0.6 
Log. F. Pur. 8.555 9.73^ 

Der Planet des Mondes wegen sehr 
schwach. Der Ort des Sterns Piazzi DL 165 
und Bessel Z. 355 , mit eigener Bewegung 
aus Piazzi und Taylor 4302« .wobei Piazzi 
nach Argelander corrigirt 
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K r 


eis 


1851. tS. Aigiftt 

PI. — DifFerens (PI. - 


Homstein. 
-St). 


fbaas, inn. 


ftuss. 1 inn. 


■7«le. 

h m s 

ai lo 18.0 


a5.'5 


SIera 

h m 8 

ai i3 4.1 


f 

ao.o 


la 14.0 


6.0 


14 ««.0 


53.5 


St. — — a~ai.'a8 
ai.58 




+ 6' 9.''6 


i4 36.3 


44.5 


17 a3.o 


39.4 


16 3a. 5 


a4.a 


18 a8.9 


ia.5 


ai.53 
PI. + ^'-75 




+ 6 9.6 


ai 0.0 


II .0 


a3 5.0 


xa.« 


aa 3o.9 


ao.o 


a5 9.0 


a.o 


St + — « ai.54 + 6 9.« 
Stern, Br. Ass. Cat. 177. 


a5 38.6 


49.3 


a7 43.8 


5o.4 


a7 9.0 


S8.S 


^9 47.5 


40.7 


i85i.o o*33*3o/55 + 
Reduet. + a.19 


8*3a'3o."9 
+ la.a 




h m 8 


Mittel der Zeit . . . 


... ai x8 44.9 


Differ... _ a ai.54 


+ 6 9.6 


Correet der Uhr . . 


.... — 4 33.0 


eigJBe«r, 




Steiazeit 

BdlittleM Wien. ZeU 


ai 14 II. 9 

... 10 56 1.5 


Refr.... -. o.oa 


+ o.a 


Hygiea . 3i ix.i8 + 


8 38 5a. 9 






Log. F. P«r. 8.53a, 


9.8a7 


SIerae 


■ygie» 


S7. September. 


Homstein. 


ao 4a 18.0 
43 54.0 


37.4 

44.5 


ao 4a 54.3 

44 44.8 


a.5 
36.1 


w V"^ Differenz (PI. - 
^*- + + 43.'45 
43.95 


- St 1). 
— a'ia.''4 


45 8.3 


.7.6 


45 45.1 


53.5 


46 44.7 


35.0 


47 35.5 


»7.3 


43.65 




4? 58. 


7.5 


48 34.3 


4a. 5 


+ 43.68 


49 34.0 


94.« 


5o aS.x 


17.0 


g^ j^ , Düferenz (PI. - 
PL - — a*io/oa 
10. 38 
xo.a5 


- St 2). 
— a8'5/'8 


53 5i.a 
55 a.4 


5.0 
4«. 5 


5i 44.0 
5a 49.5 


1 .0 
3a. 5 


57 37.0 


S«.o 


55 a9.a 


46.5 


58 48.0 


34.0 


56 34.5 


17.3 


— a 10. aa 

Stern 1, Bessel Z. 38 tu 
i85i.o 0*10« i.«73 + 
Reduet. + a.58 


idlll. 
6* 55' 53 "0 


ai 1 33.0 
a 45.0 


4«. 5 

3i.a 


59 a6.5 
ai 3i .0 


43.8 
i3.4 






+ «6.4 


Mittel derzeit.... 
OunreiBt.der Uhr.. 
Stemzeit. . 


h m 
.... ao 5i 9 
.... _ 7 3 


8 

a.8 
^9.9 
^a.9 
^8.5 


Differ... + 43.68 

eig.Bew. 

Refr. ... 0.00 


— a ia,4. 
0.0 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 8 19 4 


Hygiea. 10 47.99 + 


6 53 57.0 






Stern 2. 








Piazzi.. o*ia*56.'ao + 


7»ai'45."6 






Taylor. 56. 11 


46.0 






i85t.o o*ia*56.»i5 + 


7»ai'45."8 






Rednet. + a.58 


+ «6.4 




^ 


Differ... — k a 10, aa 


— a8 5.8 






elg.Bew. .... 








Jlefr.... -1- 0.08 


— I .a 


Hygiea. lo 48.59 + 


6 53 55. a 






ImMittel 10 48. a9^ + 


6 53 56.1 






Log. F. Par. 8.546, 


9.839 
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1851. 

PL - 

St 1 + 

PI, + 

St 2 — 

B.Z.25IL 

i85i.o 
Reduet. 
Differ. . . 
eig.Bew. 
Refr... 






äuM. 1 inn. 


äuss. inn. 


tS* October. Homsteln. 
Differenz (P'. — St 1). 
— 1« 5/l3 

5.3o — i7'ao."8 
5.47 


■ygie« 

h m 9 
31 37 6.8 

39 <>.4 


9 
i5.o 

5l.3 


Sterae 

h m 9 
31 38 i3.o 

40 4.0 


9 

30.6 

56.3 


40 30.4 
43 33.0 


38.5 
14.4 


41 35.5 
43 »7.9 


43.« 

30. 3 


43 54.8 

45 46.« 


a.5 
38.3 


45 0.0 

46 53.1 


8.0 
44.^ 


— I 5.3o 

Differenz (PI. — St t). 

+ 0,*0 3J 

0.33} + 33'l9,"5 

0.33) 


49 5.3 

50 33.1 


18.0 
10.0 


48 49.0 

5o 39.3 


57.0 
3i.o 


5i 16.0 
5s 33.3 


29.0 

30.3 


5o 59.3 
53 49.6 


7.5 
4i-a 


+ 0.19 

Stern 1. 

33*55*7/48 + 5* la'sS/S 
38 7.69 31.4 

33*55* 7.'63 + 5«i3'33."8 

+ 3.53 + 17.4 

— 1 • 5.3o — 17 30. 8 

0.00 0.0 

+ 0,03 — 0.6 


53 39.5 

54 57.0 


53.3 
44.0 


53 33.5 
55 i3.4 


3i.i 
5.4 


AGtiel der Zeit . . . 
Correet der Ubr . . 
Sternzeit 


k m 
... 31 46 4 
... +01 
31 46 5 


5.7 
8.6 
o.a 


Mittlere Wien. Zeit 


... 7 40 4 




Hygie». 33^ 54 4.87 + 4 55 18.8 

Stern 2 , aus drei Beobaeht am Mer. Kr. 

i85i.o a3*54"» 1/67 + 4*33'33."9 
Reduet. + 3.53 + 17.4 
Differ... 4- o.*9 + ^^ '9.5 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... — o.o3 4- 0.8 


Hygiea. 
Im Mittel 
Log. F, ] 


33 54 4.36 + 4 55 11.6 
33 54 4.61 + 4 55 i5.3 
Par. 8.371^ 9.84» 


Stent 

33 11 54.8 

l3 31.3 


5.0 
11 .0 


■ysie* 

33 l3 37.6 

i5 4.0 


37.5 
54.5 


PI. - 

St — 

PI. + 
St. + 

i85i.o 

Reduet. 
Differ... 
Refo... 
eig.Bew. 


S8. Oeto 

Differenz 

+ i~37.'9o 
38. oa 

37.92 
37.88 


itt. Hornatoin. 
(PI. — Sfc). 

+ i' 5."» 
+ I 4.5 


i5 3i.o 
16 58. 


47. > 


17 5. 1 

18 40.4 


14.0 
3i.o 


30 3i.5 
33 0.7 


43.6 

5o.4 


33 l5.0 


>7.4 


33 33.5 


31. 


+ « 37.93 + I 4.9 

Stern, Beseel Z. 25. 

a3*5o«io.'5c, + 4»34'33."3 

+ 3.5o . + 17.4 

+ I 37.93 + I 4.9 

0.00 0,0 

0.00 0.0 


^4 «.4 

35 3o.o 


13. 
30. I 


35 44. 5,57. a 

37 3.65o.3 


Mittel der Zeit . . . 
Correet, der übr. . 
Sternzeit 


h m 
. . . . 33 30 2 

. . . . 33 30 1 


9 

9.7 
«.9 
8.6 


Mittiere Wien. Zeit 


... 7 55 






Hygiea. 
Log. F. 


33 5i 5i.o3 + 4 35 55.5 
Par. 8.339^ 9.84» 
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Sten 

h m- § 
21 56 37.5 

58 aS.o 



aa o 18.4 
a 9. 1 



3 47.7 
5 38.7 



9 54.0 

II 4^*3 



i3 a6.4 
i5 17.8 



45*5 
ao. 3 



a6.o 
I .a 



<5.4 
3i .0 



1 . 2 

37.' 



34.3 



ai 



lyglea 

h m § 
57 59.0 

59 35.5 



5S 0.0 
59 '^5.5 



I 39.0 
3 16.3 



I 40. a 
3 16. a 



5 9.0 

6 45.7 



5 10. o 

6 45.7 



II 14.5 
la 5a. o 



II i5.5 
la 5i .5 



14 46.5 
16 a5.5 



1.4 43.3 
16 aS.o 



i 

7.5 
a5.4 



9.a 
aS.o 



1851. 

Si — 
PI. — 



89. •et«ber. 



Hornstein. 



48.1 
6.7 



5o.a 
6.0 



17.8 
36.0 



19.0 
35.5 



^3.7 
4^.6 



a5.o 
4a 



55.7 
16.0 



57.5 
i5.5 



Mittel der Zeit 

Correci der Uhr^. . 

Stemzeit 

Mittlere Wieiu Zeit 



h m § 
aa 6 58.6 

' — i3. 7 

as^ 6 44*9 

7 36 47.9 



Das Mittel der Zeit ist für Planet 2 
genommen. 



In unmittelbarer Näh6 des Pla- 
neten war ein Fixstern, so dass 
nioht entschieden werden konntOy 
weleher ron beiden der Planet sei. 
Sie wurden daher beide als PI. 1 
und PI. 2 beobachtet 

DUforenz (FL 1 — St). 
+ i»i4.'io\ 



13.85 
13.9a 
13.83 
i3.8o 



— a'i4."i 



+ 


l 13.90 






Differenz (PI. 2 


— st>. 


+ 


i«i4/67\ 

«4.48| 




, 


i4.35> 


— a's 




14.13I 






14. 451 





+ I 14.4a 

Stern (=: Stern am 28. October), 

i85i.o a3*5o*io.«59 + 4»34'33."a 

Reduct. 4- a.49 + «7.4 

Differ... 4- t i4.4a — a a6.8 

eig.Bew. 0.00 0^0 

Refr. ... 0.00 — o . I 



Hygiea2a3 5i a7.5o 4- 4 3a a3.7 
Differ. . . ^-. o . 5a -f" i a . 7 



Hygieal23 5i a6.98 + 4 3a 36.4 
Log. F. Par. 8.a93. 9-843 



Stera 

a3 38 57.3 
40 5a. 5 



44 49.5 
46 44.0 



5o 5i .0 
5a 45.5 



56 a8.o 
58 aa.8 



4.5 

45.5 



56.3 
37.4 



57.9 
38.8 



35. a 
i5.o 



a3 



■yglea 

4a 16. i 

44 10.0 



48 

5o 



8.a 
a.o 



54 
56 



9.5 
4.0 



59 46.454.5 
I 41.0 33.4 



a4.o 
a.3 



St + 
PI. — 



16.0 
54.1 



17.2 
56. o 



Sl. IfofeMber. 

IMfferenz (?l. - 

+ 3'*i8.'i8 

18. 37 

18.38 

18.57 



Hornstein. 
St). 

- i6'io."o 



Mittel der Zeit a3 5a^ a .'a 

Correet. der Uhr ...... -— a 44 . a 

Stemzeit a3 49 18.0 

Mittlere Wien. Zeit ... 7 48 38. a 



+ 3 18.35 

Stern. 
UU6742a3*44*i6.*4o 
B.Z. 25 16.58 

i85i.o a3*44*i6.'49 
Reduct. -f* 3.^8 

Differ... + 3 18. 35 
eig.Bew. 0.00 

Refr.... 0.00 



3^5 5' i."4 
54 59.6 

3*55' o."5 

+ «6.0 

— 16 10,0 

0,0 

— 0.5 



Hygiea.a3 47 37.1a + 3 39 6.0 
Log. F. Par. 6.5io 9.846 
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H y g i e a. 




K r 


ei 8 


1851. 8. BeeeMber. Homstein. 

St. + Diflferenz (PL — St). 
PL - + a6.'45\ 

a6.07| 

a7.ao> — i7'37.'^3 

a7.7i| 

97. 531 


äofls* inn. 


anss. inn. 


Stera 

o 5 a5.8 
7 i5.5 


f 
33.0 

8.1 


h m § 
5 5i.a 

7 43.0 


■9 
59.0 

35.0 


8 a4.3 
lo i4.5 


3i.o 
7.0 


8 49.« 
10 4^.0 


57.0 
33.0 


11 a3.a 
i3 i4.o 


3i.o 
6.0 


II 5o.o 
i3 4a. 


58. 
33.0 


i4 98.5 
i6 i8.6 


36.5 
1 1 .0 


14 55.5 
16 47.0 


4.0 
39.0 


+ »6.99 

Stern. ^ 

Lal.46926 93*49« 9.'93 + 3«53'46."9 
B.Z.25. 9.53 44.5 
In Lalande ist die Poldistanz um 5' zu gross. 

i85i.o a3*49» 9.'38 + 3»53'45.''7 
Reduot.^ -^ a.17 -)-i5.8 
Dlifer... -j" »6.99 — 17 37.3 
eig.Bew« 0,00 0.0 
Refr.... o,oe — 0.6 


i8 37.5 
ao 17. a 


35.0 
10. 


18 53.3 
ao 46.5 


a.o 
38.0 


Mittel der Zeit . . . 
Correct der ülir . . 

Sternzeit 

Mitttere VTien. Zeit 


. .. la 59.9 
.... - 4 7-3 
.... 8 5a. 6 
7 ao 58.7 

* 


Hygiea. a3 49 38.54 + 3 36 a3.6 
Log. F. Par. 7.571 9-847 


Stera 

33 3o.o 
35 7.0 


38. 
58.5 


■ygie* 

38 16.0 
39 5o.o 


a7.o 
39.5 


8. BeeeMl 

^*- + Differenz 

P^- - + 4*44/75 

44.78 

44.90 
44.95 


ker« Homstein 
(PL - St). 


40 57.4 
4a 33.5 


5.8 
a5.a 


45 43.0 

47 «7.0 


54.0 
7.0 


— aa'49.''7 


47 47.9 

49 93.0 


56. 
14.5 


5a 3a. 5 
54 6.0 


43.0 
56. 


+ 4 44.67 

Stern. 

Lal.46834a3*46*a7.*9i + 4* a'43,''5 
B.Z.26. a8.a3 39.4 

i85i.o a3*46*a8.'o7 + 4*a'4i."4 
ReduGt. -f. a.ia + '5.4 
Differ... + 4 44.67 — aa 4a. 7 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... — O.Ol — 0.8 


54 37.6 

56 ia.5 


46.0 
3.6 


59 aa.5 
1 57.5 


3a. 5 

47.0 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der ülir . . 
Stemzeit 


* m 
... 49 4 

.... _ 4 3 

... 45 


t 
5.7 
9.0 
6.7 
7.3 


Mittiere Wien. Zeit 


... 7 37 a 






Hygiea. a3 5i i4.85 + 3 4o i3.3 
Log. F. Par. 8.016 9^84? 
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Parthenope. 



w 



P a r t h e n |i e.L 


Kr 


e i 8 


* 


MISS. 1 inn. 


ioae. 1 inn. 


Parthea« 

h M 9 

17 42 23.6 

44 ««.6 


# 

32.8 

2.0 


Stera 

k m 8 

17 4S a8.o 

4? «3,0 


ff 
36. 

.4.3 


I8SO. 11. Ml. HonuMn. 
PI, + Diffenia (PL — St). 


48 «9.« 
5o i5.7 


38.2 
6.3 


5i 33.6 
53 26.5 


41.6 
«9.« 


54 19. 2 

55 54.0 


3o.o 
43,4 


57 33.8 

58 55.2 


46.0 
43.5 


St — — 3 7.78 + I 18.9 

Stern, drei Merid. Kr. Beob. 
i85i.o i4*56*3o/9i — ii^ 4'3a,''o 
Redaei. 4. ,.67 — o.5 
Differ... — 3 7.78 + 1 18.9 
Refr.... 0.00 0,0 
eig.Bew. 0.00 0.0 


59 23. I 

18 • 58.5 


32.8 

48.. 


18 2 36.6 

4 0.0 


48. 
47.6 


Mittel der Ze 


it. . . . 


* m 
• ••• 17 5i ' 


ff 
J9.3 
lo.« 
t9-a 


Correot. der 1 
Stemzeii. . . . 


Uhr.. 


.... — 10 1 

. . . . 9 m i t 1 


Mitdere Wien. Zeit 


. . . . 17 4t 1 


10 23 38.2 


IVthen. ,4 53 24.80 — 11 3 i3.6 
Log. F. P«r. 8.474 9.918 


Parlka*] 

aa 34 2.3 
35 3o.o 


i3.o 
18.8 


Sleri 

22 34 33.3 

36 1.8 


44.0 
5«. 4 


1851« SS. Stfttmhtr. T<ittrow. 

^* "7 DiiFerenz (PL - St). 

^*- + — 3i.'6o —24' 39/0 

3«. 47 34.4 
31.67 38.9 
32.00 42.5 
3 1.80 39.3 
3i.8o 40.7 


36 59.0 
38 28.0 


10. 
17.0 


37 3l.2 

38 59.0 


41. a 
48.5 


39 26.0 

40 54.2 


37.0 
43.4 


•39 57.7 
41 26.0 


8.6 
i5.o 


4a 8.5 
43 36.0 


18.8 
25.7 


4a 40.0 
44 «.0 


5i.6 

57.4 


— 31.72 — 24 39,1 

Stern, B. Z. 118. 

i85i.o a*i8» 6.«2i + 6»3i'i2."7 
Reduet.. 4- 2.35 4- 12.0 
Differ... — 31.72 — 24 39.1 
Refr . ... 4- 0,10 — 1.4 
eig.Bew. -» . 1 — . i 


44 3i.o 

45 59.0 


4a. 

48. 


45 2.5 

46 3i.o 


i3.5 
20.2 


46 53.0 

48 21.0 


4.3 
9.« 


47 a4.4 

48 53.0 


35.7 
4a. 2 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet der Uhr . . . 
Stemzeit 


h « f 

... 22 4« a4.o 

-- ft 1- '^ 


... & 
... 22 33 I 


• • «^ 

2.5 

9.7 


Parthen. 2 17 36.93 + 6 6 44.1 
Log. F. Par. 8.569^ 9.845 


Mittlere Wien. Zeit. 


..• 10 28 3 


Parfliea* 

21 5i 28.0 
52 58.5 


38.1 
47.6 


Sierie 
21 53 21,0 
. 54 37.5 


34. a 

24.6 


S9. September. Littrow. 

^ — Differenz (PI. — St 1). 
St 1 + _ »•46.'2 7\ 

46.73} — 25'a3.''9 

4fi.8ol 

46.52/ 






53 56. 
55 20.5 


7.0 
9.7 







55 5i.5 
57 22.0 


2. 1 

«1.4 


57 44.7 
59 1.5 


57.5 
49.0 






58 19.2 

59 44.5 


3i 


— I 46 55 




. . . . 


33.5 




. 
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Par 


t h e n p e. 




Kr 


e i B 


Differenz 
— a«a5.'a5 
a5.3o 
a5.a8 
a5.5a 
a5,5o 


(PI. - St. 2)- 

— a4'37."6 


äuss. 


inn. 


äuss. 1 inn. 


rartheao 

k m 9 
aa o a.o 

I 3i.o 


la.o 
ao.3 


Stera 

Am« 
aa I 54.4 

3 II. 6 


9 

7.a 
59.0 






a 39. 
3 54.0 


40.3 
43.1 








« . • . 


4 aa.a 

5 5a. o 


33. o 

4i .0 


6 i5.a 

7 3a. 6 


a7.6 
ao.o 






6 49.6 
8 i5.5 


0.8 
4.4 


— a a5.37 

Stern 1 , B. 

1 85 1.0 a*i5'"36.'37 
Reduet. -|. a.46 
Differ... -^ t 46.55 
eig.Bew. 0.00 
Refr... -[- 0.19 


Z. 118. 

+ 5*55'i5."5 

+ 14.4 

— a5 a3.9 

0.0 

— a. i 










8 44.3 

10 i3.o 


54.5 
a.o 


10 35.5 
I. 54.4 


48.4 

41.6 






II 1 1 .0 
la 36.8 


aa.o 
a6.o 






•••«•••■•• 


. • • • 


Mittel der Zeit . . . 
Cprwct der Uhr.. 
Stemzeit 




* m 
... aa £ 

... - 7 ä 

... Q 1 5a £ 


9 
I0.3 

fa.a 

»8.1 

0.6 


Parthen. a i3 5a.47 -f 5 3ö 3.9 
Stern 2, B. Z. 118. 

x85i.o a*i6~i5.'53 -f 5^54'a9."9 
Reduci. + a.46 _ ,4,4 
Differ... — . a a5.37 — ^4 37.6 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... + o.ig _. a 


Mittlere Wien. Zeit 


;. 9.ai 




Parthen. a i3 5a. 81 
Im Mittel a i3 5a. 64 
Log. F. Par. 8.6o8„ 


+ 5 3o 4.7 

+ 5 3o 4.3 

9.854 


8te» 

ai 4i a4.6 
4^ 43.6 


36.5 
3i.i 


PftrtheAo 

at 43 43.6 
45 i3.7 


53.5 
4.0 


7. Oel«feer, Homstein. 
![' 7 Differenz (PL - St). 
"^•^ + ^•a4.'75l 

24.151 

24. »0} + a5'i."3 

23.93I 

a3.6oI 


45 36. a 

46 55.4 


48. o 
43. o 


47 54.0 

49 a5.6 


4.6 

i5.o 


5o x8.i 
5i 36.4 


30.4 


5a 35.3 
54 7.6 


45.5 
57.0 


54 34.5 

55 5a. 4 


46.4 

39.0 


56 5o.8 
58 a3.4 


0.8 
i3.o 


+ a a4.11 

Stern. 

P. n. 23 a* 5*4a.*a6 
Tayl.729 41.79 

id5a.o a* 5~42.*oa 
Reduet.. ^ a.58 
Differ... -}- a a4.ii 
eig.Bew. 0.00 
Refr .^0.18 


+ 4» 18' 56/3 
53. a 

+ 4*'8'54."7 

+ «4.4 

+ a5 1.3 

0.0 

+ a.o 


59 5.0 
aa o aa.5 


17.4 
9.3 


aa i ao.5 
a 53.7 


3i.3 
43.1 


Mittel der Zeit .... 
Correct. der Uhr ... 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit. 


h m 8 
'" ai 53 14.8 

•• + I 3o.5 

••. ai 54 45.3 

8 5i ao.a 










Parthen. a 8 8.53 
Log. F. Par. 8.600. 


+ 4 44 '».4 

9.856 
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Part 


t h e ö p ew 51 


K r 


e i fl 




Soss. ) inn. 


äu88. inn. 




Stera 

k m 9 
ai 3i 38.0 

39 37. a 


35,5 
19.8 


PartleM] 

* m 9 
ai 38^x4.0 

4o >6.x 


9 
ai.a 

8.1 


1851. 9. «eteber. Homstein. 

St. — Differens (9i. -- St). 
PI. + + 47.'«3 


46 34,2 
48 33.0 


41.5 
a5.6 


47 »9.« 

49 aa.o 


a6.5 
14. 1 


46.85 


49 40.8 
5i 39.4 


48.0 
3i.5 


5o a5.4 
5a a9.o 


3a. 5 
ax.a 


45.83 ^ ^ 
45.5a 
45.45 
+ 46.33 


aa !k3 55.5 
a5 54.0 


3.0 
46. a 


aa a4 39.0 
a6 4<.5 


46.5 
35.0 


>7 4.4 
i9 a.i 


ii.6 
55.0 


a7 47.0 
a9 5o.i 


54. a 
43.9 


Stern (e=s Stern vom 7. Oetober). 

i85i.o a* 6*4a.'oa + 4»t8'54/'7 
Reduct. + a.6o + 14.4 
Differ... 4- 46.33 + i3 14. i 


3o ao.a 
3a 18.5 


«7*6 
IX .0 


3x 3.3 
33 6.6 


10. 
59. a 


Ifittel der Zeit . . . 
Gorreei. der Uhr. . 
Siemzeit 


h m 9 

• . • aa 7 36. 1 


eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... _ 0.08 + x.o 


... + 1 . 

• • • aa 8 5 


II. X 

7.» 
7.9 


Parthen. a 6 3Ö.87 + 4 3a a4.a 
Log. F. Par. 8.584, 9.87a 


Hüüere Wien. Zeit 


... 8 67 3 


Stera 

aa 41 55.3 
43 54.0 


a.5 

47.0 


rartk€Aoi 
aa 45 6.3 

46 58.5 


le 

x4.5 
5o.4 


tl. Oeteber. Homstein. 
S*- + Diflferenz (PI. — Si). 
PI. - + 31 7/7-1 


47 5«. 4 
49 57. a 


6.0 
5o.a 


5< 9.7 
53 a.a 


18.0 
53.8 


7.98[ _ ,5'45."4 


54 ao.a 
56 19.0 


a7.5 

I X . I 


57 3i.o 
59 a3.4 


39.0 
i5.a 


7.15J 


+ 3 7.64 


a3 37. I 
a a5.3 


34.0 
x8.a 


a3 3 37.4 
5 39.5 


45.0 
ai.3 


Stern. 
Piaarfl. i*5a*37.'ai + 3«39'5i."5 


Mittel der Zeit. . . . 
Correot. der Uhr . . 
Stemzelt . 


h m 
... aa 55 i 

.... +. 

... 'fta 5*1 k 


9 
7.« 

3.9 


B.Z.43. 57.3a 5a. 7 
Taylor. 37.18 5a. 5 
i85i.o i*5a*37/a4 + 3»59'5a."a 
Reduet.. -{• a.73 -)- i4.a 
Differ... -(- 3 7.64 — «5 45.4 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... + 0.04 — 0.7 


Mittlere Wien. Zeit 


... 9 57 




Parthen. x 55 47.65 + 3 a4 aö.3 
Log. P. Par. 8.498. 9.Ä55 


rsrfheat] 

aa a3 3a. 5 
a5 n.o 


le 
4^.0 

a.3 


stera 

aa a4 tS.o 
a5 46.9 


a5.3 


tl. Oeteber. Littrow. 

^- + Differenz (PI. — Si O. 

^*- * ~ — Q»39.'i6 4- -a' 4S."o 
39.05 5o.8 
39.3a 46.7 


a6 14.4 
a7 53. a 


a4.o 
44.0 


a6 57.5 
a8 a9.o 


7.0 
18.3 


a8 5o.o 
3o 39.0 


0.0 
ao.a 


«9 33. a 
3i 4.7 


43. a 
55.4 


39. a5 44.« 
39. a3 54.4 


3i 3a. a 
33 xa.o 


4<.s 

a.5 


3a x6.o 

33 47. a 


a5.3 
37.0 


— 6 39. ao + aa 48.8 


34 7.3 

35 46. 


x6.a 
37. a 


34 5o.4 
36 ai.4 


o.a 
II. 6 
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Parthea «p«. 



Kreis 


PL — 
St « + 

i85i.o 
Reduet. 
DUFer... 
eig.Bew. 
Refr.... 






JSnm. { imu 


illM. 


Ina. 


Differenz (PI. — St 2). 
+ a*ia/65 — ai' i/'o 
ia.5o 5.0 
ia.35 10.3 
la.oo 4*^ 
11.7a 6.9 


Stera 

h m $ 

aa 38 49-4 
4o 3a, I 


58* 
^4.3 


rtrtheAO] 

h m ß 
aa 41 3.1 

4a 43.7 


le 

ia.8 
34.9 


43 19.0 
45 1.5 


^7.3 
5a. 3 


45 3a. a 
47 i3.o 


4«. 3 
3.6 


47 39.6 
49 ai'd 


48. 
i3.5 


49 53.3 
5i 33.0 


a.o 
a4.<* 


+ a la.aa — ai 5.5 

Stern 1, B. Z. 130. 

i*55"a9.'97 + »•56'i6/'6 
+ a.74 + i3.9 

+ 39. ao + aa 4^.8 

. 00 0.0 

+ 0.08 + 1.3 


5i 49.4 
53 3a. 


58. a 
a3.a 


54 !i.3 

55 43.0 


II. 5 
34.0 


56 5.5 

57 48.0 


14.3 
39.4 


58 18.5 

59 59.0 


27.3 
49.3 


Mittel derzeit... 


h m $ 

. . .. aa 4o 8-5 


Correcl. der ühr . . 
Stemzett 


. ... + a 
. • • • aa 4o 3 


>o.5 
9.0 

;7.« 


Fkuüien. 

i85i.o 
Reduet. 
Differ... 
eig^ew. 
Refr.... 


I 54 53.59 + 3 19 ao.6 

Stern 2, B. Z. 43. 

i*5a*37/3a + 3*39'5a."6 
+ a.75 + 14.0 

+ a la.aa — ai 5.5 

0.00 0.0 

— 0.06 — 1.0 


MitÜere Wien. Zeit 


.... 8 37 S 




, 


ftirthen. i 54 5a. a3 + 3 19 o.i 
ImMttel I 54 5a. 91 + 3 19 10. 3 
Log.F. Par. 8.5o5„ 9.855 


rtrtheat 

6 a9 3o.o 
3x a4.o 


»e 

39.0 

i5.7 


Sten 

6 3o II .0 
3x 10. 


35.0 

5o.o 


185t. 

PI. + 

St + 

PL — 

St — 

i85a.o 
Reduet. 
Differ... 
Refr..., 
eig.Bew. 


S4. lehn 

Differenz 

— i4.'33 

ia.9a 

i3.o3 

10.47 


tu. Honstem. 
(PL - St.). 

— 5'56.''6 

— 5 46.a 


3a 17.0 
34 II. 5 


a5.o 
3.0 


3a 56. 
33 58.0 


14.0 
40. a 


36 4.8 


a6.o 
49.0 


35 53. a 
37 47.« 


1 .0 
39.5 


37 9.0 


— ' ia.69 , — 5 5 1.4 

Stern, B. Z. 126. 

a*35*45.'37 + ii»a3'5o."i 

— i.oa — 7.4 

— ia.69 — 5 5i.4' 

0.00 0.0 

— 0.0a — 0.3 


38 55.0 
40 5.0 


r9.o 
45.0 


38 44.5 
40 38.4 


5a. 
3i.o 


Mittel der Zeit .... 
Correet. der ühr . . . 


h m $ 

... 6 34 57.4 
... _ la 36.4 


Stemzeit ... 
Mittiere Wien 


• Zeit. 


... 6 aa a 

... 8 7 


i.o 
5.3 


PÄrthen. a 35 3i.64 + 11 17 5i.o 
Log. F. Par. 8.579 9.8ao 

bei den ersten zwei Durchgängen der Stern, 
bei den letzten zweien der PUmet sehr kleine 
Sehnen im Kreismikrometer beschrieb. 
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P»r 


t k • B p e. 


5 


K r 


ei 8 




«188. 1 inn. 


M88. 1 inn. 




Stera 

h m 9 

7 la 39.6 

i3 58.6 


f 
5a. 5 

46. 


Parflieio 

7 x6 3.0 
17 55.8 


9 
11.5 

46. 


• 
185t. 8. Ilri. Hoinstein. 
St — Differenz (H. — St.). 
PL - + 3«39/9o) . .. .,. 


18 3a. 5 

19 5a. 8 


45. a 


ax 55. a 
a3 49.0 


4.0 

4o.o 


39.43 
39.00 

St + 40. «7 


-»- 4 1«. 5 

+ 4 «..1 


a4 56.8 
a6 48.5 


5.0 

40. 5 


a8 5o.o 
3o x3.o 


6.a 
57.6 


PL + +3 39.63 +4 6.3 


3x 6.0 
3a 58.x 


'4.1 

5o.o 


35 1.4 

36 a5*.o 


x5.5 
7.0 


Stern. 


MitM der Zeit.... 
Conreet der ühr . . 
Steniaeit 


k m 
. ... 7 a6 1 

• •• — x3 i 


9 
16.3 

»8.1 
J7.4 


H.C.6487 a*5o*38/oa + x3« o'49."3 
B.Z.126 38.58 44. > 
B.Z.141 38.15 45.5 
Rum. 781 38. o5 44. ^ 


Blitttere Wi«n. Zeit 


• . . • ^ x^ 3 

.•85! 


'Ramker vier Beobaehtongen« 

i85a.o a*5o«38/i4 + «3* o'45.''x. 
Redoet. — i.ia ..« ^.a 
Differ... + 3 39.63 + 4 6.3 
eig.Bew« 0.00 0.0 
Refr.... 4" 0.0a -f- o.a 


• 


Pftrthen. a 54 16.67 + >3 4 44.4 
Log. F. Par. 8.6x4 9.8ao 


PartheMi 

3 8 6.0 
9 4«. 5 


»e 
16.6 

36.0 


Stera 

8 8 56.1 
10 aa,4 


7.» 
II. a 


St. Ilri. Hom8tein. 
P^- — Diiferens (PL — St). 
S*- + _ 4^/45) 

43.00} — a3'45/'5 

4a. 88? 


«0 59.5 
xa 41.0 


IX .0 
3i.o 


XX 5x.o 
i3 x6.4 


a.o 

5.4 


14 18.0 
16 0.0 


a8.x 
49.0 


z5 9.x 
16 34.3 


ao.a 
a3.o 


- 4^.7« 

Stern. 

H.C.6217 3*17* 5.'8a + i5«x8'xx/'7 
B.Z.141 5.78 9.0 

x85a.o 3*17* 5/80 4- i5*i8'io."3 
Reduot. — x.aa — 6.8 
Differ,.. _ 4a. 78 — a3 45.5 
eig.Bew. — , a .— , 7. 
Reir.... — o.x4 — i.5 


Jfittel der Zeit .... 
Correct der ühr . . . 

Steniaeit 

Mitflere Wien. Zeit 


h m 9 
• •• 8 n 58,7 
... — i5 a.7 
... 7 56 56 . 
... 7 55 ^5.4 










Pftrthen. 3 16 ax.64 + i5 54 x5.8 
Log. F. Par. 8.636 9.6ai 
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Vietoria. 



¥ i c t r i a. 


Kr 


e i 8 


1850. 5. RaTember. Homsteln. 
PI. — Differenz (PI. — ßt, 1). 
St 1 + — 3*a6/io 

a6.o3 — »7' «9-"i 

a6.ia 


äas6. 1 inn. 


äuss. inn. 


Tletaria 

h m 9 
a3 II I.o 

la So.i 


s 

9.0 

4a. 


Sterae 

h m 8 
a3 14 ^4.0 
16 19.4 


3i.o 

13. I 


17 18. 1 
19 8.0 


a6.5 
59.5 


ao 4a. I 
aa 36.0 


49.5 

a8.6 


a3 3o.i 
a5 ao.4 


38.4 
la.o 


a6 54.1 
a8 48.3 


a.o 
41 .0 


— 3 a6.o8 

Differenz (PI. -. St 2). 

«; + + 4«49.'38 

49. 5o 


39 54. a 

4i 57.0 


«,.0 

49.« 


35 3.0 
37 9.« 


9.5 
a.a 


47 ".7 

49 i5.o 


ao.o 
7.4 


4a ai.6 

44 ^7.1 


a8.o 
ao.3 


+ 4 49.47 . 

Stern 1. Lal. 462U. 
i85o a3*a8~36.»38 + «* i'55/'o 
Reduct. + ..a.i5 — 19. i 
Differ... — 3 a6.o8 — 17 19.1 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.,.. 0.00 _ 0.5 


55 4a. I 
57 44.4 


49.5 
37.« 


5o 5i. I 
5a 57.0 


57.0 
5o.o 


Mittel der Zeit . . . 
Correci der Uhr . . 

Ste^eit. 

Mitflere Wien. Zeit 


h m 9 

.... a3 33 a4.4 

— 18 57.5 

.... a3 14 a6.9 
.... 8 i5 5o.i 


Victoria a3 a5 ia.8i + 5 44 54.8 

Stern 2, Br. Ass. Cat. 8177. 
i85o.o a3*ao*ai.'69 + 5*33'ai."i 
Reduct. -{- a.5i + 19.4 
Differ... + 4 49.47 +11 7.0 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 -J- 0.3 


Victoria a3 aS 13.67 + 5 44 47.8 
ImMittelaS a5 i3.a4 + 5 44 5». 3 
Log. F. Par. 7.3ai^ 9.839 


Stera 
a3 3o 3.4 
3i aa.i 


16.0 
9.5 


Tietaria 

aS 3a 4^.0 

34 ai.o 


5a. 
1 1 . 1 


14. M^TeH 

S*- "" Differenz 

^^+ + a«48.'77 
49.07 

48.48 

49.00 


iber. Hofnstein. 
(PI, - St). 


35 4^.« 
37 1.0 


55. a 
48.1 


38 ai .a 
4o 0.0 


3a. 
5o. a 


+ a3'45."5 
+ a4 8.9 


41 4.7 

4^ ^4.1 


16.4 
".9 


43 43.5 
45 aa.o 


53.5 
la.o 


+ a 48.83 + a3 5i.4 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

i85o.o a3*a6"»45/35 + 4*38'33."7 
Reduot.. + a.44 +18.7 
Differ... -}- a 48.83 + a3 5i.4 
eig.Bew. — o.oi -j" o.3 
Refr.... 0.00 -4* 0.^ 


14 39.6 
16 a.« 


5i.o 
5i.o 


17 aa.3 

18 58.1 


3a. 5 

47.5 


Mittel der Ze 


it. . . . 


k m 
. . . . a3 A8 ' 


5i.3 

I7.0 

4.3 

59.3 




Uhr.. 
El. Zdt 


■ - 3 i 


Sternzeit . . . 
Mittlere Wie 


.... a3 45 
.... 8 lö j 




Victoria a3 a9 36.5i + 5 a 44.9 
Log. F. Par. 7.479 9-836 
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GoogI( 



Viotoria. 



Kreis 



Victoria 

h m 9 
o lo II .6 

1 a a^i . 6 



i4 i5.5 
i6 i6.i 



a3 53.1 



»7 48. o 
»9 58.5 



9 
18.0 

i5.4 



aa.6 
19.0 



5o.o 
46. a 



54.5 
5i.7 



&ugs. 

Sie 



h m 9 
o IX 37.6 

i3 44.0 



i5 41.4 
17 i^.o 



a3 8.a 
a5 i5.3 



39 i3.6 
3i ao. I 



44% 
37.8 



48. o 



i5.o 
8.6 



I9-S 
14.0 



IGttal der Zeit 

Gorreet. der Ulir . . . . 

Stemzeit 

Biütaere Wien. Zeit. . 



h m 9 
o 19 34.7 
— 3 55.6 
o i5 39.1 
8 33 37.3 



1850. 

PI. + 

st ^ 



16« HfTenber. Homstein. 

Differenz (PK — 6t). 

— i*a4.»ao) 

34.001 

a3.7oj 

»3.70) 



+ /«o.- 



I 33.90 



Stern, Br. Am. Cat. 8233. 



i85o.o a3*3a*i3.*96 
Reduot 4. a.43 

Differ... — i a3.90 
eig.Bew. o . 00 

Refr« ... «^ O.Ol 



4*4«'4«."a 
+ 18.5 

+ 0.3 
+ 0.3 



Vietoria a3 3o 5a. 5o 
Log. F. Par. 7,938 



+ ♦ 56 a7.:: 
9.837 



Die Seimen wegen zn grosser Nahe am 
Mittelpunkte des Kreismikrometer zor Bestim- 
mung der Deelination sehr ungünstig. 



Tietori« 

a a6 34.5 
^ a6.5 



3o 
3a 



8.3 
0.5 



33 53.4 
35 45.3 



43.0 
18.4 



16.8 
5i.7 



a.o 
36.5 



Steri 

a8 3i.8 
29 4».o 



3a 5.1 
33 x5.5 



35 5o.3 
37 0.7 



46.5 
a6.5 



PI. + 

St — 



ao.4 
o .a 



S3. NtTeMber» 

DiiFerenz (PI. - 

i*35.'85j 

35.97} 
36. toi 



Homstein. 
- St 2). 

+ a3'43."i 



5.1 
45.5 



Mittel der Zeit 

Gorreet der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



f 
8.1 



a 3i 

— 4 a6.o 

a a6 43. I 

10 16 47*5 



— I 35.97 
Stern, drei Merid. Kr. Beob. 



i85o.o a3*37«38.»53 
Reduet. -|- a.38 
Differ... — i 35.97 
eig.Bew. 0.00 

Refr.... -(- o.o5 



+ 



4^1 7' 5/'6 

+ i8.o 

+ aa 43.1 

+ 0.9 

+ i.o 



Victoria a3. 36 4.99 
Log. F. Par« 8.473 



+ 



4 40 8.3 
9.848 



Sien 

I 44 a6.3 
46 0.6 



47 5i.6 
49 36.5 



5i xa.o 
5a 46.0 



54 4a. I 
56 16.0 



36. o 
5i .0 



3.0 
16.4 



ax.6 
36.5 



5i.8 
6.3 



Tktoria 

I 45 35.5 
47 i3.7 



17. DeceMber. Homstein. 



49 1.4 

50 ^o^S 



5a aa. X 
54 3.5 



55 3i.3 
57 3o.7 



45.5 
4.3 



St + 
PI. — 



13. O 

3o.4 



31.7 
5o.a 



Differenz (PL 

+ X*XX.'38 

IX. 95 
ia.6o 
13. o5 

+ « »».97 



— St). 



— aa' a8."4 



1.4 
ai .0 
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Vic 


tori 


a-Eg 


eria. 




Mittel d«r Zeit i*5i*3 


ff 
3.1 

3.3 

9.9 
0. 1 


1 

i85o.o 
Redaet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


Stein, drei Merid« Kr. Beob. 

a3*59«3i.»4i| + 5*3 3'io.''6 

+ 3.a5 + 16.4 

+ I 11.97 — »3 a8.4 

0.00 — '0.7 

— o.oa — 0.5 


Correct. der IThr /: . 


Sternzeit 


. IK . 


Mittlere Wien. ZeU. ... 3 11 


. 


Vietori» 
Log. F. 


45.64 4- 5 57.« 

P«*- 8.393 9.839 


Bgcri 


a. 


Kreis 


18S0. 

st — 

PL + 

i85o,o 
Reduet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 




iiue. 1 inn. 


Mse. 1 inn. 


Stent 

k M t 

a3 3i 4a. 4 

33 9.5 


5a! 4 
58.6 


Igeria 

*^ » ff 

aS 37 ai.4 

39 3i.o 


ff 
38.5 

33.6 


Difier«» 

+ 6« o.*4o 

5 59.9a 

5 57.30 

5 56,9a 


tber. Bordstein. 
(PI. - St). 




40 39.0 
42 5.7 


48.7 
55.0 


46 i({.o 
48 a6.5 


34.5 




Im Mittel aus den 


54 31 .4 

55 55.3 


3i.6 
45. a 


I 1.8 

a ».4 


9.5 
a.o 


5 56. 60 3 letzten Beobaeh- 
5 56.17 tongen. 


I 9 7.® 
" 4.7 


«4.« 

57.0 


i5 6.4 
16 58.5 


16.0 
49.6 


+ 5 57.88 + i6'35/'a 

Stern, Br. Aas. Cat 537. 

i*37*38.*73 + 8*34' S.''7 
+ 3.o3 + 14.4 

+ 5 57.88 + 16 35. a 

0.00 . 0.0 

— O.Ol + 0.5 


ai 36.4 
a3 35.0 


44.0 
37.8 


»7 37.0 
39 37.5 


46. 
19.« 


3o a.o 
3a i.i 


»7 
54.0 


36 a.8 

37 53.0 


««.4 

44.3 


I 
Mittel der Zm 


F^r die AR. 

h m 

\.t A iE A 


ff 
4.4 

8.1 
6.3 
0.3 

ff 
1 .0 
8.3 

3.8 

0.5 


Correet. der 1 


Jhr . - .- A 1 


Egeria.. 
Log. F. 


I 43 39.63 + 8 40 53.8 
Par. 8.066^ 9.804 


Stenueit. . . . 


13 Ä 


MitUere Wien 

1 

Mittel der Ze 


. Zeit.... 8 4a 
?ür die Ded. 

t •.•..... I aT I 


Correet. der l 


Jhr .. A I 


Stemzeit. . . . 
MitÜere Wier 


I aa i 

uZeit ... 9 ai 


Stent 

aa 5a 45.6 
54 a3.6 


54.5 
.4.8 


IgerU 

aa 57 x8.4 
58 53.0 


38.5 

4^.4 


St — 
PL + 


S3. Htfember. Honateiii. 

Diiferenz (PL r- St). 
4- l"'3o'o5> 


59 16.6 
a3 56. 


a6.o 

47.0 


33 3 5o.5 
5 a3.6 


0.6 

i3.5 


1 1 ''*'• 9** 
30.65 
3o.4o 
3o.a5 


— 3i'4i.''4 


6 3.1 

7 4a.o 


II.4 
33.0 


10 36.6 

13 9. X 


46.4 
59.0 


+ 4 30.56 




la 35.8 
14 i5.i 


44.7 
6.0 


17 9.6 

18 41.7 


30. 
3l.3 
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Mittel derzeit... 
Conrect. der Uhr . . 
Stemzeit 


.... a3 8 
.... _ 4 , 
.... a3 3 3 


9 

0.3 
16.0 

14.3 
a.9 


fiten, Br. Ass. Gat 537. 
i85d.o i*37«a8.'7a + 8S4' 3."7 
Reduot. 4- 3.0a + 14.4 
Differ... + 4 50.56 + ar 41.4 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... _ 0.04 + 0.8 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 6 54 1 




Bgwia . t 4a a.a6 4. 8 46 o.3 
Ug. P. Par. 8.458^ 9.S«S 


Igeria 

h m 9 

a a3 33.4 

a4 4a. 7 


5i.o 
a6. 1 


Sten 

h m 9 

a a4 58. 

a6 i3.o 


« 
ta.S 

58.0 


1850. 17. Beeeaker. Homstein. 
pj DUSwens (PL — St). 


a6 4a. I 
a7 5i.i 


0.0 
34.0 


a8 7.0 
a9 ai.o 


a».7 
fi.a 


3o 37.3 
3i 4«.o 


56. 
a8.5 


3a 8.6 
33 10. 


34.0 
47.» 


PI» — — I 37,37 + a9.* 

St — 

Stern, mwd Merid. Kr. Beob. 
i85o.o i*34*i5/93 + io«35'3o.''a 
Rednet. + a.89 + i4.a 
Differ... — i 37.37 -j" ^9.1 
eig.Bew. 0.00 0.0 
R«fr.... 0.00 0.0 


33 56.1 
35 II. 8 


la.o 
56.6 


35 a7.4 

36 35. • 


44.8 
i».3 


Mittel dar Z«t . . . 
Correct der ülir . . 

Stenoeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m 9 

. .. a 99 17.8 
.... — 6 la.a 
.... a a3 5.6 
.... 8 38 49.7 


Bgeria . I 3a 5i.45 + 10 36 i3.5 
Log. P. Pte. 7.993 9.788 


Iferi« 

8 55 36.6 
57 a3.o 


47.0 
ia.3 


Sten 

8 55 54.5 

57 44. > 


4.0 
34.0 


185t« 2S. Ilri. Homstein. 
^ ■" Diffraeni (PI. — St). 

19.38 ''^•^ 
19.30 tf 

ni 1 — «5.1 

PL + 19.00 


58 6.8 

59 53.6 


17.6 
43.0 


58 a4.7 
9 «4.3 


34.7 
4.3 


9 I 16.5 
3 7.6 


a6.5 
57.« 


I 37.0 
3 a5.a 


47.3 
•5.4 


^^ + — 19. a8 — 16.8 

Stern. 

i85a.o ii*46«49.'.. + a4'39'..., 
Reduct. , + 0.98* — 4*''5 
Differ.. — 19. a8 — 16.8 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 0.0 


3 46. 
5 37.. 


55.9 
a7.5 


4 6.a 

5 55.0 


(6.9 

44-4 


Mittel derzeit... 
Correct der Uhr . 
Stemzeit 


* m 
908 

.1. — i5. 
. ... 8 AA 9 


ff 
^5.9 

a.7 
3.a 


Mittlere Wien. Zeit 


» .- . 4^1 j 


.... 8 4a 44.« 


Egerin. 


Log. P. Pte. 8.543. 9.684 


Stera 

9 5 3a. 4 
7 a7.6 


41.6 
18.8 


Igeria 

9 8 47.7 

10 18.8 


0.0 
6.1 


86. Ili 

W. — Differenz 
S*. - ^3« 3 ff^5 

a.75 

a.63 

PI, + a,a7 


1. Homstein. 
(PL — St.). 

— a' 53."4 

— a 48.» 


«0 44.3 
la 39. a 


5a. 8 
3i.o 


i3 59.1 
i5 3o.a 


«'.4 
17.4 


16 a6.a 

17 5a. 5 


39.0 
40.0 


19 16.0 
ai 8.a 


a5.o 
59.0 


St 4- -f. 3 a.68 — a 5o.8 | 


ai a9.o 
aa 56. 


4^.1 
43.8 


a4 18.6 
a6 ii.o 


a8.4 
a.o 
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GoogI( 



M 



B g e r 1 «. 



Mittel der Zeit 9 1 ^ a6. a 

Gorrect. der Uhr — i5 ai.o 

Stemzeit. 9 a 5.a 

Ilfitaere Wien. Zeit 8 44 3o.3 



LaL.. 
Piazzi 
Taylor. . 
Raxnker. 



Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

. ii*39«ao.«5a + a4M2'3i."8 



ao.Si 
31.16 
ao.a9 



3a. 1 

3t. 7 
37.8 



LaU 22267 und 22268; PiaO^ XI. 156; 
Taylor 6300. 

i85a.o ii*39*ao/6a 
Redaet.. -|- 0.98 

Differ... + $ a.68 
eig^ew* 0.00 

Refr.... 0,00 



+ a4«3a'3o."9 
— 3.9 

4- 9 60.6 
0.0 
0.0 



EgeriA.. II 4« a4.a8 + a4 «9 56. a 
Log. P. Par. 8.497^ 9.6Ö9 



Steni 

hm 9 
9 10 a3.o 

la 4^.8 



t3 11.4 
i5 34.5 



«7 44.4 
18 16.0 



19 35.0 
ai 6.a 



f 
29.5 
39,0 



18.0 
a8.o 



56.5 
4.0 



46.6 
54.0 



Igeria 

Am« 
9 10 39. a 
13 34.6 



185S. 



x3 37. X 
i5 33.4 



17 31.0 
16 44.8 



19 ii.o 

31 34.6 



h 
49.0 
35.0 



37.4 
14.0 



^7.9 
37.5 



17.8 
38.0 



Am« 
Mittel der Zeit 9 16 7.0 

Correot. der Uhr -|- a 38 . o 

Stemzeit 9 18 4^ • o 

Mittlere Wien. Zeit 8 49 19.6 



29. liri. 

Differenz (PI. 
+ 3.'63 

3.5o 

3.57 

3.40 



Honutein. 
St). 



+ 3.53 

Stern (= Stern vom 26. März). 

f85a.o ii*39*»3o.*63 + a4»3a'. 

Reduct.. + 0,98 

Differ... 4- 3,53 — i3 . 

eig.Bew. 0,00 

Refr. ... -|- o .01 



Egeri».. n 39 34.14 + 34 19 
Log. F. Par. 8.449» 



Iferla 

9 36 5o.o 

38 57.3 



3o 3i.o 
33 38.1 



33 57.5 
36 5.3 



37 33.6 
39 3i.5 



58.6 
49.0 



39.0 
3o.o 



6.3 
56.8 



33.3 

33.1 



SterB 

37 4^.1 
39 53.0 



3i 37.3 
33 33.8 



34 54.0 
37 0.7 



38 30.3 

40 36.8 



54 
44.4 



35.3 
35.8 



a.4 
53.7 



38.4 
19.3 



Mittel der Zeit 933 i4.3 

Correet. der Uhr ^ a 34.4 

Sternzeit 9 35 48.7 

Mittlere Wien. Zeit 9 a a4 . 6 



PI — 

St + 



90. Ilri. 


Homstein. 


Differenz (PI. 


- St). 


— 55.'75 




56. 00 
56.00 


— i5'34."9 


56. o3 


• 



— 55.95 

Stern (wie am 26. März). 



i85i.o ii*39**3o/63 

Reduct . -|- o . 98 

Differ... — 55.95 

eig.Bew. -)- o.oi 

Refr. ... -|- 0.01 



+ 34«33'3o."9 

- 3.3 

— i5 34.9 

+ 0.9 

^ 0.3 



Egeria.. 11 38 35.67 + 34 16 53.3 
Log. F. Par. 8.396^ 9-647 
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Bg 


e r i a. 




« 


K r 


e i 8 






iiifls. 1 inn. 


äuM« 1 inn. 




8tem 

h m t 
9 3o a9.a 

3i 57.0 


43.0 
43.7 


IgerU 

h m M 
9 35 59.1 

37 43.8 


9 

9.7 

33.0 


18«. 6. April. 

^J- "~ Differenz (PI. 

»^ - + 5*38.'i8 
37.90 
37.50 

PI. + 37.57 


Hornstein. 
— St.). 

+ i'45."i 
+ I 40.6 


38 ai ,0 

39 48.8 


34.3 
35.6 


43 5o.4 
45 35.3 


1 .0 
a4.6 


47 47.® 

49 «8.7 


59.1 
6.3 


53 35.0 

54 46. 


55.1 
a5.o 


«*•+ +537.79 

Stern. 

B.Z.353 ii*a6*37.'io + 
2Mer.Kr.B. 37.04 

i85a.o n*a6"*37.'o6 + 
Rednct. + 0.94 
Differ... + 5 37.79 
eig.Bew. 0.00 
Refr. ... 0.00 


+ « 4^.8 


55 ai.i 

56 5a.o 


3a. 9 
39.6 


10 I 9,0 
a 19. a 


a8.a 
59.5 


_ 9 a / / ff 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr... 

Siemzeit 

Mitüere Arien. Zeit 


h m 8 
••• 9 49 44.1 

••• + •! 59.5 

.... 9 Si 43.6 
.... 8 5o 45.6 


a3 4* 151. I 
i3.8 

a3"4a'i3."a 
— a.4 

+ I 4^.8 

+ O.E 

0.0 


Egeria.. n 3a 15.79 + 
Log. F. Par. 8.3i4^ 


a3 43 53.7 
9.643 


Stene 

9 17 40.0 

19 II. 8 


5a.7 
0.0 


IgerU 

9 ao 17, a 

ai 4^.5 


3i.o 
a8.i 


7. April. 

St i ^ 

pj^ I Differenz (PI. - 

+ a«33.*58 
33.15 


Hornstein. 
- St. 1). 


aa 9.6 
a3 43.5 


ai.5 
3i.o 


a4 48.1 
a6 11.4 


56. a 


-f. a5'5o."9 


39 3i.i 
3i 33.0 


40.0 
a4.3 


34 37.6 
36 9.0 


5o.o 
56. 


St. a ^ + a 33.37 
PI-' — 

Differenz (PI. - 

+ 4"'5i.'o5 
5o.8a 




36 45.053.7 
38 46.6;38.i 


41 5i.o 
43 aa.3 


4.3 
9.1 


- St. 2). 
— 3'59."3 


Mittel der Zeit ... . 
Correet. der Uhr . . 

Stemzeit 

Bfitüer« Wien. Zeit. 


••• 9 3i 7.3 

... + I 54.5 

•. 9 33 1.8 

... 8 a8 10.9 


+ 4 50.93 

Stern 1. 

i85a.o ii*a8'"49-'.. + 
Redact. + 0.94 
Differ... + a 33.37 
eig.Bew. .... 
Refr.,.. — 0.0a 


a3»ia'.... 

_ a."a 

+ a5 5o.9 

+ 0.6 


Egeria . 


Stern 2 (=s Stern vom 6 
i85a.o ii*a6«37.'^ + 
Reduct. + 0.94 
Differ... + 4 5o.93 

eig^ew. 

Refr 0.00 


. April). 
a3*4a'i3."a 
— a.a 
— 3 59.3 

... 
— — 0. 1 


EgerU.. II 3i a8.93 + 
ImMittel 


a3 38 II. 6 








1 


Log. F. Pät. 8.411^ 


9.660 



Ann. 6. Wien. Sternw. 3. Folge. HI. 
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fi 



Egerta — - Irene* 



Kreis 



I hm. 



SterB 



Am« 
12 o 39.0 

a 35.0 



3 3o.i 
5 Ü6.3 



6 5i.6 
8 4.1 



9 37.0 
10 48.0 



48% 
a6.a 



39.0 
17.« 



8.0 
47.0 



54.0 
3i.a 



IgerU 

h m 8 
13 I 5i .0 

3 6.0 



4 4^.3 

5 58. o 



7 ai,6 
9 17.0 



10 



6.8 
1.8 



f 
8.5 

48.4 



59.» 
4o.o 



3i .0 
8.0 



i5.o 
5a. 6 



h m 9 

Mittel der Zeit la 6 47-9 

Correct. der Uhr -[- 16.6 

Stemzeit. la 7 4«^ 

Mittlere Wien. Zeit... 9 39 i4;3 



1859. 

St. — 
PI. — 



st + 

PI. + 



28. April. 

Differenz (PI. 
+ 5i.'4al 
51.73 
51.73 
5i .5o 



Homstein. 

- St). 

— 4' 37."3 

— 4 40.6 



+ 51.59 



4 39.0 



Stern, B. Z. 453, 496 n. 502. 



i85a.o ii*ao*a6.'o5 + ao'Sa'SS.^S 

Rednct. +0.73 — o. 3 

Differ... 4" 3».59 — 4 39.0 

eig.Bew. 0.00 0.0 

B«fr. ... 0.00 — o.i 



Egeria. . it ax 18.37 + ao 48 14. 4 
Log. F. Par. 7.975^ 9.667 



Irene. 



Irene 

i5 la 5o.o 
i4 ao. o 



i5 5o.o 
17 ao.3 



34 i5.o 

35 59. a 



39 i3.4 

40 57.7 



1 .0 

8.4 



a.o 
9.0 



a4.6 
5o. I 



Stern 

i5 i3 3i.o 

i5 ai .4 



16 3i.6 
18 aa.o 



35 ai .0 

36 37. a 



a3.o 
48.5 



40 19.3 

41 35.5 



38.6 
i3.4 



39.0 



34.0 

a3,3 



33.0 
a3.o 



h m 9 
Mittel der Zeit 1 5 a6 ao . 8 

Correct. der Uhr — 7 3i.i 

Stemzeit i5 18 49*7 

Mittlere Wien. Zeit. . . .* 10 ao 6.3 



1851. 

PI. — 
st — 



PI. + 

st + 



6. Juni. 

Differenz (PI. 

*— 5i.'a5 

5i.35 

5i.65 

5a. o5 



Homstein. 

— . st). 

— a' 54.''o 

— 3 1.4 



— 51.58 

Stenu 

Lal.28969i 5*47*53/57 
B.Z.249 &3.46 

i85i.o i5*47*53.*5i 

Reduet. 4- 1.73 

Differ... — 5i.58 

eig.Bew. o. 00 

Refr.... 0.00 



— a 57.7 



i3*57'i6."6 
a3.5 

13*57' ao.'^i 

— 0.9 

— a 57.7 

0.0 

— o.a 



Irene . 
Log. F. 



i5 47 3.66 
Par. 7.750« 



i4 • 19*' 
9.946 



Stern 

16 48 a8.o 

49 35.7 



5a 5.4 
53 14.0 



55 45. a 

56 56. o 



44.6 
18.4 



aa.o 
58. a 



1.6 

4o. 1 



Irene 

16 49 56.5 
5i 38.3 



53 34.0 
55 17, a 



57 14.5 

58 58. o 



5.0 
a9.4 



PI. 

St 



43.8 
7.4 



18. Juni. Littrow. 

Differenz (PL — St.). 

+ 3'a7,"5 
a6.. 



+ i«45.'63 



45.70 
45.65 



a5. 



^4. 
49. 



+ I 45.66 



+ 3 a6.5 
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Irene. 
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MiM der Zeit 

Correet der übr. . . 

Stemzeit 

Mittiere ^rien. Zeit. 


h m $ 
... 16 54 36.4 

... — 8 33.5 

... 16 46 3.9 

... 10 59 54.3 


Stern» B, Z. 249. 

i85i.o 1 5*36*3 7.'97 — 
Redact. -f. 1.76 
Differ... -|-. i 45.66 
eigBew. 0.00 
Refr. ... -|- O.Ol 


i4*4«' 5."» 

— 1.3 
+ 3 36.5 

— 0.3 
+ 0.3 






Irene .. i5 38 35.4o — 
Log. F. Pwr. 8.136 


14 38 39.9 
9.946 


Ireie 

i6 4^ 3^*o 
47 ^6.3 


39.0 
6.4 


Stera 

Am« 

16 47 57.3 
49 40.0 


$ 
6.3 

3o.7 


1851. 91. Jnnle 

Differenz (PI. 
PI. — — i«55.'63 

St - 55.73 

S5.98 
56. 10 
56. 3o 
56.57 


Littrow. 

— St). 

— 3' 38.% 

39.3 

41.5 

.4^.4 

40.9 
4^.7 


5o 3.3 
5i II .o 


33.0 
53.7 


5i 4«.i 
53 35.0 


5i.o 
i5.8 


53 45.3 

54 53.4 


3.3 

36. 


55 33.0 

57 8.0 


33.8 
58. 


57 34.0 

58 43.9 


5i.3 
37.3 


59 i3.o 
17 57.3 


33.0 

48.4 


— I 56.05 

PI. + 

St + Stern, B.Z. 249 

i85i.o i5*S8*44.'79 — 
Reduct. -f- 1 ,77 , 
Differ... — i 56. o5 
eig.Bew. 0.00 
Refr.... — O.Ol 


— 3 40.8 
i4*46' 7. "6 

1.3 

— 3 40.8 

0.0 

— 0.3 


17 a 37.4 

4 10.4 


37.0 
0.0 


4 43.3 

5 46.4 


3.0 
37.3 


10 33.3 

13 5.0 


33.0 
55.6 


13 40.7 

i3 41.0 


3.0 

30. 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr . . 


* m 
.... 16 57 a 

.... — 8 3 


t 

^5.3 
8.9 
i6.4 

^9.6 


Stemzeit 

MitÜere Wien. Zeit 


>.«. 16 4^ 4 

• . . . 10 5o i 


Irene . . i5 36 5o.5o — 
Log. F. Par. 8.160 


»4 49 49.9 
9.945 


Ireie 

18 17 35,0 
19 «7.0 


45.3 
7.5 


Sten 

18 18 38.3 
30 19,5 


47.5 

10. 


1. Juli. 

PJ. — Differenz XPl. 
St- - — I* 3.'l0j 
3.3ol 

3.45? 
3.37I 

3.381 

2.771 
a.95( 

PI 1 '•^^' 


Homstein. 
-St). 

+ 4."6 

+ 1.3 


30 38. 

33 31. I 


48. 
it .0 


31 4(.5 

33 33.3 


5o.o 
i3.5 


33 4^.4 
35 36.0 


53.0 
16.0 


34 45.4 

36 38.3 


54.6 
18.4 


36 53.3 

38 36.8 


3. 1 
36.7 


37 55.3 
29 38.5 


4.3 
39.3 


3o 49.0 
33 33.5 


0.0 
i3.o 


3i 5a. 
33 35.8 


3.0 

l5.3 


St + — » ^-^^ + ^-^ 

Stern", Taylor 1947. 

i85i.o i5*34*a3.'78 — i5*3i'56."o 
Reduct. -1-1.70 — 1.3 
Differ... .— i 3.55 + 3.o 

eig.Bew. 

Refr.... 0.00 0.0 


33 57,3 
35 3o.3 


«.4 

19.7 


35 0.0 

36 33.5 


10,3 
33.0 


37 6,0 

38 38.4 


«7.5 
^7.3 


38 9.3 

39 4«. 5 


30. 
3o.3 


4a 3.8 
43 40.5 


14.0 
3o.o 


43 7.0 

44 43.6 


16. 7 
33.3 


MUtel der Zeit . . . 
Correet der Ubr . . 
Stemzeit 


h m 
...• 18 39 S 

.... +3 

. . • 18 3o a 


ff 
4.9^ 

0«3 

5.1 

3.5 


Irene .. x5 33 33.93 — 
Log. F. Pftr. 8.5o8 


i5 3i 54.3 
9. 9^7 

• 


Mitflere Wien. Zeit 


.-. 11 53 5 












5* 
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Irene. 



Kreis 1 


1851. 

PI. — 
St 1 + 

P1.+ 
st 2 + 

st 

i85i.o 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


9. Juli. HomsteiD. 

Differenz (PI. — St 1). 

— ^*39.'77 

40.00 — a9'o."3 

39.55 




äuss. 1 inn. | 


Irene 

h m 8 
i6 5a 9.3 

53 i3.o 


5i .0 


Sterne 

h m t 
16 54 48.4 

55 54.0 


9 

35.0 


56 17.5 

57 a3.o 


39.0 
a. 1 


58 58.4 
17 1,1 


19.«' 
43.3 


17 3i .0 
I 37.7 


5i.i 
«7.5 


3 i3.o 

4 i5.o 


43.0 
53.5 


— a 39.77 

Differenz (VI. - St 2). 

— 4"*57.'8o\ 

57.58} + 4i.''5 

57.75» 

— 4 57.71 

em 1, zwei Merid. Kr. Beob. 
i5*35*4i.'63 -- i5»ii'36."7 

+ 1.74 — «^ 

— a 39.77 — a9 0.3 

— o.io — a.9 


5 5o.5 
7 la.a 


4.1 
58. 


10 44.7 
la i3.3 


56,o 
a.o 


i3 4a. 5 
14 1.3 


57.3 
47.4 


18 36.9 

19 a.6 


48.6 
5o.7 

39.1 
38.7 


19 3a. 
ao 49. S 


48. a 
34.4 


a4 a6.8 
a5 5o.5 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr. . 
Siamzeit 


... 17 5 I 
... + 1 
... IT 53 


9 
«.7 
9.8 
1.5 
1.0 


Mittlere Wien. Zeit 


... 10 ao a 




Irene .. i5 33 3.5o — i5 4^ 4i.< 

Stern t, vier Merid. Kr. Beob. 

i85i.o i5*37«59.'33 — i5*4i'a6."a 
Reduct. + «.74 — *-^ 
Differ... — 4 57.71 + 4«. 5 
eig.Bew. - .... 
Refr.... 0,00 0.0 


Irene .. 
Im Mittel 
Log. F. 


x5 33 3.36 — i5 40 45.9 
i5 33 3.43 — i5 40 43.5 
Par. 8.a58 9.947 


Irene 

ao 48.8 
a 10. 


4.0 
55.7 


Stern 

ao a 43.0 
3 57.5 


0. 1 
40.9 


St + 

i 

i85i.o 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


30. September. Littrow. 

Differenz (PU — St). 
— i~5o.'75 ~ 27' 43.% 
5i.a5 43.7 
5i.a3 38.1 


4 ^7.4 

5 5a. 


41.3 
37.5 


6 a5.5 

7 36.1 


44.4 

17. a 


8 6.0 

9 35.0 


aa.6 


10 9.0 

11 14.8 


3a. 5 
5i.3 


— 1 5i.o8 — a7 41.6 

5tem, drei Merid. Kr. Beob. 

i6*5i«37.'59 — a3»i7' 7."3 

+ 1.0a + 0.8 

— I 5i.o8 — a7 41.6 

4" 0,01 — 0.3 

— 1.47 — i8.a 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr. . 
Stemzeit 


h m 
. ... ao 5 ] 

.... _ 7 i 


9 
to.o 

J7.0 

i3.o 

J8.5 


Mittlere Wien. Zeit 


"" '9 ^7 
... 731; 






Irene . . 
Log. F. 


16 49 46.07 — a3 45 6.6 
Par. B.548 9.938 
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E u n o m i a« 





E n n m 


i & 


K r 


eis 


1851. 

St.1 + 

st.a + 
PI. — 

st 

i85x.o 
RedQot. 
Differ... 
eigr.Bew, 
Refr. . . . 


S3.' AlfMst. Hornstein. 

Differenz (PI. — St 1). 

+ 54/4« \ 
53.63 

54,37 ^* **• ' 

53.95 

53. 6o 


M119. 1 inn. 


aiiAs. iüD. 


Stent 

k m f 
19 57 a8.o 
Sg 27.0 


58*5 
16. a 


ftnemli 


i 




• • • • 


58 17.0 
ao a9.4 


a4.5 
aa.a 


X9*58"'47.'» 
ao 16. a 


0/0 
4.3 


X s.o 
a 41. 1 


la.a 
a8.4 








. • • • 


I ag.i 
3 41.8 


35.6 
34.0 


X 59.0 
3 ag.S 


la.o 
i6.7 


+ 54.04 

. Differea« (PI. — St 2). 
+ 8."6o\ 
«.»3 

IM -■»■•»•-• 

8.a3 
8.38 


4 17.0 

5 54.3 


a8.o 
43.« 








■ . • • 


4 45.0 

6 57. a 


5a. 5 
5o.o 


5 i3.8 

6 45.6 


96.5 
33.7 


8 a5.8 
10 I I .a 


36. 
1 .0 








• . • <• 


8 56.0 
II I X .0 


3.4 

4.- 


9 3i.i 
10 54.0 


47.0 
39.0 


+ 8.67 

ftm 1, Yier Merid. Kr. Beob. 

18* 6"*4a.'5i ~ a3'5i' i."5 
+ a.09 '+ 3.6 
+ 54.04 — a4 55. a 

— o.3a — 6.7 


xa 4.0 
x3 48.8 


14.0 

38.4 







xa 34.8 

»4 49.7 


41.5 
4a. I 


i3 9.0 
x4 3t. 5 


a4.5 
17.3 


i5 a5.o 
17 11.5 


35.4 
59.1 


a 








i5 55.8 
18 10. a 


3.6 
a.3 


x6 29.5 
17 53.5 


43.3 
39.1 


Eunomia 

i85x.o 
Redttct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


18 7 38.3a — a4 i5 59.8 

Stern 2, H. C. 83516. 

x8* 7"a8.»i4 — a3«56'3a."i 
+ a,o9 + 3.6 
-h 8.67 — 19 a6.x 

— ^ o.a5 _ 5. i 


Mittel der Zeit ... . 
Ck)rrect der Uhr. .. 
Sternzeit 


h m 

• •• ao 81 

... — 4 X 

• . ■ 'kn ^ 1 


s 
5.1 
8.a 

6.9 
5.8 


Mittlere Wien« Zeit 


... 9 57 4 




Eunomia 18 7 38.65 — a4 i5 59.7 
ImMittel 18 7 38.49 — ^»4 x5 5^.8 
Log. F. Par. 8.374 . 9.g63 


Ste» 

19 48 i5.6 
49 55.3 


a6.o 
44. a 


KntBli 

19 5o i5.o 
5x 38.4 


i 

a9.5 

a4.x 


St- 
Pl. — 

St, + 

PI. + 


26, Aigi 

Differenz 

+ i«5i/48 
5i.a8 
5i.8o 
51.57 


st» Homstein. 
(PL - St.). 


5a a.o 
53 43.0 


ia.6 
3a. 7 


54 x.i 

55 a6.8 


i5.o 
ia.5 


— x'34.''x 

— I 34.3 


»0 14 a.i 
x5 3i.5 


x4.5 
19.0 


ao i5 ^6,o 
17 3i.o 


57 .0 
ao.3 


+ I 51.53 — I 34. a 1 


X7 56.1 
19 a3,5 


9.5 
10.5 


19 39.5 
ai a3.o 


5i.i 
ia.3 
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B u n 


m 1 a. 




Mittel der Zeit... 
Correct der Uhr . 
Sternzeit 


h m 
.... ao 54 
.... _ 4 3 
• • • ao i 


f 
a.7 
3.0 

9.7 
1.3 


Stefn, zwei Merid. Kr. Beob. 

i85i.o 18* 5~59.'87 — a4» a' 9."6 
Reduci. +3.07 +3.6 
Differ... + I 5i.53 — i 34.3 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refir..,. — 0.0a — 0.4 


MitÜere Wien. Zeil 


... 1 9 43 I 




Eunomia 18 7 53.45 <r- a4 3 40.6 
Log. F. Par. 8.363 9.964 


Steri 

h m i 

19 5i 4^.9 
53 10.4 


59 -'5 
47. a 


h m 8 
19 53 48.5 

55 35.5 


58. '6 
-i4.8 


1851. & September. Homstein. 

St.+ Differenz (PL — St). 
P1.+ + ^•«3/60» _^.„;.. 

i3.55 - 

'4.o5 _ ^ ,33 

"4.^8 


56 a6.a 
5? 49.6 


40.0 
35.6 


58 a8.i 
30 14.5 


39.0 
4.0 


ao II 39.6 
i3 17.6 


39.4 
7.4 


i3 53.1 
i5 ai .0 


8.0 
8.1 


PL - + a 13.87 — a »7.7 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

i85i.o 18* 8"*43.'76 — a3*i9'3o."o 
Redaot.. -|- a.oo -{-3.5 
Differ... -f a 13.87 — ^ *7.7 
eig.Bew. 0.00 Q.o 
Refr.... — o.o3 — 0.6 


i5 54.4 
17 43.3 


3.8 
33,6 


18 17.8 

19 48.3 


33.0 
34.1 


Mittel der Zeit . . . 
Correct der Uhr , . 
StemzMi 


h m 
. ... ao 6 5 
.... — 5 3 
. • . • 30 I 1 


t 
6.0 

6.9 
9.« 


Mittlere Wien. Zeit 




... 9 D.7 


Eunomia 18 10 59.60 — a3 ai 44.8 
Log. F. Par. 8.35o 9-963 


Sien 

30 a5 3o.5 

a; 3.3 


4:^.3 
5i.o 


ao a6 3.1 
37 57,0 


ia.3 
47.0 


Se. Septei 

^' "" Differenz 
S*- -^ + o«43.'o5 
4^.75 
4^.90 
43.68 
43.75 
PI. + 44.03 


iber. Littrow. 
(PL — St). 

+ a'3o."4 
+ a 34.0 


38 39.6 
3o i3.o 


5i.o 
1.5 


39 13.1 

3i 6.0 


31 .0 
57.0 


3i 43.7 
33 17.8 


55.0 
7.3 


33 16.7 

34 >i.o 


35.0 

a.o 


49 4.5 

50 53.3 


i3.5 
43.5 


49 59.4 

5i 35.0 


i3.o 

13, 


St + +0 43.36 + a 33.3 

Stern, fiinf Merid. Kr. Beob, 

i85i.o i8*a3*46.'a4 — aa*i4'»3."6 
Reduet. +1.59 + • 4.» 
Differ... + 43.36 + a 33.3 
eig.Bew. 0.00 0,0 
Refr.... + o.o3 + 0.6 


5i 45.6 
53 34.3. 


55.0 
a4.5 


53 41.4 

54 6.0 


55.0 

5a. 


54 35.0 

56 i3.o 


34.7 
3.0 


55 30.4 

56 45.0 


36. 
3o.4 


Mittel der Zeit . . . 
Correei der Uhr . . 
Stemzeit 


30 4^ ^ 

.... — 7 3 
... 30 3-4 1 


9 

^5.a 

a.7 
a.5 
5.6 


Mittlere Wien. Zeit 


... 8 14 « 


Eunomia 18 .a4 3i.3a — 33 11 36.7 
Log. F. Par. 8.4*0 9-956 
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Eunomis — Psyehe. 
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K r 


ei 8 


1851. 30. September. Littrow. 

PI- — Differenz (PI. — St.). 

S** + — o«44.'57 — a6'58."3 
44." 57.4 
44.45 58.7 
43.98 57.5 


iusB. 1 inn. 


Su88. 1 inn. 


liiB«mh 

hm 9 
ao 3o 36. o 

3i 54.7 


5i.9 
39.0 


Sten 

* M h 

ao 3i 18.0 
3a 4^.3 


8 

3o.3 
»9.4 


33 i3.i 

34 3a. 6 


28.9 
18.0 


33 55. a 
35 19.0 


8.6 
6.7 


35 4i.a 
37 1.5 


56. 
46.3 


36 a4.7 

37 46.6 


37.0 
34.5 


— 44.3o — *- a6 58.0 

Stern, drei Merid. Kr. Beob. 

i85i.o i8*a8*58.'89 — ai*3o'56."8 
Rednct. + ,-.53 + 4.5 
Differ... _ 44. 3o — a6 58. 
eig.Bew. — 0,01 — o.a 
Refr.... — o.aS — 5.a 


38 4«. 3 
40 a.6 


56.4 
48. a 


39 a5.a 

40 47.0 


38. 
34.» 


Mittel der Zeit... 
Correet der Uhr . . 

Stemzeit 

HitÜen Wien. Zeit 


h « t 

.... ao 35 5.5 
.... _ 7 57.0 
.... ao a7 8.5 
7 5i a9. I 


Bunomia 18 a8 i5.86' — ai 57 55.7 
Log. P. Par. 8.374 9.957 


Steri 

ai 5 ^6.8 

7 58.5 


5.0 
5o.9 


liiB«ml 

ai 9 a5. 1 

11 0.3 


i. 

37.0 
48. a 
i3.a 
39. 1 


tl. •ct«ber. Homstein. 
PI. -. Differenz (PL — St). 
St- + 3«i4.'85 

i5.oo — 4' i.''9 

«5.90 


17 34.1 
19 38. 


4^.3 
3o.i 


ai a.o 
aa 40.3 


^9 i5.5 
3i ai.o 


a3.o 
i3.a 


3a 43.3 
34 5»4.5 


53.5 
i5.o 


+ i3 i5.a5 

' Stern, drei Merid. Kr. Beob. 

i85i.o i8*49*ao.«46 — ao*36'58.''3 
Reduct. 4-1.38 + 5.a 
Differ... + 3 i5.a5 _ 4 1.9 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... — 0,06 — 0,9 


Mittel der Zeit. .. . 
Ckjrrect der ühr. . 

Stemzeit 

MitÜere Wien. Zeit 


h m 8 
... ai ai 5a. 6 

.... + a4.9 

ai aa 17.5 

... 7 a3 55.0 


Bunomia x 8 5a 36.93 — ao 4o 55.9 
Log. F. Par. 8.460 9-947 


Psyche» 


Siene 

II a5 a6.o 
' a7 ao.o 


34.3 
la.o 


Psyche 

XI 33 10.9 

34 41.6 


aa.3 
29.8 


185». 20. AprlL Homttein. 
t^ 1"*" Differenz (PL — St i). 
P^+ +-7~33.'o8} 3,^^.3 
33.651 + i ai. ö 

+ 7 33.37 
St 2 + 
PI. — Differenz (PL — St 2.). - 

_5«3.'83 _^,. 3.^3 

3.4^ • 

— 5 3.64 


35 II. 4 
37 4.0 


»9.0 
56.1 


4a 56. a 
44 a6.o 


8.4 
.4.5 


5a 35.8 
54 12.7 


46. 
a.3 


47 a8.7 
49 »a.a 


37.6 
3.0 


la 3.3 
« 41.4 


i3.8 
3i.5 


.54 57. a 
56 41.0 


7.0 
3i.o 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr . . 

Sternieit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m t 
.^.. 11 45 a6.7 
.... + 49.3 

— 11 46 16.0 

... 9 49 56.5 
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Slam 1. 

Bradley. 9*43*^/93 + i3»45'a3.''9 
PiaftuIX.188 0.80 a3.7 
Taylor 4341 i.a3 ai.i 

i85a.o 9*43* 0/99 + i3»45'aa."9 
Reduet. + 0.37 — a.o 
Differ... + 7 33,37 + 3 ai.8 
eig.Bew. .... 
Refr. ... 0.00 -f« . 1 




' 




Psyche. 9 5o 34.73 + i3 48 4^.8 

Stern 2. 

B.Z.149 9*55*37/86 + i4»io'55/'a 
R.C.3054 37.69 5a. 5 

i85a.o 9*55"»37.'78 + i4«io'53."7 
Reduet. ^ 0.37 — a.o 
Differ... _ 5 3.64 — aa 3.3 

«g-B«w- 

Refr«... -^ 0.0a — 0.6 




Pffyehe. 9 So 34.49 + »3 48 47-8 
ImMittel 9 5o 34. 6i + i3 48 45.3 
Log. F. Par. 8.344 9.766 




Stene 

11 5 i4.<» 
7 3.0 


ff 
aa.5 

54.3 


fsycke 

* m ff 
It i3 16.0 

«4 44.5 


>7.'4 
3a. I 


t2. April. Honutein. 
• Differenz (PL — St 1.). 
St 1 + ^ 7*5i.'8o , , , „ 
K-+ 5.. 85 +.^ **-^ 
+ 7 51.83 

St 2 + Differenz (PL — St 2). 
PI. _ -4~45/48 _^^'55^6 
45.50 '•^ ^^'^ 

— 4 45.49 

Stern 1 (= Stern 1 vom 20. April). 
i85a.o 9*43* o.'99 + i3*45'aa/'9 
Reduet. +0.34 — a.o 
Differ... + 7 51.83 + a. 41.9 

eig.Bew. 

Refr.... 0.00 -}•••* 




i5 a6.5 
17 14.5 


35.6 
6.a 


a3 a9.o 
a4 57.0 


40. a 
44.0 




3i 3i.4'4a.a 
33 o.a;49.o 


a6 38.1 
a8 aa.4 


47.4 
i3.o 




• 38 a4.o 35.1 
39 5i.5 40.5 


33 3o,o 
35 i5.o 


39.0 
5.1 




Mittel der Zeit . . . . 
Correct der Uhr. . . 
Stemzeit 


h m 
... 11 35 

... + 4 

• . . 1 1 a5 4 


1.3 
4.5 
5.8 
7.9 


Mittlere Wien. Zeit. 


*•• 9 ai 3 




• 


Psyche. 9 5o 53. 16 + i3 48 a.9 

Stern 2 (=3 Stern 2 vom 20. AprU). 
i85a.o 9*55*37/78 + i4*to'53."7 
Reduet. ^0.34 — a.o 
Differ... — 4 45.49 — aa 55.6 
eig.Bew. .... 
Refr.... — 0.0a — 0.6 




Psycho. 9 5o 5a.6t -J- 1 3 47 55.5 
ImMittel 9 5o 5a. 89 + i3 4? 59. » 
Log. F. Par. 8.a65 9.76a 
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Kreis 



Sltrie 

h m 8 

II 46 59.0 
4B 4». 5 



13 



1 9.0 

2 4i9.> 



17 a^.a 

18 58.4 



a3 39.0 
HS 10. I 



c 
8.6 

3a. 3 



18. a 
40.0 



38.1 
47.9 



5o. I 
59.3 



MlflB. 



IPD. 



Psycle 

h m s 
II 55 3o.o 

57 8.0 



la 9 39.6 
II 16.0 



i^ ai.4 
i4 48.0 



19 3^.9 
ai o. I 



c 
4o.a 

57.1 



5o.a 
5.0 



33.0 
34 



44.0 

47.7 



Mittel der Zeit la xo 16.7 

Oorreet. der Uhr -|- 30.1 

Stemzeit la 10 46.8 

Mittlen Wien. Zeit. .. . 9 54 43.8 



la 



Stent 
5 57.1 
7 35.5 



17 a3.a 

18 58.3 



33 i5.a 

34 33.5 



39 10. o 

40 »7.5 



6.4 
a5.3 



3i.9 
49.2 



a8.3 
ao.5 



a4.i 
i3.6 



Psycke 

la 14 38. o 
16 ao.o 



a6 4.0 
a7 43.5 



a9 x6.5 
3o 45.5 



35 9.7 

36 40.5 



48.6 
9.0 



14.4 
33. a 



a8.8 
33. a 



ai.6 
29.0 



h tu s 
Aüttel der Zeit lü 37 4.7 

Ck>rreet. der Uhr -1- a 5 . 3 

Stemzeit la 37 3o.o 

Mittlere Wien. Zeit 10 738.3 



185t. 

PI. + 

St 1 + 



st 2 + 
PI. — 



fö. April. Hornstein. 

Differenz (PI. — St 1). 

+ 8«a8.'47j 
a8.63( 



+ 37."8 



-f 8 38.55 

Differenz (PI. — St 2). 



-^ 4 8.63 
Stern 1 (3s Stern 1 vom 20. April). 



i85a.o 
Reduct. 

Diflfer... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 



©•'99 



9*43 

+ o.3i 
4- 8 38.55 



4- i3*45'aa:"9 
— > a, o 
+ 37.« 



Psyche. 9 5i 39.85 + i3 45 58.7 

Stern 2 (=: Stern 2 vom 20« April). 

i85a.o 9*55«37.'78 + i4*«o'53/'7 

Reduct. + o.3i .— a.o 

Differ.... — 4 8.63 — »4 49.3 

eig.Bew. .... • • • 

Refr — 0.0a — 0.7 



Psyche . 9 5i 39.44 
ImMittel 9 5i 39.64 
Log. F. Par. 8.4»» 



4- i3 46 1,8 

4- i3 46 0.3 

9.774 



St 1 + 

PI. + 



st a + 
pi. — 



86. April. Hf^msteb. 

Differenz (PL — St 1). 
+ 8~4^.'83J _ ^^o^ 

43. 'M 

+ 8 4^.9^ 

Differenz (PL — St 2). 



— 3 53.49 



Stern 1 (= Stern 1 vom 20. April). 

i853,o 9*43»* 0/99 + i3'45'33."9 
+ 0.39 
+ i8 4^.98 



Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 



— a.o 
-^- 30. 1 



0.00 



0.0 



Psyche. 9 5i 44.36 + i3 45 0.8 
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Stern 2 (= Stern 2 vom 20. April). 
I853.0 9*55«37.'78 + i4*io'53."7 
Redaci. -f~ ^«^9 -—0,3 
Differ... — 3 53.49 — 35 49.0 

eig.Bew. .... 

Refr. ... — o.o3 — 0.7 


Psyche. 9 5i 44.55 + i3 45 3.8 
ImMittel 9 5i 44.4< + i3 4S ti.3 
Log. F. Pte. 8.459 9.779 


Th e ti 8. 


Steri 

10 5o 9.6 
5i 34.0 


34.0 
9.4 


TIells 

k m 8 
10 5o 39.3 

5i 57.1 


4/0 
45.3 


185S. 26. April. Homstein. 
^ - Diffewn» (PL - St). 


53 49.0 

54 1.4 


4.0 
47. a 


53 7.3 

54 36. 


19.0 

»4.4 


II I 58.7 
3 17.4 


II. 6 
5.0 


II 3 33.3 

3 46.1 


35.1 
33.9 


+ 36. 3i — 36 5.1 

Stern. 

Bradley. ii*57*4i.'35 +' 9*33^i6."6 

PiazziXl.228 40.74 17.7 

Taylor 6422 40. 58 18. 5 

Eigene Bewegung aus Bradley und Taylor. 

1853.0 ii*57"*4o-'33 + 9*33'i8."9 
Reduet. -jl «.87 — 3.; 
Differ... + ^ö.3i — 36 5.i 
eig.Bew. . 0.00 +0.1 
Refr.... 0,00 — ^ 0.5 


. 4 »0 9 

5 38.5 


33.5 

l5.3 


4 33.3 

5 58.7 


4«. 7 

46.. 


Mittel der Zeit.... 
Correct. der Uhr. . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m $ 
10 58 31.3 

+ 35.4 

10 58 46.7 

... 8 38 59.5 


Thetis.. II 58 7.5i + 9 7 9.7 
Log. F. Par. 8.061. 9.801 


Tketig 

II 3 48.4 
5 17.5 


0.5 
4.0 


Slene 

II 4 3.6 
5 34.3 


«4.4 

«3.4 


t8. April. Homstun. 
PI. — 
St 1-+ Differenz (PI. — St 1). 


6 47.3 
8 i5.o 


0.0 
3.0 


7 3.6 

8 33.5 


«3.7 

33. I 


— i6.'3o 

16.40 

PL Tf- 16.67 

St 2 — 16.55 


— 34' 33.^4 
--34 31.4 


16 35. I 
18 33.5 


33.3 

i4.o 


14 ^ *^ 
16 0.4 


7.6 
53.9 


3 1 43.0 

33 40.0 


5i.d 
3i.5 


19 >8.o 

31 18.7 


35.3 
II .0 


— 16.48 — 34 3i.9 


35 53.3 
«7 »4.9 


5.0 
i3.o 


36 I3.0 

»7 39.4 


33.5 
38.0 


pj^ _ Differenz ( 

St 1 + + 3*33.»48 

•33.35 

33.07 

PL 4. ^^-'^ 


ri. — bu 2j. 

+ i4'58."o 
+ 14 56.8 


38 i3.9 

39 45.0 


35.0 
33. c 


a8 3i.9 
39 58.7 


43.3 

48.3 


34 3.0 

35 57.0 


9.8 
48.1 


3i 35.3 


43 6 


33 37.3 


39.6 


St 2 — + a ^3.35 + i4 57.4 1 


38 56.1 
40 53.0 


4.5 
.4^.5 


36 3o.o 37.6 
38 31.9*34.3 
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Mittel der Zeit 

Correet. der Uhr . . . 
Stemzeit 


* m 
«.. II 9a 5 

... + 1 

... II a3 


1 

O.I 

6.6 
6.7 
3.7 


Stern i (= Siem Tom 26. April). 

i85a.o 11*57*40/33 + 9»33'i8."9 
Rednet. -f. 0.86 — 3.6 
Differ... — 16.48 — a4 31.9 
eig.Bew. .... 
Refr.... 0.00 — 0.7 


Mitüeie Wien. Zeit. 


^.. 8 55 a 




Thetli.. II 57 a4.7i + 

Stern 2. 

H.C.22e34ii,55 0.06 + 
B.Z. 66 o.o3 
B.Z.237 0.59 

i85a.o 11*55« o/a3 + 
Redaet. + 0.86 
Differ... -|- a a3.a5 
eig.Bew. 


9 8 4«. 7 

8 53 45.0 
4«.o 
46.3 

8*53'44."4 
— 3.6 

+ «4 57.4 


Thetis.. II 57 a4. 34 + 
ImMittel II 57 a4. 5a + 
Log. F. Pur. 7.3ao^ 


9 8 38.6 

9 8 40.7 
9.800 


Tketls 

h m M 
11 56 59.4 

58 34.5 


a4.3 


Sterae 

h m 9 
11 58 43.7 
la 0,0 


56*3 
47.«> 


185». 3. 1«] 

St. 1 + _ ,«3^ «58 
34.07 


• 


Homatein. 

- St 1). 

- a4'53."8 

- St 2). 

+ i4'33."9 

IS. April). 

9*33'i8."9 

— 3.3 

_ a4 53.8 

— 0.7 


la 38.5 
a 14.5 


49.0 
5.0 


a aa.i 
3 39.1 


36.1 
a6.o 


— I 34.33 

PI. + 

S^ 2 ^ Differenz (PI. - 

+ i"* 5.'i8 
5.o5 

+1 5.1a 

Stern 1 (= Stern 1 vom J 

i85a.o ii*57"*4o.'33 + 
Reduct.. 4- ^'^^ 
Differ... _ I 34.33 

dg Bew. 

Refr.... 0.00 


6 17.4 
8 14.5 


a5.o 


5 10.9 
7 I i.a 


17.6 

4.0 


9 59.4 
11 56.8 


5.6 
49.0 


8 5a. 4 
10 53.0 


59.3 

45.9 


Mittel der Zeit ... 
CSorrect der ülir . . 
Stemzeit. . # 


la 4 3 

. . . . I a A 1 


ff 

ii.9 

7.» 
[4.3 

^5.5 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 9 16 ^ 




Thetia.. II 56 6.8a + 9 » ai.i 

Stern 2 (= Stern 2 vom 28. April). 

i85a.o 11*55« o.*a3 + «•53'44.''4 
Reduct. + 0.8a — 3.3 
Differ..-. + I 5.1a +14 33.9 
eig.Bew» .... ' • • • 
Refr.... 0.00 +0,4 










Thetia.. 11 56 6.17 + 
ImMittel II 56 6.5o + 
Log. F. Pät. ^ 7.199 


9 8 i5.4 

9 8 18. a 

9.801 
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aus«. 1 inn. 


äus8. 1 inn. 


1852. 4. laL Hornstcdn. 
Differenz (PI. -^ St. 1). 


netis 

h m t 
II 54 35.5 
55 5i.o 


39.0 
39.3 


Sterte 

h m 8 
II 56 i3.3 

i>7 34.3 


ff 

35.3 
33.0 


58 9.0 

59 33.6 


30. 5 

31.6 


59 55.1 

13 t 16.4 


8.4 
4.3 


— 1 44.9a 
pj Differenz (PI. ^ Si 2). 

54.93 

+ 54.87 ' 
Stern 1 (=: Stern 1 vom 3. Mai). 
1853.0 ii*57~4o.»33 + 9*33'i8."9 
Reduct.. + 0.81 — 3.3 
Differ... — I 44.9a _ a5 45. 1 
eig.Bew. 
Refr.... 0.00 — 0,7 


13 3.53.4 

4 54.3 


0.0 
46.0 


1 58.4 
3 58.4 


5.5 
5i.o 


6 33.6;3o.9 
8 34. 3116. 


5 38.3 
7 38.8 


35.6 
".4 


* 

Mittel der Zeit. . . . 
Ck>nrect der Uhr. . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


k m 8 

• * • • 13 I 19.0 
. .. . .—. la.O 
.... 13 I 7.1 

•.. 9 9 4^.5 


Thetia.. 11 55 56.33 + 97 39,9 

Stern 2 (= Stern 2 vom 3. Mai). 
I853.0 11*55« o.»33 + 8*53'44."4 
Reduet. 4. 0.81 — 3.3 
Differ... 4. 54.87 + i3 5o.5 

R«fr. ... 0.00 +0.4 


Theti«.. II 55 55.91 -J- 9 7 33,i 
ImMittel II 55 56. 06 + 97 3i.o 
Log. F. Par. 7.004 9.801 


Stert 

13 5i 39.9 

53 0.0 


40.1 
5o.o 


Tketls 

13 53 0.6 

53 3i.5 


"7 
30. 3 


1». lA 

St — Differenz 
PI. — + 3i.'33 
31.07 
31.43 
31.57 
31.38 
31.45 
3i.3o 
31.38 

CA 1 1 ■ 


L Hornstein. 
(PL - St.). 

- 5."4 

— 5."$ 

« 


53 58.5 
55 3o.3 


9.5 
«9.9 


54 39.6 
56 1.4 


41.0 
5o.4 


56. 37.0 
57 59.4 


37.7 
49.0 


56 59.1 
58 3o.3 


10. 
«9.4 


58 53.4 
i3 35.0 


3.3 
i5.o 


59 35.0 
i3 56.6 


35.9 
45.5 


3 35.0 

4 13.6 


44.1 
3.1 


3 5.5 

4 44.6 


i5.o 
34.8 


;,*;+ +31.34 —5.4 

Stern (= Stern 2 vom 28. April). 

1853.0 11*55» o.«33 + 8*53'44."4 
Reduct.. + 0.75 • — 3.6 
Differ... -j" 3i.34 — 5.4 
eigr.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 0.0 


5 3.1 

6 41.0 


1^.4 
3i.8 


5 34.1 
7 13.8 


44.0 

3.3 


7 43.0 

9 30.0 


5i.7 
10.3 


8 i3.o 

9 5i.5 


33.6 
43.0 


10 I I . I 

11 48.5 


30. 
38.7 


10 ^^.0 

13 30.3 


5l.3 

10.4 


Mittel der Zeit . . . . 
Corrcct der Uhr . . . 

Stem^it 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 
..• i3 3 6.1 

. . — 5o.5 

... i3 1 iST.e 

... 9 38 i3.8 


Thetis... II 55 33.33 + 8 53 36.4 
Log. F. Par. 8.104 9.8u5 
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185>. 16. lal. Homstein. 

Differenz (PI. — St 1). 
St. 1 — 1/^«.- 


iuss. 1 inn. | 


M1S8. 1 inn. 


Sterae 

h m 9 
i3 16 ii6.6 

17 58.7 


s 

36.5 

48.4 


Tketls 

h m s 
x3 17 6.0 

18 57.5 


14.4 
49.0 


19 aa.o 
Qo 55.0 


32.2 

45.0 


20 1.8 

21 53.0 


10. a 
45.3 


+ 49.06 
Differenz (PL — St 2). t 

"•+ 6.S!) +-'5o/'7 


38 16.5 

39 54.5 


26.5 
44.5 


35 8.1 

36 49.6 


17.7 
40.0 


43 38. 
45 16.6 


48.2 

7.0 


4o 3o.i 
42 II. 


40.0 

1.4 


— 3 6.y4 

Stern 1. 

B,Z. 66 11*55*1 i.'2a + 8*38'55."3 
B. Z. 237 11.47 59.5 

1852.0 ii*55"»ii.'34 + 8*38'57."4 
Reduct. -J- 0.72 — 2.4 
Differ... 4- 49.06 +2 46.4 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0,00 0.0 


Mittel der Zeit. . . . 
Correei der Uhr . . 
Stemzeit 


h » 
.*• i3 29 

..• i3 28 3 


4.7 
1.5 

\^ 

3.3 


Mittlere Wien. Zelt 


• • 9 49 4 




Thetis.. 11 56 1.12 4- 8 4i 41.4 

Stern 2. 

i85a.o 11*59« 9.'.. + 8*19' 

Reduct. +0.72 — a/'4 
Differ... — 3 6.74 + ai 5o.7 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 '+0.6 


Thetia.. 


ImMittel 


Log. F. Par. 8.a47 9. 809 


Stenc 

la 54 23.3 
55 56.1 


33.4 
46.2 


Tketls 

la 55 21.0 
56 59.3 


3i.o 
49.0 


17. IaL Homstein. 
f*- \ + Differenz (PI. — St. 1). 

+ I o.aS 
Jf* * ■*■ Kfferenz (PI. — St 2). 

+ »•"'•'«» - i5'a6."o 

10.9a 


57 23.7 

58 55.0 


32.8 
45.1 


58 20.1 

59 58.0 


3o.2 
48. 


i3 I 14.1 
3 ia.3 


21.3 

4.6 


i3 2 25.8 
4 22.6 


33.5 
14.9 


4 45.8 

6 43.1 


53.0 
36. 


5 56.9 
7 54.1 


4.6 
46. 


+ I «0.90 

Stern 1 (= Stern 1 vom 16. Mai). 

i85a.o ii*55"»ii/34 + 8*38'57/'4 
Rednot. . -|- 0.71 — a.3 
Differ.., -rf- i o.aS — 37.1 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 0.0 


Mittel der Z< 


Mt 


l3 1 ; 


f 
4.7 
J5.5 
l9-a 

[4.0 


Correct* der 


ühr.. 




Stemzeit ... 
Mittlere Wiei 


1. Zeit 


.... i3 i 
... 9 18 


• 


Thetis.. 11 56 ia.3o -f- 8 38 18.0 
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Thetis. 



Sterne 

Am« 
i3 59 55.0 

i4 I 17.8 



3 i3.6 

4 35.6 



6 47.6 
8 38. o 



10 a8.x 
la 18,1 



« 
5.8 



a5. 1 
a4.o 



56. o 
39.5 



36.5 
10. o 



14 



Thetk 

m § 
o 5a. 5 

a 47.5 



4 >o.8 
6 5.a 



8 14.3 

9 ^9.^ 



II 54.1 
i3 40. a 



§ 
0.5 

38.9 



56.3 



a3.5 
5i .0 



3.5 
3i.6 



h m $ 
Mittel der Zeit 14 7 i3.o 

Correct. der Uhr — 10. 5 

Stemzeit 14 7 a.5 

Mittlere Wien. Zeit. ... 10 ao 1 4 . 5 



Stern 2 (== Stern vom 28. April). 



i85a.o ii*55'* o.'a3 
Reduct. . -{- 0.71 
Differ... + 1 10.90 
eig.Bew. 0.00 

Refr. . . . 0.00 



+ «•53'44."4 

— a.3 
— i5 a6.o 

0.0 

— 0.4 



Theti«.. II 56 11.84 + 8 38 iS.? 
ImMittel II 56 ia.07 -f 8 38 i6.8 
Log. P. Par. 8.096 9.807 


1852. 18. lai. HomsCein. 

Differenz (PI. — St 1). 
St 1 + ^ i»i3.'55j „ „^ 


+ i i3.4i 
Qf j. Differenz (PI. — St 2). 



+ « ^4.^4 

Stern 1 (= Stern 1 vom 17. Mai), x 

i85a.o ii*55«ii.'34 + 8*38' 57.''4 

Reduct. -^0.70 — a.a 

Differ.., + i i3,4i — 4 37.5 

eig.Bew. 0.00 0.0. 

Refr. ... 0.00 — o . I 



Thetis.. II 56 a5.45 + 8 34 37.6 

Stern 2 (= Stern 2 vom 28. April). 

i85a. 0.1 1*55« o.'a3 + 8«53'44.''4 

Reduct. -{-0.70 _ a.a 

Differ... -j~'^4*^4 — 19 14.8 

eig.Bew. 0,00 0,0 

Refr.... — o.o3 — 0.6 



Thetis.. it 56 a5. t4 
ImMittel II 56 a5.3o 
Log. F. Par. 8.385 



+ 8 34 a6.8 



+ 8 34 



9.8i5 



Sterne 

i3 53 aa.o 
'53 47.« 


33.7 
35.0 


Thetis 

i3 55 4.4 
56 39.0 


16.5 
16. a 


St 1 + 
PI. -^ 


57 5.1 

58 a9.i 


16,9 
17.» 


59 45.8 
14 I II .3 


58. 
0.0 




»4 a 47.1 
4 3a. 


56.5 
3a.5 


3 56.0 
5 ^^,o 


5.0 
33.0 


St 2 + 
PL + 


6 40.0 
8 a3.i 


48.5 
«4.« 


7 48. 
9 35.0 


57.0 
aS.o 





S8. lai. Homstein. 

Differenz (PI. — St 1) 



+ a 41.90 

Differenz (PI. — St 2). 
+ «~ 9/48 



9.8a 



20."7 



+ I 9.65 
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Thetis — Melpomene. 



71 



Mittel der Zeit x4 ^ikßU 

Correet. der Uhr -^ 3.4 

Stemzeit 14 a 29.8 

Mittlere Wien. Zeit 9 56 3 . o 



Stern 1 (= Stern 1 yom 17. Mai). 

i85a.o ii*55«ii.'34 + 8*38'57/'4 
Reduct. -[-0.66 — i.g 

Differ... + a 41.90 
eig.Bew. 0.00 

Refr.... — o.o3 



— a5 a3.5 

0.0 

— 0.9 



Tlietis.. II 57 53.87 + 8 i3 3i.i 
Stern 2, dupl. praec. u. seq. 

B. Z. 237 i^i*56»43/oo + 8* 1 3' 58."o 
B. Z.237 . 43.86 30.7 



Medium. 

i85a.o ii*56«43.'43 
Reduot.. -f- 0.66 
Differ... -)- i 9, 65 
eig.Bew. 0.00 

Refr. ... 0.00 



+ 8»i3'44."4 

, — '-9 

—— ao. 7 

0.0 
o .0 



Thetis.. ,, 57 53.74 + 8 i3 ai.8 
ImMittel II 57 53. 81 ^ S tS a6.5 
Log. F. Par. 8.36^ 9.818 



Helpomene. 



Stttm 

k m $ 

16 41 5«.o 
43 8.0 



46 14. a 

47 35,1 



5i 10. o 
5a 3i. X 



17 »4 19. a 
16 5.4 



19 a.i 
ao 47.6 



a3 a3.o 
a5 8.0 



$ 
3.0 

54.9 



a7.i 

aa.o 



a3.o 
x8.o 



a7.6 
56.9 



II. I 
38.8 



3i.8 
59. a 



lelp«mene 



h m t 
16 43 45. 

45 'a9. 



48 10. 

49 55. 



53 6. 

54 5o. 



16 37. 
18 o, 



ai ao 
aa 4^ 



a5 4». 
a7 a, 



54% 
ao^a 



19.0 
46. a 



i5.o 
4a. o 



49.2 
48.5 



33, 
»9. 



53. 

5o, 



lifittel der Zeit 17 5 33.4 

Correct der Ulir , — a 7,5 

Stemzeit 17 3 a5.9 

MitÜere Wien. Zeit. ... 10 x 5 17.1 



1852. 

St. — 
PI. - 



St. -f 

PI. + 



3. Jali. 

Differenz (PL 
+ a« 8/33 
7.95 
7.92 
6.65 
6.5a 
6.35 



Hornstein 
- St>. 

+ a'58."8 
+ a 56.7 



+ 



7.^9 



Stein, 



HC.33307i8* i~36/6a 
B.Z. 255 36. 5o 

B. Z.256 36.65 



i85a.o 
Reduct. . 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



18'' 

+ 
+ ^ 



•36.'59 — 
1.94 
7.^9 
0.00 



+ a 57.7 



8*47'ai."6 
a8.8 
a8.8 

8»47'a6."4 
+ ^.8 

+ a 57.7 

o , o 

4- o.^ 



Melpom. 18 
Log. F. Par. 



3 45.8a 
8.067^ 



8 44 ^5.7 
9.92a 
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Melpomene. 



Kreis 



aiiss. 



Ste» 

Am 8 

17 7 i5.8 
9 a.8 



I ipq. 



10 39.4 
la 17. a 



i3 44.1 
i5 3a.5 



aa 41.3 
«4 ap.7 



»7 39. a 
29 ^7.4 



3i i5.5 
33 3.1 



34 43.0 
36 3i.i 



38 5.1 

39 53.1 



8 

a4.o 
54.0 



38.3 
8.9 



5a. 9 
a3.9 



5o.o 
ai .0 



47.5 
18.8 



ausa. 



lelpomeae 



J inn. 



»7 



m « 8 
8 aS.a 35.0 

5.355.7 



10 



II 39, 
i3 19. 



14 53. 
16 34. 



a3 5o, 
a5 3i. 



a8 41. 
3o 35. 



a4.i 
54.5 



3a 17. 
34 II. 



5i.4 
aa.5 



i3.8 
44.3 



35 44. 
37 38. 



39 6. 

4i o, 



48.5 
10. a 



3.a 
aS. I 



0.0 
aa.o 



49.3 

a7.5 



a5.6 
3.1 



5a. 7 
3o.6 



x5. o 
5a. 4 



Mittel der Zeit 17 a5**i3.'5 

Correet. der Uhr — a x o . 8 

Stemäseit 17 a3 a . 7 

Mittlere Wien. Zeit.... 10 3o 54.8 



185>. 

st — 
PI. — 



4. Ml. 

Differenz (PL 
+ i«6/i5f 



St + 
P1.+ 




Homstein. 
St). 

— i'7."3 



— 1 7.1 



+ i 5.34 
Stern (= Stern vom 3, 



* i~36/59 — 



i85a.o x8 

Reduct. 4" 1.49 

Differ... +1 5.34 

elg.Bew. 0.00 

Refr« . . . , 0.00 



— I 7.^ 

Jttli). 

8«47'aß."4 
+ a.9 

— X 7.a 
0.0 
0,0 



Melpom. 18 
Log. F. Par. 



a 43.87 — 
7.«89w 



8 48 30.7 
9.9^3 



Sterne 

17 a8 47.3 
3o 47.® 



33 49.9 
35 47. a 



38 43.8 
40 43.0 



5i 4o. I 
53 37.9 



58 46.x 
18 o 44.5 



5 37.5 
7 35. a 



55, 
39. 



55. 
39. 



5i. 
35. 



47. 
3o. 



54. 
37. 



45. 
a8. 



lelpmeae 



17 3o 5i .0 
3a 5a. o 



35 5i.x 
37 5a. o 



40 46.5 
4a 47. a 



47 37.0 
49 «9.8 



54 33.0 
56 a5.9 



x8 



I a3.9 
3 16.6 



58.5 
44.4 



St i — 
PI. + 



58.5 
44.0 



7* Jali* Homstein. 

Differenz (PI. — St 1). 

+ a"4.'^7 

3.98} + i4'«a."9 
3.5ol 



54.0 
39.8 



35.0 

II. 4 



St 2 + 
pi. — 



41.0 
17.» 



+ a 8.9^ . 

Differenz (PI. — St 2). 

~ 4" «5-'47J 

i6,ao| — i6'ax."a 
i6.ao| 



3a. 1 
8.4 



Mittel der Zeit 17 46 7.x 

Correet der Uhr — a aa.3 

Stemzeit 17 43 44.8 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 39 45.7 



— 4 »5.96 

Stern 1 , B. Z. 263. 
i85a.o i7*57~37.'3x — 9»x6' 6."i 



Reduct . -)- 
Differ... 4* a 

eig.Bew. 
Befr.... 



t.90 
3.9a 



+ 3.0 
+ i4 «a.9 

+ 0.8 



Melpom. 17 59 43.19 — 9 « 49-4 
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81 



8ten 

h m $ 
«7 55 39.9 
55 a3.8 



57 24.0 
59 7.6 



18 



I 20. a 
3 5.3 



5 7.8 

6 5a. 3 



9 32.8 
II ao.o 



6.0 
a.6 



i3 
jS 

16 54.8 
18 5i.5 



ao 4o.3 
ai 36.5 



$ 

49.0 
14.3 



3a. 4 
59.0 



29-5 
56. e 



16.4 
43.0 



3z. 
11.5 



«4.1 
55.0 



a.9 
43.6 



lelp^neae 



k m s 

17 55 a.6 

56 55.7 



58 46.4 
t8 o 39.5 



» 43, 
4 36.7 



6 3o.3 
8 a3.3 



10 53.8 
13 4a. 5 



»4 37.0 
16 a5.3 



48.7 
a8.a 



18 a5.4 
ao 14.1 



10.5 

47.7 



54.3 
3z ,0 



5i. 
a8. 



38. o 
i5.3 



a.3 
34.0 



3a. z 
3x.a 

— 8'45'3a."3 

+ 3.0 

— 16 ar.a 



Stern 2. 

Lal,33403z8* 3*56/a6 — 8*45'3a."6 
B.Z. 255 56.18 

B.Z. 266 56.15 

i85a.o 18* 3"56.'ao 

Reduet.. + , p6 

Differ... _ 4 ,5 p6 

eig.Bew. 

**^"'* « ' • 0,00 — 0.9 

Melpom. 17 S9 4a.ao — 9 i 5i.4 

ImMittel, 7 So 4a. 70 — 9 , 5o.4 

^«' ^- ^^ '\ 7^49'. 9.9^4 

15. Jlli. Hornstein. 

Differenz (PI. — St), 
f 1« a7.«37 



1852. 

St. ^ 
PK — 



27.05 

a7.o8 

a6.85) 

a6.83| 

a6.5oi 

26.47 
26.48' 



+ i'33."7 



+ I 33. 9 



45. a 
16. a 



34.0 
5.a 



ai II. j 19.5 
a3 58.85o.a 



»tWderZeit x8* ^3oU 

Coireet der Uhr ^- a 60. 5 

Stemzeit 18 6 39!8 

Mitflere Wien. Zeit. .. . 10 3i 9.7 



+ 1 a6.83 + I 33.8 



9*44'5a."5 
45 0.6 
45 0.1 
45* «.3 



Sien. 
18 55 a8.a 
57 19. a 



58 45.8 
»9 o 37.5 



2 16.9 
4 9.0 



5 3i.o 
7 a4.o 



9 55. a 
II a8.7 



36. S 
II .0 



53.9 
29. • 



a5.o 
0.3 



39.4 
i5.3 



6.0 
18. 1 



Helpeneie 



k8 56 33.0 
58 16.0 



5q 5o.o 
19 I 33.5 



3 ai.i 
5 5.6 



6 36. a 
8 ao.o 



10 5o.3 
la 35.0 



42.1 
7.0 



24. 



3o.o 
56. a 



45.5 

11. o 



59.8 
a5. 1 



Si + 
W. + 

Stern « v OpMaehi. 
Bradl^y. 17*50*53/74 — 
Taylor., 83.89 

Rfimker. 53.75 

Wa8h.0b. 53. IQ 

Die eigene Bewegung des Vergleiehstemee 
wurde au« Bradley und den Washington 
Obsenr. abgeleitet 
i85a.o i7*5o'»5a/98 ~ 9*45' a/a 
Reduet. ^1,9^ + 3.z 

Differ... + i a6.83 + z 33.8 

eig.Bew* 0,00 0.0 

Refr. ... 0.00 -|. o.z 



Melpom. 17 5a 3Z.78 — 9 43 a5.a 
Log. P. Par. 7.444 p.^a7 



PI. — 

St — 



17« AagUt. Homstein. 

Differenz (PI. — (St. 1). 



+ i* o.*8oi 



St + 
PI. + 




— i'iö/9 



— I i6.a 



.6a 



— I ai.6 



Ann. d. Wien. Sternw. 3. Felge. IIJ. 



8 

Digitized by 



GoogI( 



82 



Melpomene. 



Kr 


ei«,> 


i85a.o 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


Stern, B. Z. 257. 

i7*39"43.'39 — 

+ ».79 

+ I 0.6a 

0.00 

0.00 


1 3* 3a' 49."; 

+ 3.6 

— I a3.6 

0.0 

— o.a 


äiuw. 1 inn. 


äuss. 1 inn. 


Stern 

Am« 
19 i3 a.o 

14 34.5 


« 
»a.7 
a4.« 


l«lp«niene 

Am« • « 
19 i3 56.8 6.a 

i5 41. <> 3i.a 


16 ao,5 

17 5a. 9 


3i.a 
42.0 


17 16.0 

18 59.5 


a5.o 
5o.o 


19 36.9 
. ai 8.1 


47.6 
57.5 


ao 3a. 
aa i5.o 


41.0 
5.a 


Mittel der 2eit . . . 
Correct der Uhr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 
.... 19 9 38.7 

^5 4«. 5 

••. 19 3 47. a 
9 18 aa.7 


Melpom. 
Log. F. 


17 40 45.34 — 

Pm. 8.ao9 


t3 34 10.9 
9.940 


Stern 
19 II aa.i 
la 58. 


3a. a 

48.1 


lclp«niei 

19 i3 6.1 
14 43.6 


le 

16.5 
3a. 


185». 

St — 
PI. - 

st + 

PI. + 

i853.o 
Reduot. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


18. Aigut. 

Differena (PI. 

+ .«44.'>o 

44.35 
44.10 
44. ao» 

44.. 7} 

44.60) 


Homstein. 
- St.). 

— o."8 

— 5.7 


i5 11.3 

16 48.4 


21.4 

38.5 


16 55.8 
18 3a. 8 


5.8 
aa.6 


19 »4.5 

ao 5a. a 


a4.6 
4^.3 


ao 58.8 
aa 36.0 


8.8 
a6.4 


a4 i3.6 
a5 4o.a 


a5.a 
a8.5 


a5 57. a 
37 a5. 1 


9.0 
i3.o 


+ t 44.^7 

Stern, B. Z. 253 

i7*39«ia.*o6 — 

+ '.7« 

+ I 44. »7 

o.oo 

o.oo 


— 3.3 
i3*4i'5i."7 

+ 3.6 

— 3.3 
0.0 
0.0 


a; 5o,8 
a9 16.5 


a.3 

4.8 


39 34.4 
3i i.o 


46.5 
49.3 


3i 4a. 8 
3^ 7.9 


54.3 
56.5 


33 a6.3 

34 53.5 


38.3 
41.7 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr. . 

Stemzdt 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 
. .. 19 34 5.8 

... — 5 46.1 
.... 19 ,8 19.7 

... 9 a8 56.9 


Melpom. 
Log. F. 


17 4® 58.11 — 
Par. 8.376 


i3 41 5a. 4 
9.939 


Stern 

19 7 36. 
.8 59.0 


48. a 
46.4 


Ielp«niei 

19 9 7.0 
10 3a. 4 


19.6 
19.8 


St + 
PI. + 

St — 
PI. — 


10. September. 

Differenz (PI. 
+ I» 3a.'3o) 
3a. 35} 
33.35) . 
33.48 

33.77 
3a. 63 


Homatein. 

-st). 

— i3."o 

- ...4 


II 6.4 
la a8.4 


18.0 
i5.8 


la 37.0 
14 a.a 


49.3 
49.6 


i5 ti.4 
16 33.0 


a4.6 
ao.a 


16 4a. 
18 7.0 


55.6 
54.0 


19 i^.o 
ai 10.3 


53.4 
59.0 


ai i5.o 
aa {a.o 


a8.o 
39.6 

7.3 
10.6 


+ i 33.48 


— la.J 


a3 ai.8 
a4 5o.a 


33. a 
39.4 


a4 55.0 
a6 aa.8 


a6 53.4 
a8 a3.i 


5.a 
la.o 


a8 37. a 
39 55. a 


39.4 
43.4 
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Melpomen e — Fortuna. ( 


Mittel derzeit.... 19*19* 


33. '7 
i3.o 
30. 7 
3a. 


Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 


Correet. der nkr « 


1853.0 17*53« 8.'5o — 16*36' 3.''i 


Steinzeit. . . 


«A .0 


Beduct. + 1.54 + a.3 


lfittleTe.WieD.Zeit....' y 58 


Differ... + , 33.48 — ,a.a 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr. ... .0.00 0,0 




Melpom. 17 54 4a. 5a — 16 36 13. i 
Log. F. Par. 8.3i8 9.950 


F r t n n a. 


r«rtini 

k m s 

19 »5 39.0 
37 38. i 


i 

47*6 
30. 1 


Ste» 

hm» 
19 35 56. 

»7 39.8 


4.5 
3i.3 


185«. ao. Algist. Horn«tein. 
^, Differenz (PL — St.). 


38 31. 

3o 10.8 


a9.'o 

3. I 


38 37.3 

3o 31.3 


46. 

13. I 


13:55 - -^'^^"7 

i4.o5| 


3i 39.8 
33 17.4 


38.6 
8.0 


3i 44.0 
33 3o.8 


53.1 
33.3 


— i3.86 


34 ii.o 

35 59.0 


ao.4 

49.2 


34 35.3 
36 13.5 


34.0 
4.0 


— i5,'q5) 

i5.o8| — i9'43."5 


59 a4.o 
ao i 8.8 


33.0 
59.4 


59 37.6 
30 I 35.3 


45.5 
17.0 


«5.17! 


— i5. 10 


3 3.3 

3 48.1 


13.6 

39.0 


3 17,0 

4 5.0 


a5.o 
56.3 


— i5/8oJ 

15.83} _ 19' 46.6 
15.98J 


4 33.1 
6 t8.4 


4^.1 
9.0 


4 47.0 
6 34.9 


55.3 
36.3 


— 15.87 
Stern. 


«9 44-1 

31 39.0 


53.3 
ao.a 


19 58.5 

31 46.1 


7.2 
38. 


33 l5.0 

a3 59.5 


5o.6 


33 39.3 

34 17.1 


38.1 
8.1 


PiÄZzi.. 33*i5«45.'93 — 7*56'a5."8 
Taylor . 46.38 36.9 
Wa8h.0b. 46.14 34.7 

Kittel aas Taylor und Washington Obeerr. 
mit der eigenen Bewegung aus Plazzi. 

1853.0 33*i5«46/33 — 7*56'38.''5 
lUduct. + 3.37 + i3.7 
Differ... ^ 13.86 — 19 30.7 
eig.Bew. +0.01 + o.5 
Refr.... + 0.07 _ 1.4 


34 57.1 
36 43.3 


6.6 
33.0 


35 13. 

36 59.8 


30.0 
5i.o 


1. bü 
Äfittel der Zei 


\ 4. Vergleioliang. 

* m 

t ,0 3o A 


» 

9.5 
i.i 
8.4 
».7 

3.6 
I . I 
1,5 
0.6 

IT 

i.a 

X. X 

0. 1 
5.8 


Correet der I 


Jbr — 3 


Stenaeit.,.. 
HitUera Wien 

5. bid 
Mittel der Zei 


'. . 19 3o I 

.Zeit ... 8 53 4 

7. Veigleichung. 

k m 
t.. ao 2 5 


Fortuna: aa i5 34.91 — 8 i5 43.7 

Ebenso aus d«r 6. bis 7. Veigleiehung: 
Fortuna. 33*1 5«33.'67 — 8*i5'55."5 

Endlich aus der 8. bis 10. Yergieiehung : 

Fortuna. a3*i5«33/9o — 8*i5'59.6 

Log. F. Par. 8.471» 9.909 

» Ö-39'j» 9.9*3 

» Ö.3a6^ 9.9«5 


Correet. der 1 


[Ihr i '^— 3 


Stemzeit ... 
MitÜm Wien 

- 8. bis 

Mittel der Zei 
Correet der I 


30 3 3 

.Zeit.... 9 35 4 

10.*Vergleiolinng. 

t b. 30 33 I 

Tlir 3 


Stemzeit .... 
Mitflere Wien 


30 33 4 

.Zeit 9 45 5 
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Fortuna. 



Kreis 



h m 9 
9 i5 aü.3 

17 5.8 



19 5i.o 
ai 34.6 



24 17.0 a6, 
a6 i.3|5a. 



3i.7 
56.4 



a5. 



Sten S 

9 39 »3.3 
3o 53.0 



3a 3.0 
33 3a. 6 



34 4a. o 
36 11.7 



35. 
42. 



«4. 
ai . 



&as8. 



inn. 



Steri 1 

Am« 

19 17 a3.a 

19 «4.0 



ai 53.3 
a3 4^.1 



a6 19. I 
a8 9.0 



$ 
3a. o 

6.1 



0.0 
33.8 



37.0 
0.4 



f«rtiBA 

19 a9 53. o| 3 
3i a6.8,i6.o 



3a 3a. 443.1 
34 5.5 55 



53, 
o, 



35 II . I ai.9 

36 44.6 34.1 



185S. 

PI. + 

St. 1 — 



PI. — 

st 2 + 



6« Septenbcr. 

Differenz (P'. - 

— 3«4.'77l 

4.40 
4.75' 

— a 4.64 
Differenz (PI. 

+ 3i.'581 



Homstein. 
- St. 1). 

+ i9'35."i 



3i 
3 



i.'58J 
i.aaj 

1 .07; 



- St 2). 
— a3'57."5 



Mittel der Zeit . . . 
Ck>rrect der Ubr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



h m g 

19 a; 0.4 

— 5a, a 

19 a6 8.a 

8 aa 1.8 



+ 3i.a9 

Stern 1. 
Piazzi.. aa*ii**38/o9 — 
Taylor . 38. a4 

Rumker. 37; 84 

i85a.o aa*ii*38.'o6 — 
Reduct.. -I' a.39 
Differ... — 3 4.64 
eig.Bew« '0.00 

Refr.. . . — o . 1 1 



Fortuna, aa 9 35,70 — 

Stern 2. 
Bradley. aa*. 9** o.*46 — 



• 


9*«4'37."3 
S9.5 
4a.o 


9'«4'39''6 

+ i3.7 

+ 19 35.1 

— 0.5 


«.54 49.5 



8*3i' 



Piazzi . . 
Taylor. . 
Rüpiker. 
Wasli.Ob. 



0.7a 

i-?4 
«.«9 

i.ia 



3-''7 
«.9 
3.a 
6.3 
5.0 



Eigene Bewegung aus Bradley und Washing- 
ton Observations. 



Sten 1 
31 49 44.3 

5i 35.0 



54 ao.6 
56 la.o 



58 46.8 
aa o 38. o 



5a. 
38. 



a8.o 
4.« 



53.5 
3o.6 



äi 5i 5a. 5 
53 33.0 



56 a8.o 
58 10. o 



o 54.0 
a 36. o 



k.8 

34. 



38.1 
1 .0 



3 
a6.8 



i85a.o aa* 9* i.'a6 
Reduct. 4- a.39 
Differ... + 3i.a9 
eig.Bew* 0.00 

Refr.... -f o.ii 



— 8' 



'3i' 

+ 
a3 

+ 



i3.7 

57.5 

0,3 

3.3 



Fortuna, aa 9 35.07 — 8 54 5o.5 
ImMittel aa 9 35.38 — 8 54 5o.o 
Log, F. Par. 8.490^ 9-9*^ 



St 1 - 
PI. — 



30. Septenber. 

Differenz (PI. - 
4. a*3 



Homstein. 
et 1). 



.•o5J 
.loj — 1' 

1.78' 



43/'6 



3.98 
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Fortuna — Massali 



65 



K r e i 19 



IWrtua 



5 56.6 



8 i5.o 

9 38.5 



la a5.3 
i3 48.0 



44*4 

46. o 



!i6.5 
a6.8 



36.6 
37.0 



Sten S 

Am« 
a 6 i5.o 

7 37.3 



9 57.0 
II 19.6 



"4 7.^ 

i5 39.3 



a5.8 
a6.8 



8.a 
8.8 



18.6 
18.3 



Mittel der Zeit aa* 3'*io.'9 

Correei der Uhr — a 17,6 

Sternzeit aa o 53.3 

Mittlere Wien. Zeit .. . 9 ai 59.8 



— 3/'3 



PI. + Differenz (PI. — St. 2) 
St2 + — i*4«.'i8 
41.70 
41.60 

— » 4«. 49 

Stern 1. 

I-«kl2928ai*53«56.*84 — io*35' 8."9 
Rüm.9755 57.17 7.9 

Bei RÜmker drei Beobaehtungen. 
i85a.o ai*53'»57.'o9 — iq*35' 8."i 
. + a.a8 + 14.8 

+ a a.98 — I 4a. 6 



Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



Q.OO 
0.00 



0.0 
0.0 



Fortuna, ai 56 a.35 — 10 36 35.9 

Stern 2. 

U1.430Ua 1*67*41/84 — io*36'5a/'3 
B.Z.12Ö. 41.75 43.8 

Bessel doppeltes Gewicht. 

x85a.o ai*57*4i/78 — io»36'46."6 

Reduci. -|1 a.a8 + i4.8 

Differ... — 1 4, .49 _ 3.3 

eig.Bew. 0.00 0,0 

Refr.... 0.00 0.0 



Fortuna, ai 56 a.57 — 10 36 35. i 
ImMittelai 56 a.46 — xo 36 35.5 
Log. F. Par. 6.976 . 9.93a 



Mass all a 



Stera 
«0 5o 59.6 
53 1 . 5 

31 56 



6.0 
7.5 



7.0 
5.0 



aa a6 40.5 
»7 49.3 



3a i5.o 
_?3 a4.5 



38 II. 4 

39 ai,o 



6.0 
55.0 



xa.o 
i.o 



i3.8 
58.0 



56.0 
34.5 



3o.6 
10. o 



a6.o 
6.3 



lusalia 

ao 54 38.x 
56 6.a 



o 44«<' 

a ia.6 



59 4^«o 
aa X 5.3 



a9 37.0 
3x 3x.3 



35 XX. 4 
37 6.0 



4« 

43 



7.3 
X.3 



48. 
56. 



54.0 
a.4 



57.0 
53.5 



44.9 
a3.o 



19. a 

58. o 



i5.o 
53.7 



185». 

St. + 
PI + 



SU - 
PL — 



14. letober. Homstein. 
Differenz (PL — St.), 
3»ai.'65 



I 

X8.98I 
i8.6a| 
x8.ao! 



ai.63 
19.^5 



+ ö' «."7 



+ 5 47.« 



+ 3 19. 7a + 5 54.8 
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M»8S»lift. 



Mittel derzeit... 
Coprect.^der Uhr.. 

Sternzeit 

Mitüere Wien. Zeit 


k m 9 

.• .. ai 57 40.4 
.... —53.4 

ax 56 47. '^^ 

.... 8'aa 5x,5 


XXUI. 227. a3*47*xa/38 — o«^4a'48/'i 
Tayl.10932 xa.38 • 48.^ 
Rümk.11738 la.ao 5o.9 

x85a.oa3*47*ia.'3a — o*4a'49.''x 
Redttot.. 4- a.46 4- x6.x 
Differ... 4. 3 19.7a 4. 5 54.8 
eig.Bew. o.oo ^ 0.0 
Refr..,. i.-. o.ox + 0.3 






Jfa88alUa3 5o 34.49 — 36 37.9 
Log. F. Par. 8.3a5„ g.^jS 


k m ' $ 
aa 3 49. o 
5 49. o 


55*5 
4^.4 


lamlii 

h m i 

aa 5 3.x 

6 58.0 


".4 
49.8 


185«. 17. •ettker. Horn^teiD 

Differenz (PL — St). 

^^+ X0.98 4- i4'4«."5 

XX. 40 

XX. aa 

XX. 43 4. x4 33.7 

XI. xo 


7 a3,i 
9 «^.o 


x6.a 


8 37,0 
xo 3x.o 


44.6 

a3.o 


lo 57.6 
la 53. a 


4.6 
5x.o 


xa xa. I 
x4 6.a 


i9»7 
59.0 


. «4 59. a 

17 ^i . 


6.6 
53.8 


x6 x4.3 
^8 8.5 


aa.3 
0.4 


+ X XX. a9 4- x4 37.6 
Stern. 
2M.K.B.a3*47«i6.'3o — i* 6' ia.''3 
Kr.Mikr.*)" 16.73 xa.6 

x85a.o a3*47«x6.'5x — x*6'xa.''4 
Reduct. 4. a.5a 4-x6.x 
Differ... 4. i xx.a9 4* «4 ^7.6 
eig.Bew. — cT.ox — 0,6 
Refr. ... — 0.0a -j-o.6 


x8 5o.o 
ao 5x.4 


57, a 
44.0 


ao 5.5 
ax 58.7 


x3.3 
5o.8 


aa 4a. 3 
a4 44.0 


49.5 
36.6 


a3 57.7 
a5 5x.3 


5.3 
43. a 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . '. 
Stemxeit 


k m $ 
.... aa x5 x8.6 


... . — X 


a.a 
[6.4 
^0.8 


Massalia a3 48 3o.a9 — 5x 18.7 

Log. F. Par. 8.a49^ 9.87« 

*) Aus vier Vergleichungen mit Piaaxi 

22.0etober. 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 8 a8 : 


lusalli 

aa 5 3a. 

7 a9.5 


i 

39.6 
ao.5 


Stera 
aa 6 53.0 
8 35.1 


a.o 
a6. X 


Sl. «ctob« 

PI- + Differenz ( 
St + _ ,m ,3/65 

x3.6o 
x3.67 
x4.o8 
X3.95 
PI- »4.40 


)f. Homsteia. 
PL — St). 

— a' 5o."9 

— a 53.3 


9 «4.5 

IX IX .0 


aa.o 
a. X 


xo 35^7 
xa 16.0 


45.0 
7.3 


xa 5i.7 

x4 4«.o 


59.7 
39.6 


x4 x3.3 
x5 53.5 


aa.5 

44.4 


x8 37.4 
ao 7.6 


48.3 
56.9 


X9 4^.3 
ax 3i .0 


5o.o 
a3.a 


St — — « «3.89 — a 5a. X 


aa 44.0 
a4 x4.o 


55.0 
3.0 


a3 48.x 
a5 37.5 


56.4 
39.8 


a6 aa. X 

a7 5a. 6 


3a. 8 
4". 5 


a7 a6.8 
39 x6.5 


35.0 
8.3 


' 


J 
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Massali a. 
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Mittel der Zeit aa*i6**4 


5.a 

7.» 
8.0 

►8.1 


Stern (= Stern vom 17. October). 

i85a.o a3*47"*«6.'5i — i* 6'ia."4 
Reduet.. 4. a.5i + 16.0 
Differ... — i 13.89 — a 5a.i 
eig.Bew. 0.00 — o.a 
Refr. ... 0.00 — 0.1 


Correct der V^r « « 


Sternzeit. . . . 


Mi» m K. n 


MitUere Wien. Zeit. ... 8 i3 5 




Massalia a3 46 5.i3 — i 8 48.8 
Log. F. Par. 8.a33^ 9.880 


f lissallfl 

at 46 0.6 
47 58.8 


8.1 
5i.i 


h m 8 
ai 48 10.3 
49 30.0 


a6.o 

4.4 


1852. ' 22; «cUher. Honutein. 

Differenz (PL - St.). 
PL + _ ,m ^5 #53 

S*- + 46.00 ~ 6' 4a."o 
45.68 
46. i5 

46. a5 — 6 45.6 
46. 3o 


5o la.o 
5a 10. o 


19-8 
a.a 


5a aa.6 
53 3i.o 


38.7 
«5.7 


H 3.4 

56 0,8 


II .a 
53.8 


56 14.0 

57 ai.8 


3o.i 
6.0 


58 3o.o 

59 45. o 


44.0 
3i.i 


59 53.8 
aa ^ 53.7 


i.a 
46.0 


PL — — I 45.98 — 6 43,3 
St. — 

Stern (= Stern vom 21. October). 

i85a.oa3*47«i6.'5i ^ f^ 6'ia."4 
Reducti + a.5i + 16.0 
Differ... — i 45.98 — 6 43.3 
eig.Bew. 0.00 —o.a 
Refr.... -j- O.Ol — o.3 


aa a ao.o 
3 35. a 


34.0 
ai.6 


3 44.3 

5 44.0 


5i.o 
36.5 


6 19. a 

7 34'.=! 


33.5 
«9.7 


7 43.1 
9 43.3 


5o.i 
35.3 


Mittel der Ze 


lt. ....... *k t ^1 


9 
a.5 

1.5 
8.4 


Correet. der 1 


[Jhr ^-r 1 a 






Sternzeit ai 55 A 


Massalia a3 45 33.o5 — . 1 la 40.7 
Log. F. Par. 8.3ia^ 9.879 


Mitflere Wien. Zeit. .. . 7 5o i 


Bettimi 

Tergleleh8< 

aa la 3i.6 

i3 5i.o 


49.0 
37.5 


des Tergleieksten 

Piiiil lim. 227. 

aa la i6.a|a4.6 
14 1.4:53.0 


es Um 17., 21. wmi 

1852. 22. «c 

V. St — Differenz ( 
Piazzl+ ^ ^.^^ 

4.^8 
4.40 
4.37 


22. •cteber. 

tober. Homstein. 
^TgL St. — Piazzi). 


' i5 ^5.8 
t6 aa.o 


19.0 


14 47.«|55.a 
16 3i.8a3.i 


— a3'ai."a 

— a3 a3.8 


«7 38.7 
«9 37.4 


47.0 
19.4 


17 55.4|ii.6 
19 a.5,45.6 


+ 4.38 — a3 aa.5 

Stern 7. Grösse, Piazzi XXIIL 227 (siehe die 
Beobocbtong vom 14. October). 

i85a.o a3*47l*ia.'3a — o»4a'49."i 
Differ... + 4-38 — a3 aa.5 
Refr -j- o.o3 — i.o 


19 56.4 
ai 45.8 


. 5.0 
37.3 


30 13.5.30.4 
ai 19. 7I 3.4 


. ^ 










VgLSt a3 47*»ö.73 — x 6 ia.6 
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Lutetia. 





Ln t e t i a. 




Kr 


ei 8 


1852. 4. Vecember. 

St + Differenz (PL 
^" + + 39/55» 
' 39.601 
39.50I 


Homstein. 
— St). 

+ 4' «4/'6 

ia»i5'3a.". 
+ 13.9 

+ 4 14.« 

•.! 


äuss. 1 bn. 


M188. inn. 


8te» 

km» 

i 35 a5.4 

37 i6.5 


34% 
8.a 


LitetU 

h m $ 
I 36 aa.7 

37 38.8 


36*5 
a4.3 


38 i4.a 
40 4.0 


aa.4 
55. a 


39 II. a 

40 a5.6 


a6.4 
II. 


40 5a. 

4a 41.5 


0.6 
33. a 


4» 49.« 

43 3.4 


4.« 
43.0 


+ 39.55 
Stern, B. Z. 126 
i85a.o a*a9* 3.'a8 + 
Reduet. -j- a.99 
Differ... + 39.55 
eig.Bew. 0,00 
Refr.... 0.00 


Mittel der Zeit... 
Gorrect der Uhr.. 
Stemzeit 


h m 

.... I 39 4 

3 5 

. ... I 35 4 


« 
5.1 

7.a 
7.9 

K • 


MitÜera Wien. Zeit 


ft Xa X 


. « . « 4*' *!*' • • 


Lutetia, a 39 45.8a + 
Log. F. Par. 8.037^ 


13 30 0.5 
9.77» 


8ten J 

1 44.7 
3 a6.5 


53.8 
17.6 


LitetlA 

a 57.4 

4 a5.o 


9.2 

i3.4 


5. •ecember. 

St 1 + Differenz (H. - 
R. + 4, ,« 5.'6o 
• 5.33 


Homstein. 

- St 1). 

+ i' 5i."o 

- St 2). 

— 3' 39."3 

r. Beob. 

i3V7'39."7 

+ «3.9 

4- « 5i.o 

0,0 

0.0 


4 5a. 
6 34.5 


1 .0 
a5,o 


6 5.a 

7 3a, a 


16.6 

ao.o 


+ I 5.46 
Differenz (PI. - 
ly- +1« i5.*75 
^^^ i5.55 


Steri i 

-o 9 5.0 

II 0.9 


1 

ia.7 
5a. 4 


Litetia 

10 37.6,37.9 
la 8.8,59.0 


la 35. a 
i4 3a. 


43.0 
a3.8 


i3 58. 7.a 
i5 4o.o.3i.o 


+ I i5.65 
Stern 1, zwnMerid. K 
I853.0 3*38*10/19 + 
Reduot. + 3.98 
Differ... +1 $.46 
eig.Bew. 0.00 
Refr..^ P.oo 


Mittel der Zeit ... . 
Correet. derülir . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit. 


Am« 
• •• 9 9.3 

... — 3 59.4 

5 9.9 

... 76 a6.i 


Lutetia. 3 39 i8.63 + 

Stern 2. 
2V.K.M.*) 3*a7"59.'66 + 
1M.K.B. 59.93 

1853.0 a*3 7**59/8o + 
Reduet. + ».98 
Differ... + . i5.65 
eig.Bew. 0.00 
Refr....^ 0.00 


la 19 44.6 

13* aa' a.»8 
8.a 

13* aa' 6."5 

+ l3.9 

+ a 39.3 

0.0 

0.0 










Lutetia. 3 39 18.43 + 
ImMittel 3 39 18.53 + 
Log. F. Par. 8.429» 
«) Siehe den 7. Deeember. 


13 19 5o.i 

«a 19 47-4 

9.787 
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Lutetia. 



m 



K r e l 8 
I inn. 



iiktta. 

h m § 
!k3 aa i8.3 

a3 Sa. 9 



a5 I .o 
a6 x4.8 



»7 37.0 
a8 5o.a 



3i 14.5 
33 1.5 



33 59.4 
35 46.5 



36 45. a 
38 3a. 5 



MISS. 



inn. 



Ston 



i 

33.0 a 
18.0 



16. a 
59.4 



5a. 4 
35.0 



a3.4 
5a. 3 



8.5 
37.3 



54.5 
a3.3 



h m 9 \ t 
3 aa 4^«^ ^' '^ 
34 39.6 ai.a 



a5 a5.6 
37 la.a 



a8 1.3 
39 48.0 



3a la.o 
33 a5.5 



34 58. a 
36 to.5 



37 43.0 

38 56.4 



33. a 
3.7 



9.6 
39.0 



37.5 
to.3 



ia.8 
55.5 



58. o 
41.3 



Mittel der Zeit a3 3o^x4.'5 

Correct. der Uhr — 4 3.8 

Stemzeit a3 a6 10.7 

Mittlere Wien. Zeit 6 19 4i . 4 



185S. 

PI. + 

St. + 



St — 

PI. — 



7. Vecenber. Uomstein. 
Differenx (PI. — St). 



4o.'55| 
4o.8a> 
40.83/ 

40.90 
4«.a8 
40.80 



+ 3' 49."^ 



+ 3 48.8 



— 40.86 
Stern, B. Z. 126. 



+ 3 49.0 



i85a.o 3*39" 3.'a8 + ia*i5'33."o 

Reduet. + 3.97 + i3.9 

DiiTer... _ 40.86 + 3 49. ö 

eig.Bew« 0.00 0.0 

Refr.... 0.00 4* o.i 



Lutetia. 3 a8 a5.39 4- la 19 35. o 
Log. F. Par. 8.5ii„ 9-799 



TergletehiM m Sten 9 t«k 5. lecemfcer 
B. I. 126. 



Steri t T. 5. lee. 



a3 45 39.1 
47 39.4 



5a 54.1 

54 5.7 



47.^ 

3x.a 



10,0 
49.9 



Sterie 
a3 47 7.4 
48 18. a 



a3.5 
3.0 



53 33.a4i.i 
55 33.4,^5.8 



Lttetia 
o 4^ 10.4 

4a 41.0 



44 11.4 

45 41.5 



i6 46.0 
U >6.o 



' 5o ii.o 
5i 38. o 



5a 57.0 
54 ^4.6 



55 40.3 
67 7.4 



at .5 
a9.o 



33.8 

a9.5 



57.3 

4.4 



33.5 
a6.o 



9.0 

13. 7 



53.0 

55.8 



Sterie 

o 4> 38.0 
43 34.0 



44 39.0 
46 34.5 



47 i3.6 

48 58.5 



5037. 3 

53 13. 6 



53 i3.5 

54 58. 8 



55 56.8 
57 4«. 5 



47.« 
i5.o 



47.9 
x5.4 



23.7 

49.6 



36.3 

3.3 



33.5 
49. a 



5.3 
33.3 



Mitlei der Zeit o 49**i3.'7 

Gomct der Ubr -^ 4 6 . a 

Stemseit 04^ 5*5 

Mittiere Wien. Zeit. ... 7 3o 3 1 . 5 



St J — 
St — 
St 2 + 
St + 



mU Sten Ten 7. Vecenber, 
7. leeenber. Homstdn. 

Differenz' (St 2 — St). 
— i«3.'8o + 6' 3o."3 

3.45 3i.3 



— I 3.6a 



+ 6 3o.8 



PL + 

St 1 +. 



9. Vecember. Homstein. 
Differenz (PL -- St 1). 
— 35.'73l 

35.40J + 

35.30) 



1* o 



PL — 

St a — 



— 35.44 

Differenz (PL — St 2). 
— . 35.'a3j 

35.i8| ~ a' i6."4 
35. xo/ 



Stern 

X853.Q 

Reduet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



— 25.X7 
1 (= Stern 1 yom 5* Deeember). 



!|^8^ 



^o/x9 + ia*X7'39/'7 



+ a.96 
— 35.44 



+ i3.9 

+ 3 x.o 



0.00 
0.00 



0.0 
0.0 



Lutetia. 3 37 37. 7X + X3 19 54.6 



DigitizetI by 



GoogI( 



so 



Lutetia. 



• 








Stern 2 (= Stern 2 vom 5. December). 

i85a.o a*a 7*59/80 + la^aa' 5."5 
Reduci. + a.96 + «3.9 
Differ... — a5.i7 — a 16.4 
eig.Bew. 0,00 0.0 
Refr.... 0.00 0.0 


\ 




Lutetia, a a7 37.59 -f la ao 3.o 
ImMittel a a7 37.64, + la 19 58.8 
Log. F. Par. S.agS^ 9.777 


Litetia 

h m M 
o 3o ta.o 

3i.a9.o 


$ 
a6.5 

i4.5 


Stene 

h m $ 
3o 56.4 
3a 35.6 


« 
5.5 

a6.4 


183t. 10. lecember. Honutein. 

Differenz (PL — St. 1). 
W. + _ 55/47) 

s*'2+ 55.75) 

55.65| 

55.90/ + a 3o.3 

55.70J 






3i 43.3 
3^ 35.» 


5o.o 
a8.a 







34 t6.o 

35 3i.4 


39.3 
16.7 


34 59.4 
36 38.1 


8.6 
39.3 


• •••'^••••. 




35 46.0 
37 38.0 


53.8 
3o.5 


— 55.66 + a a9.4 

Differenz (P). — St 2).* 
— 1« 48/75) 

48. 7^ [ + 4'39."3 

44.87' 

48.8a 

PL- 48.7a + 4 39.4 




• • • • 


38 ao.8 

39 36.0 


34.6 
ai.6 


39 5.0 

40 43.0 


34.0 






39 5o.8 
41 43.5 


58.7 
35.5 




.... 


44*4>.3 

46 38. 


49.7 
3o.o 


45 45.0 
47 a6.o 


54.3 
17.3 






4« 47.6 

48 10. 


59.5 
58. a 


•^•^ - _ I 48.81 + 4 39.3 

Stern 1 (= Stern 1 vom 5. Deeember). 

x85a.o a*a8'*io.'i9 + ia'i7'39."7 
Reduct. -f" a.96 4" >3.9 
Differ... — 55.66 + a 39.4 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... . 0,00 . 0.0 




• • . « 


48 49.5 

{0 46.5 


58. 
38. 


49 53.4 
5i 34.6 


a.o 
a5.6 






5o 55.3 
5a 18.3 


6.8 
6.5 








. . . • 


5a 49. a 
54 45.8 


57. a 
38. 


53 5a. a 
55 34.0 


1.5 
a5.3 






54 55.0 
56 18.3 


6.5 
6.3 






Stern 2 (= Stern vom 4. December). 

i85a.o a*a9« 3.'a8 + ia«i5'3a."o 
Reduci. -f- a.96 + i3.9 
Differ... — i 48.81 + 4 39.3 
eig.Bew. 0,00 0.0 
Refr.... 0.00 + o.x 


1 

Mittel der Ze 


it ... 


h m 
, . . Q Xa I 


« 
9.6 
a.o 

7.6 
8.8 


Correet. der 1 


Jlir.. 


. — A I 


Stemzeit ... 




— i| 1 
*.. . 38 - 


Mittlere WienJ Zeit 


... 7 X9 3 




\ 


Lutetia, a 37 17.43 .+ »a ao a5.3 
ImMittel a a7 17.46^ 4* «^ ao a4.a 
Log. F. Par. 8.3ao^ 9.780 



Digitized by 
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Lutetia — Calliope« 



K r 


ei 8 


185t. 

P1.+ 
St 1 + 

PI, — 

St. 2- 

Stem 

i85a.o 
Rednet.' 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 






MISS. 1 inn. 


aase. | inn. 


1 


Litetta 

55 o.a 
56 i^.o 


i5.5 
0.4 


Stene 

* m f 
57 3.0 

59 0.6 


$ 
10. 

54.0 


18. lecenber. Homstein. 

Differenz (B. — St 1). 
a5,ia ' ' ' 


59 39.0 
I 43.0 


45. a 
a8.o 


^ I 3a. 4 
3 3o.a 


40.1 
a3.o 


— a a4.6a 


• 5 .1.1 
6 49.0 


10. 
39.4 


6 49.0 
8 3.6 


a.5 
49.6 


Differenz (PI. — St 2). 
1" 3l.*3ol , a/ la'fti 

3..43I + ^ 48. 3 
—t 31.37 

1 (= Stern vom 4. Deeember). 

a*a9~ 3/a8 + ia*i5'3a/'o 

+ a.94 +«3.8 

— a a4.6a + 5 54.7 

0,00 0.0 


8 5o.a 
10 .36.0 


59.3 
a7.o 


10 39.5 

11 49.5 


55. a 
34.0 


Hitiel der Zeit. . . . 
Sternseit' 


* m 
.... I a fi 

... — 4 ' 
. ... 58 3 


;o.'5 

8.0 
a.5 
8.6 


Mittlere Wien. Zeit 

Sturm aus Osten 
rdires bemerkbar. 


...- 7 3a 


0.00 + o.a 


; Zittern des Fem- 


Stern 2 (= Stern 1 vom 5. Deeember). 

i85a.o a*a8'»io.'i9 + ia*i7'39."7 
Reduot. 4. a.94 -f i3.8 
Differ... — i 31.37 + 3 48.3 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 + *^»* 


Lutetia, a a6 41.76 + »» ai 41.9 
ImMittel a a6 41.68 + m lät ^1,3 
Log. F. Par. 8.a33^ 9-776 




C Allio] 


pe. 


Skne 

a3 55 1.8 
56 43.0 


ia.8 
3a. 4 


CallUpf 




1852. 

St. 1 - 
St 2 — 
PL — 

St 1 + 
St 2 + 
PL + 


8. ^etemhtf. Homstein. 




. • • • 


+ 6^ 54.'9=" 
53.95 
5i.88 
51.90 


1. — w». Ajm 


56 5a. a 
58 5i.o 


1.4 
4a. 


I 5z .5 
3 43.4 


1.6 
33. a 


+ I «3/7 
+ I »4.« 


4 35.5 
6 18. 1 


46. 
7.2 




«... 




• • ■ • 


+ 6 53.16 + 1 18.9 


6 a6.o 
8 a5.6 


35.0 
17.0 


11 a4.o 
i3 17. 


34.4 

7.a 


Differenz (I 

+ 4"* 55/77 
54.75 
53.45 

53. a3 


'L — Sfc a). 


37 ao.o 
39 6.8 


3o.3 
56. 






' — 1 3/'4 







— IIa. 8 


39 3o.i 

40 53.5 


45. a 
38. 


44 18.7 

45 5i.o 


3i.5 
39.4 


+ 4 54.30 — 58.1 


46 41.4 

48 H.^ 


5a. a 

i4.« 






. 


p,. 


• • • • 




48 5a. 5 
5o 10.7 


8.5 
54.8 


53 39.8 
&5 9.8 


53.0 
56.8 







Digitized by 



GoogI( 



»^ 






Oal 


[ 1 i p e. 


Mittel der Zeit 


h m 
. .. . a8 I 


^9*5 
>4.o 
15.5 
)o.3 


Stern 1. 

I4a*9326 4^5o«3i/a9 + a5»4'^'38/'o 
B.Z.396 3i.a4 a9.7 

Bessel doppeltes Gewicht 

i85a 4*5o*3i/a6 + a5*4a'3a/'5 
Reduct. 4. 3.61 + 5.4 
DiflTer... + 6 53. 16 +1 18.9 

Refr.... 0.00 + ®.® 


Correct. der Uhr . . 
Stemzeit 


.... _ 3 i 

.... n oyC i 


Mitüere Wien. Zeit 


.... 7 33 J 




CaUiope. 4 57 a8.o3 + a5 43 56.8 

Stern 2, zwei Merid. Kr. Beob. 

i85a,o 4*5a«a9/77 + a5*44'44.''3 
Reduüt. + 3.61 4. 5.4 
Differ,.. 4. 4 54. 3o • — 68. i 

«g-B«w. 

Refr«... 0.00 0.0 


CWHope. 4 57 27.68 + a5 43 5i.6 
ImMittel 4 57 a7.86 + a5 43 54. a 
Log. F. Pfcr. 8.661^ 9.75a 


Sten 1 

h m B 

o 39 5.5 

4i 10.6 


• 

i4.a 

X.6 


CaiU^pc 

h m $ 

4o 6.0 

4a 3.0 


s 
16.8 
53. a 


1852. 5. leeember. Homstein. 

^ ^"" Differenz (PI. — St 1). 


4a 36.8 

44 4«. 3 


45.5 
3a. 1 


43 38.0 
45 33.5 


47.0 
a3.4 


+ 56.66 

pj Differenz (PL — St 2). 

st 2+ - »"»8/58» _„,,^.„8 
a8.9a 


CallUpc 

47 9.a 
49 «.0 


■ 
19. 2Ä 
5o.5 


Sten 2 

48 38.0 
5o a9.o 


»9.1 


5o 55.0 
5a 47.x 


6.0 
36.5 


5a a4.8 
54 i5.5 


34.3 
5.7 


— I a8.75 

Stern 1, B. Z. 396. 
i85a.o 4*54*19/38 + a5*33'i3."i 
Reduct. + 3.64 + 5.» 
Differ... + 56.66 + 18 3a. 4 
eig.oew« ' . . • . • • • 
Refr.... — o.o5 +0.7 


Mittel der Zeit .. . 
Correct der Uhr.. 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit, 


••• 46 a 4. I 
fr— 3 59.4 
... 4a a4.7 
-. 7 43 34.8 


CaUiope. 4 55 19.63 + a5 5i 5i.3 
Stern 2. 

P.IV.287 4*56*44/i6 + a6»i3'i9.''5 
TayLieOS 44.08 18.1 

i85a.o 4*56«44-'ia + a6*4 3'i8."8 
Reduet. + 3,64 + 5.i 
Differ... — i a8.75 — ai ao.8 
eig.Bew. . . . . , ... 
Refr*... 4. 0.06 — 0.7 


• 






• 


CaUiope. 4 5$ 19.07 + a$ 5a a.4 
ImMittel 4 55 19.35 + a5 5i 56.4 
Log. F. Par. 8.644^ 9-733 



Digitized by 



GoogI( 



Galliope. 



« 



Kreis 



inn. 



Sterie 

h m 8 

3 43.0 
5 46. o 



9 
II 



a.o 
7.3 



i5 18.0 
16 39.3 



17 59.1 
19 aa.o 



f 
5i.3 

37.1 



10,0 
59.0 



33.5 
a3.a 



i5.o 
5.6 



Calli«pe 



h m 9 

o 6 19.0 

"8 a6.o 



ZI 4^*^ 
i3 46.8 



i5 5i.7 
17 i3.3 



18 33.4 

19 55.0 



f 
37. a 

17. 1 



48.4 
37.9 



7.^ 
56.5 



49.0 
39.0 



h m $ 
der Zeit o 1 3 57.9 

Ck)rreet. der Uhr ^>^ 4 3.8 

Sternzeit o o 54 . i 

Mitäere Wien. .Zeit 7 3 17.7 



185». 

St. 1 ^ 
PI. + 



7. ftecenber. Homstein. 
Differenz (PI. — St 1). 



+ a 38.33 

Differenz (Fl. — St 2)- 
4- 33/70 1 , „g. 

St 2 + 33.68} - "7 '»• ^ 

^* "" + 33^9 

Stern 1 (= Stern 1 Tom 3. December). 

i85a.o 4*5o*3i.'a6 + a5*4a'3a."5 

Reduct. + 3.67 + 5.6 

Differ,.. -|- a 38.33 + 16 46.6 

eig^.Bew. + o.oi — 0.9 

Refr... — 0.06 + 0.6 

Calliope. 4 53 i3.ai + a5 59 a4.4 

Stern 2. 

Lal.9385 4*5a«*33.«89 + a6*a6'48/'a 
B.Z.396 34.69 4a. 6 

Ramk.1346 34.08 49.3 

Rümker allein genonünen. 

i85a.o 4*5a*34/o8 + a6*a6'49."3 

Reduct. 4- 3.67 + 5.6 

Differ... -j" 33.69 — »7 «9.8 

eig.Bew* — o.ot -f- o.a 

Reflr.... ^0.09 — i.o 



CaUiope. 4 53 11. 5a + a5 59 34.3 
ImMittel 4 53 ia.37 + ^5 59 39.4 
Log. F. Pät* 8.671^ 9.759 



Sien 1 

i 34.3 
3 i5.8 



4 »7.0 

5 59.4 



6 5i.o 
8 34.0 



43.5 
6.0 



a7.a 
49.4 



1.0 
a3.8 



Cftllioe 

a i3 a3.a 

i5 3a. o 



17 3o,a 
19 38.4 



31 46.8 
a3 55. a 



3a. o 
a3.5 



38. o 
3o.a 



CallUpe 
a 5.0 
3 34.0 



4 48.4 
6 17.3 



7 aa .0 

8 5o.8 



18.0 
ao.3 



St 1 - 
PI. + 



1.5 
3.5 



9. •eeenber« Homstein. 

Differenz (PI, — St 1). 
+ a4.'4a) 

a4.43| + a4' 40."^ 

»3.97) 



35.5 
37.4 



Sten 2 

1 i5 16. a 

16 58.4 



55.0 
47.0 



19 a3.o 
ai 5.5 



a3 39.5 
a5 aa.i 



37.0 
49.0 



34,0 
55.5 



5o.6 
la.o 



PL — 

St 2 + 



+ »4.^7 

Differenz (PL — St «). 

— i*39.'98| 

4o.3o| -^ 19' 34."- 
40. oS) 



40. it 
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GoogI( 



94 






Calliope 






Mittel der Zeit 


k m 

.... 1 ♦> 


8 

3.5 
8.a. 
55.3 

7.7 


Stern 1 (r= Stern 1 ydm 7. Deoember). 

i85a.o 4*5o«3x/a6 + a5«4a'3a."5 
Reduci. +3.70 + 5.7 
Differ... ^ 24. a7 -j- a4 40. a 
eig.Bew. -j. o.oi — o.a 
Refr.... — 0.0a + 0.5 


Correet. der 


Uhr., 
n,^ Zeil 


. . . «.. i 


Sternzeit . . 
Mittlere \rie 


.... _ || 

.... a 7 
i .., 8 53 




■ 
• 


CSalliope. 4 5o 59. aa + a6 7 18.7 

Stern 2 (= Stern 2 Tom 7. Deeember. 
i85a.o 4*5a'*34.'o8 + a6*a6'49/'3 
Reduet. + 3.70 + 5.7 
Differ... — I 40.11 _ ,9 34. a 
eig.Bew. + o.oi + i.o 
Refr.... ...• 0.0a _ 0.4 


Ciüliope. 
Im Mittel 
Log. F. ] 


4 5o 57.68 + a6 7 ai.4 

4 5o 58.45 + ^6 j ao.z 

Par. 8.509^ 9.65i 


Sie» 

h m 8 
a3 5z z5.o 

5a 44.4 


a8'.5 
3o.a 


CallUpc 

h m 8 
a3 5i 45.0 

53 5i.a 


54% 
4a. 5 


St. + 
PL + 

St — 
PL — 

LaL9003 
B.Z.396 

i85a.o 
Reduet.. 
Differ. . . 
eig.Bew. 
Refr.... 


19. BeeeBi 

Differenz 
+ 48.'65 
48.48 
48. oa 
48. ao 
47.83 
47.80 


tber« Homstein. 
(PL - Si). 

-4' ^6.-7 

— 4 36.0 


•5 43.4 

57 II. 5 


57. a 
58.8 


56 i3.4 
58 19.0 


aa.o 
«0.4 


59 3o.8 
57.0 


44.5 

4a. 7 


59 59.0 
a 4.4 


8.5 
55. a 


3 48.8 
6 i.a 


56.4 
5a. 4 


4 5i.o 
6 34. a 


4.0 
aa.4 


+ 48.16 —4 36.4 
Stern. 

4*39*5 5.'85 + a6*44'54."9 
56. a9 48.8 

4*39*56.'o7 + a6*44'5i."8 

+ 3.78 + 6.7 

+ 48.16 —4 36.4 

0.00 — o.a 

+ o.oa — o.a 


1. 35.5 
9 4«.o 


43.4 
4o.o 


3 38.0 
10 az . 5 


49. a 
9.5 


11 a8.6 
i3 41.5 


36.5 
33.5 


xa 3o.5 
«4 «4.8 


4a. 
4.0 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der ülir . . 
Stemzeit 


h m 
... 3 1 

4 3 

.... a3 58 3 


8 

6.9 
9.7 

7.a 
'.7 


MitÜere Wien. Zeit 


.... 6 4 5 


Calliope. 4 40 48. o3 + a6 40 ai.7 
Log. F. Par. 8.673. 9.753 


CallUpe 

6 41.0 
8 53.5 


49.5 
44.8 


^ Sie» 

7 5o.a 
9 56. 


58.6 
47.3 


PI. — 

St. — 

P1.+ 

st-H- 


Sl. BeeeBi 

Differenz 
— i* 5.'8a 
6.o5 
5.90 
6.ao 
' 6.a3 
6.5a 


tber. Homstein. 
(PI. — St). 

+ i'i6."8 
+ l 17.4 


zo 38.4 
la 5i.4 


47.5 
43.0 


II 48.3 
i3 54.0 


57.0 

45. a 


14 a5.o 
16 37.0 


33.5 
a8.S 


i5 34.0 
«7 39.5 


4a. 5 
3i.6 


18 41.6 
ao 41.8 


So. 5 
33.0 


«9 44.0 
ai 5i.5 


5a. a 
43.0 


— I 6.1a + I 17.« 


aa 35.0 

H 34.0 


44.7 
aS.o 


a3 37.6 
a5 44.0 


46. 
36. 


a6 3z. 
a8 3o.8 


40.3 
ai:5 


^7 34. a 

39 4o.6 


4a. 5 
3a. 4 












Digitized 


Dy Google 



Calliope. 



» 



h m 9 
llGtiel der Zeii o 17 38.4 

Correct. der Ulir — 4 47 • ^ 

Stemzeit. o la 5i.z 

Mittlers Wien. Zeit. ... 6 1 1 1 1 . 5 



Stern (=: Stern vom 19. Deeember). 

i85a.o 4*39«56.'o7 + a6*44'5i."3 

Reduet. 4- 3. 80 -f- S.g 

Differ... — i 6.i3 +117.1 

eig.Bew« 0.00 0.0 

Refr. ... o . 00 o o 



Calli<^. 4 38 53.75 + 26 46 i5.8 
Log. F. P«r. 8.659. 9.737 



CallUpe 

h m 9 
3 la i3.4 

x4 3«.o 



ai.5 
Qa.6 



17 i3.oai 



19 3o.a.a8.5 



Stera 

h m 9 
3 14 5i.3 

16 4a. o 



19 5i .0 
ai 4'*3 



$ 
i.a 

3i.5 



185». 

PI. — 
St. + 



1.4 

3i.3 



S9. Beeenbcr. Homstein« 
Differenz (PI. — St}. 
— a** a4.*38) 
34.55) 



— 16' 59.''9 



— a »4.47 



Mittel der Zeit 3 

Correet der Ulir — 

Stemzeit 3 

MitUere Wien. Zeit. ... 8 

Wolken. 



i m « 
i5 5i.9 

5 14.7 
zo 37. a 

37 i.i 



' Stern. 

Lal.8840 4*34*a3.»aa + a7«a5' 8."5 

B.Z.397 a3.i6 a4 48.3 

In Deolination Lalände ausgesolilossen« 

t85a.o 4*34"a3.'i9 + a7*a4'48."3 

Rednet.. + 3.8a + 8.a 

Differ... — a a4.47 ^- «ö 59.9 

eig.Bew. 0.00 +0.6 

Refr.... 0.00 — 0.3 



Calliope. 4 3a a.54 + »7 7 56.9 
Log. F. Fat. 8.a4i^ 9.578 



Callkpe 



a 45 3o.o 

47 «4.0 



55 3o.o 
57 a4.i 



« 214.4 
3 z6.o 



40.7 

II. o 



4a. 5 
t3.o 



35.0 
4.6 



Sien 

a 48 iS.S 

5o 44*® 



58 5o.a 
3 o iS,o 



4 4^.6 
6 37.4 



58. o 
35.0 



1853. 

PI. + 
St + 



59.5 

36. o 



5a. 3 
27.6 



11. Jluer. 

Differenz (FL - 

ao.a7| 
'9.981 
— 3 ao.07 

Stern, B. Z. 397. 



Honutdn. 
St). , 



Mittel der Zeit 3 55*^ 4.^6 

Correet der Uhr «» 6 11.7 

Stemzeit a 48 5a. 9 

Mittlere Wi«i. Zeit 7 34 i3,5 

Nebel und Wolken. 



1853.0 
Rednet. 
Differ . . 
eig.Bew^. 
Refr.... 



4*a8' 



1/7« 



+ 37*37' i3."a 

+ o.o5 ' , + X.5 

3 ao.07 + 37. a 

0.00 0.0 

0.00 0.0 



Calliope. 4 a4 l^i .69 + »7 37 4«.9 
Log. F. Par. 8.3io^ ' 9.577 



Sten 
3 38 aa.o 
39 3 1.4 



4« 39.4 

43 5o.o 



47 44.8 

48 56.0 



4i.o 
IX. 5 



59.3 
3i.o 



4.5 

36;0 



Calltope 

3 39 37. a 

4i 38.8 



43 55.0 
45 57.5 



49. 
5i 



o.a 
3.0 



47 
39.0 



PL 

St 



5.a 
48.0 



10.5 
53.3 



18. Jbner. 

Differenz rPL 
+ I« 4i.'58l 
41. 5o} 
4'.43| 
-}- 1 4*>5o 



Homstein. 
-St.). 

+ 4' 58/7 



Digitized by 
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Calliope« 



h m 9 
Mittel der Zeit 3 45 la*. i 

Correct. der Uhr — 6 3a. 6 

Stemzeit 3 38 39.5 

Mittlere Wien. Zeit 7 4^ 20.6 

Am Schlüsse der Beaba6htang Wolken. 



Stern. 

Lal.8418 4*ai«ii.*o8 
B.Z.397 10.89 

t85a.o 4**»"**<>-*9® 
Reduot.. — 0.0 3 

Differ... -f i 4i.5o 
eig.Bew« 0.00 

R^fr...« ^ 0,00 



+ 
+ 



a 7« 48'. 10"» 
5.8 

»7« 4«' 8."o 

•f «.« 
+ 4 5«, 7 

0.0 

0.0 



Calliope. 4 aa 5a.45 + ay 53 8.5 
Log. F. Par. 7.981. 9.547 



Sten 

h m 9 
4 16 57. a 

18 43.4 



ai aa.8 
a3 8.4 



a6 56. o 
a9 14.3 



3i i4»o 
33 3a. ö 



f 
7.6 
33.3 



33.0 
57.6 



4.4 
7.0 



ai.4 
a4.6 



CallUpe 



h m 9 
4 18 ai.o 
ao 39.0 



aa 4^*^ 
a5 3.8 



a8 49. a 
3o io,S 



33 7.5 

34 57.6 



4 
a9.o 

3o.8 



54.0 
55.5 



1.3 
a9.5 



18.5 
46. a 



Mittel det Zeit 4 a6 48.1 

Correot. der Ulir — 763.3 

Stemzeit v 4 <^ ^4*9 

Mittlere Wien. Zeit. .. . 6 59 59.4 



1853. 

St — 

PL — 



St + 
PL + 

P.IV.lll 

TayLiöSS 

eig.Bew, 

i853.o 
Reduot. 
Biffer. . . 
eig.Bew* 
Refr.... 



+ 



9. Febmiir. 

Differenz (PI. 

I* 39.'58 

39.37 
39.80 

39.45 



HoilisteiDv 
- St). 

+ 5' 6/'i 

+ 4 54.8 



4- I 39.55 + 5 0.4 



Stern. 

4*a5*^a6.»io 

a6.5a 

-f- o.oia 

4*a5*a6.*74 

— o.3o 

+ I 39.55 



0.00 
0.00 



a8*39' o."5 

38 56.5 

— o,ii5 

a8*38'54.''4 

+ a.5 

+ 5 0.4 

0.0 

+ o.i 



Calliope. 4 37 5.99 -{- a8 43 5^.4 
Log. F. Par. 7.a53. 9.5a4 



CallUpe 

5 45 54.0 
48 i.o 



53 3i.o 
55 4o.3 



3 39.5 
5 55.0 



la 17.5 
14 3i.5 



a.a 
5a. o 



4o.o 
3o.o 



48,.^ 
46.5 



a6.o 
a3.5 



Sterie 

5 So 44.0 

5a 44.*' 



58 ai.i 
6 o ai .5 



8 a3.o 

10 4' * ^ 



17 0.0 
19 18.4 



53.0 
35.0 



3i.a 
ia.3 



3i.a 
3a. 6 



«.4 



PL — 
St 1 + 



PL + 
St t — 



SO. febniAr. 
Differenz (PL - 

— 4* 46/77} 

46.a3| 

— 4 46. 5o 
Diffsrenz (PL 

— 4*44.*65 

44.58 

— 4 44.6' 



Homstetn. 

— St !}• 

— 18' 83.4 

— St 2). 

+ 13' 49."o 



Mittel der Zeit 5 59 56. t 

Correct der Ulir ^^ 8 34.3 

Stemzeit 5 5i ai.8 

Mittlere ITien. Zeit. . i . 7 48 56. i 



Stern 1. 



B.Z.397 4*39 
2M.Kr.B. 



5.'68 
5.46 

1853.0 4*39* 5.»57 

Reduct . — o ) 4 > 

Differ... — 4 46. 5o 

eig.Bew. .... 

Refr. ... — ^ I» . o I 



+ a9*3o'ai."9 
a3.a 

+ a9«3o'aa."6 

+ a.8 

^ t8 S3.4 

— 0.5 



Calliope. 4 34 k8.65 + 39 11 St. 5 
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Oalliope* 





1 




B.Z.a97a. 

tSSS.o 
BMhwt.. 
Mftr... 

R«Ir.... 


Stent. 
4*39* 3/66 + 
8»8 3.54 

4*39* 3/60 + 

- 0.41 
— 4 44.61 

• • • • 

0.00 


a8*58'i4.''4 
ia.3 

a8*58'i3/4 

+ ^,8 

+ «3 49.0 

• • • • 

+ 0.3 






C»Uin« 4 34 18.58 + 
ImMttd 4 34 ,g.6a ^ 

Log. P. Par. 8,9,5 


a9 la 5.5 

a9 II 58.5 

9.536 


Sien 

h m s 
6 8 4o.o 

10 38. o 


49.» 
aS.6 


«tlifape 

h m 9 
6 « 5a.o 

I« 9.0 


$ 

t .3 
59.3 


st + 

PI.+ 

St ^ 
PL — 

Sten 

I85J.O 
Redaet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. 


26. lebntr. 

Diflbrens (PI. 
+ a..*4a 


Honistoia. 
-Sfc). 

— ii'4S.''8 

— .a 5i.a 


11 Si.a 
i3 5o.o 


1.« 
41.0 


la 5.0 
t4 30. 1 


14.0 
11.0 


^ • • 7"* 
aa.07 
aa.o3 
31. 77 
aa.o5 
aa.ai 
•a.37 




i5 36. o 
17 34.0 


45.5 
»5.3 


• i5 49.8 
18 5.0 


58.1 
56.3 


19 37.1 
31 35.5 


47.0 
a6.o 


19 5i.o 
aa 5.5 


1.0 
56. a 


33 36.8 
35 55.0 


45.« 
45.8 


a4 6.0 
a6 8.6 


16.1 
59.0 


-4- ai.96 -* a 48.5 

1 C«s fitem 1 vom JQ. SebrMr^. 

4*39* 5/57 + a9*3o'aa/'6 

— 0.5a -J- a.8 

+ 31.96 — a 48.5 

0.00 + o.a 

0.00 — 0,1 


37 39.0 
• 39 48.6 


37.3 
38.5 


37 58.5 
3o 1.6 


8.5 
5i.o 


3o 34.0 
33 5i.5 


41.5 
43.1 


3i 3.0 
33 6.5 


«3.4 
56. 


33 53.3 
36 10.6 


0.8 
a.7 


34 aa.6 
36 a6.o 


3a. i< 
16. a 


Mittel der ZeU . . . 
Correct. der übr . . 
StecBieH 






* m 
... 6 aa ! 
.... — 9 
.... 6 i3 > 


t 
»0.6 
3.6 
t«,o 
I3.a 


CaUit^e 
Log- F- 


4 39 »7.01 + 
P»r.. 8.3io 


ag 87 37.0 
9.543 


IGMera Wien« Zeit 


.... 7 47 i 


8im 1 

5 59 6.0 
8 1 a.3 


i5.6 
5a. 4 


CaUltpe 

6 3 a8.o 39.3 
5 16.0 5.a 


P1.+ 

8t 1 —. 

PL — 


a lin. 

DifibrmiB (PI. ^ 

+ 4* t7.'98 
18.53 
18.8a 


Honiateiii. 
-Sil), 

+ ai' 54/5 

t 

-St 2). 

— »5' iS.'S 


6 II. 5 
8 8.6 


9., 4 
58.1 


10 34.5 46. a 
13 aa.o II. 


i3 II. 
iZ 8.6 


ao.o 
59.0 


17. 35.1 46.6 
> 19 aa.i 10. 1 


+ 4 «8.44 

Kfferoiis (PI. - 

— a« 8/93» 
8.6aJ 
8. aal 


0«Utofc 

8 aa a.i 
33 45.0 


1 

i5.5 
33.5 


Sten 2 
6 34 17.1 3o.5 
a5 48.3 35.0 


36 48.0 
38 3o.5 


i.o 
1^.5 


39 a.5 i5.8 
3o 33. a ao.o 


34 ao.o 
33 3.6 


33.1 
5i.o 


33 35.048.8 
35 5.55i.a 


— a 8.59 



Abb. d. Wien. Sternw. 3. Volge. 61. 
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i 


d a 1 1 1 p e. 


Mittel der Zeit. ... . 
Correct. der Ulir... 

Stemzeit 

Mitaere Wien. Zeit. 


Am« 
... 6 19 3o.6 
... — g aa.5 
... 6 10 8. 1 

... 7 ^4 ^4.4 


Stflni 1. LiO. 9001. 

1853.0 4*39*58.'68 + a9»i8'35.''3 
Radnct. — 0.59 + a.9 
Differ... + 4 18.44 + »« 54.5 
eig.Bew* • . . . .... 

Refr.... +0.01 +0.4 


CaUiope 4 44 16.54 + 29 40 33.1 

Stern 2. 
LaL9190 4*46«a7/o5 + 3o» 5'49."4 
B.Z.398 a7.a8 47-6 
I853.0 4*46*27/17 + 3o* 5'48."5 
Reduct. — 0.59 + 2.9 
Differ... _ a 8.59 — a5 i5.3 
eig.Bew. .... 
Refr — O.Ol — 0.5 


Callibpe 4 44 17.98 + 29 40 35.6- 
ImMittel 4 44 17.36 + 29 4« ^4.4 
Log. F. Par. 8.370 9.53a 


Stene 

Am« 
6 a8 3a. 

3o 49. a 


39.6 


CallUpe 

Am« 
6 35 54.0 

38 4.0 


3% 
55.0 


18S8. & liri* Homstnn. 

Differenz (PI. — St. 1). 
St. 1 - JL j^ ,8.'58 
PI- + 18.70 + i5' io.''3 
19. «o 


38 55.8 
4i i4.i 


3.6 
5.6 


46 18.0 
48 a8.8 


a8.i 
19-0 


+ 7 »8.79 

Differenz (PI. — St 2). 

°^- * + a.3o — aö' a."o 
^^' " t'.So 


. 49 '5.8 
5i 34.0 


a4.o 
a5.8 


56 39.5 
58 48.6 


48.8 
39.« 


7 I a.6 
3 i5.i 


II .0 
6.3 


7 I i5.o 
a 57.5 


a6.6 

44.4 


3 5o.7 
6 3.4 


59.0 
54.8 


4 2.5 

5 47.6 


i5.a 
33.4 


— a.33 

Stern 1 (= Stern 1 vom 20. Febmar). 
1853. 4*39** 5.'57 + a9'3o'aa.''6 
Reduct.. — 0.61 + 2.9 
Differ... -1- TL 18.79 + »5 10. 3 
eig.Bew. 0.00 + ^«9 
Refr.... + 0.01 + 0'^ 


6 35. a 
8 47.8 


44.^ 

39.2 


6 47.6 
8 3i.6 


1 .0 
19.0 


Mittel der Zeit . . . 


Am« 
.... 6 56 7.8 


(üorreot. der 


ühr.. 


Q , 


J1.4 
J6.4 

54.9 


CaUiope 4 46 a3.76 + 29 45 37.0 

Stern 2 (= Stern 2 vom 3. März). 
1853. 4*46*27/17 + 3o« 5'48/'5 
Reduct. — 0.61 +2.9 
Differ... — a.33 — ao 2.0 
eig.Bew. 0.00 — o.4 
Refr — 0.01 — 0.4 


Sternzeit . . . 


. . . . «^ , 
. ... 6 46 , 


MitÜere Wien. Zei< 


7 5a 




CalUope 4 46 a4.aa + 39 45 48.6 
ImMittel 4 46 a3.99 + »9 45 42.8 
Log. F. Par. 8.408 9-557 
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Calliope 


— Thalia. ^ 99 


Kreis 1 


18S3. 10. Urs. HomsteiD. 

S*- 1 — Differenz (PI. — St. 1) 
PI- + ^ ,m 3^ «^5 

3o.8o + 31' 3a."5 
31.37 


im. 


ins. 


«US. 1 inn. 1 


Stent 1 

h m 9 
7 aa ^^.o 

34 4a. o 


s 
5i.o 

33.0 


Callitpe 

Amt 

7 35 18.0 

37 6.0 


9 
3i.o 

54.0 


37 ^7.5 
39 38.5 


47.0 
39.0 


3o i5.3 

33 3.5 


37.3 
5o.3 


33 45.0 

34 46. i 


54.5 

37.0 


35 34.0 
37 10.3 


35.3 

58.3 


+ a 30.77 

Differenz (PI. ^ St 2). 

— 3« 53/35 

^ ^ 53.63 — i8' 3o."7 
St.«+ 53.63 

— 3 53.87 

Stern 1 , Ul. 9276. 

1853.0 4*49*a6.'64 + 39M6'48."5 
Reduet. — 0.68 -^ ^,g 
Differ... -[-3 30.77 -|-3i33.5 
«gBew. 
Refr.... 


CaUtope 

7 38 40.0 
40 45.5 


49.5 
35. a 


Stera 2 

7 4« 33.5 
43 38.6 


4a. 3 
a9.3 


44 16.0 
46 33.0 


35.5 

13.6 


47 9.^ 
49 14.6 


18.3 
5.5 


49 58. 
53 4.5 


7.8 
54.0 


53 5i.o 

54 56. 


0.6 
47. » 


Mittel der Ze 
Correet der 1 


h m 

it 7 38 I 

Jhr — Q A 


8 

6.8 
5.1 

« m 


Stemzat . . . 


m nA ^ 


MitÜere Wien. Zeit ... 8 i5 3.8 


GalUope 4 5i 66.73 + 39 58 a3.9 
Stern 2. B. Z. 398. 

1853. 4*54*5i.'65 + 3o«i6'5a/'o 
Redaet. — 0.68 + a.9 

Differ... 3 53.87 — 18 3o.7 

«g-Bew. 
Refr.... 


Calliope 4 5t 58. 10 + 39 58 34. a 
ImMittel 4 5i 57.4a + »9 58 a4.i 
Log. F. PÄr. 8.5ii 9-588 


Thalia. 


Sien 1 

2 43 10.4 

44 38.5 


l 

31.5 

37.0 


ThalU 

3 43 i3.5 
44 36.5 


»7.3 
aS.o 


186C. S9. leeenber. Homstein. 

St. 1 + Differenz (PI. — St. 1). 

"• + + o/7> 

0.70 + 34."6 
0.63 


45 18.0 

46 46.3 


39.0 

34. a 


45 31.3 

46 44.3 


34.7 
3o.o 


47 »3.4 

48 5i.a 


34. a 
39.3 


47 a6.o 

48 ig.o 


40.5 
35.3 


+ 0.68 

Diffferenz (PI. — St 1). 

"• + «.3a + 47.''4 
o.o5 


3 a8 ö.c 
39 4a. c 


16.5 
3i.6 


3 38 10. 
a9 39.5 


31.8 

36.5 


3o 14. S 
3i 5o.c 


34.3 
»39.9 


3o 18.0 
3i 47.0 


39.8 

34.5 


+ o.a3 


33 $o.c 
35 36. c 


i O.G 

i i5.c 


» 33 54.0 
» 35 33. S 


5.€ 

9.3 
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Kreis 



&1U». 



Stent 2 

Amt 
3 37 5a. 3 

39 18.0 



43 18.0 

44 43.5 



8 
6.0 



30.3 

3i.3 



T h a 1 i iw 



fnn. 



ThalU 

k m t 
3 41 9.8 
in 47.0 



46 35.0 

48 i3.o 



9 
ao.o 

36 



45.4 
a.a 



Zu den 3 ersten Vergl. mit Stern 1. 

Mittel der Zeit a 46 1 1 . 8 

Correet der Uhr — 5 14.7 

Stemzeit ^. . . a 4^ 47 • < 

Mitüere Wien. Zeit 8 7 i5.9 

Zu den 3 folgenden Vergleiohungen. 

Mittel der Zeit 3 3t*3/. 5 

Correet. der Uhr — 5 1 4 . 7 

Stemzeit 3 a6 16.8 

Mittlere Wien. Zeit 8 5a 38.x 

Zu Stern 2. 

Mittel der Zeit 3 44^4i .'a 

Con-ect. der Uhr _- 5 1 4 . 7 

Stemzeit 3 39 a6.5 

Mittlei« Wien. Zeit . . . 9 5 45.5 



St 2 + 
PI. — 



Differenz (PL 
+ 3*a3j 



»a3.'i8| 
a3.t5) 



St 2). 
- a4'3i/'2 



+ 3 a3.i6 
Sien 1. 
1*1.0967 3* 5«4a.«69 + i7'45'37/'7 
B. Z. 606 43.89 a5.3 

In Deelination Lal. aosgeeehlossen* 
i85a.o 3* &"4a.'79 + i7*45'a5."3 
Reduot. 4-3.14 + x3.o 

Differ... + 0,68 + 34.6 

eig.Bew. 0.00 0.0 

0.00 0.0 



Thalia.. 3 5 46,61 


+ 


17 46 ^a.9 


Log. F. Piir. 7 . 705^ 




9.705 


Stern 1. 






i85a.o 3* 5*4a.*79 


+ 


I7*45'a5."3 


Redttct. + 3.14 




+ i3.o 


Differ... + o.a3 




+ 47.4 


eig.Bew. . 00 




0.0 


Refr. ... 0.00 




0.0 



Thalia.. 3 5 46.16 + 17 46 a5.7 
Log. F. Par. 7.616 9.705 

Stern 2« 
Lal.fii855 3* 3*19/99 + iS^io'Sa.^o 
B.Z.506 19.98 4a. a 

Rüm.798 ao.ii 43.0 

In Deelination Lal. auBgeeehlossen. 
i85a.o 3* a*ao.'o3 + iS^io^i-^ö 
Reduct. -f. 3.14 -f- t3.o 

Diflfer... + 3 a3.i6 — a4 3i.7 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr.... 0,00 — 0.6 



ThaUa.. 3 5 46.33 + 17 46 aa.3 
Log. F. Par. 7.833 9. '706 



ThtlU 

58 a4.o 

59 48. o 



I 3.0 
a aS.o 



3 45.0 
5 6^.0 



6 57.5 
9 4.'3 



9 46.5 
XI 54.0 



xa 49.5 
14 57.6 



38.6 
33.4 



16.5 

II. o 



0.0 
5i.5 



4.7 
56.5 



54.4 
46. o 



57.5 
49.5 



Slene 
I 58 49.5 
a o 37. 5 



I 37.3 
3 5.0 



4 8.6 

5 47.0 



7 3». 4 
9 31. a 



10 10. 4 
xa ix.a 



x3 14.0 
x5 14.6 



59.5 
18.0 



1868. 

PI. + 
St 1 — 



36.6 
55. a 



3. Jtuer. Honiflteb. 

Differenz (PL -- St 1). 
— 3a/6a| 
x5 

33 



18.5 
37.3 



a8.6 
.4.3 



PL — 

St 2 + 



18.3 

3.3 



— 3a. 33 
Differenz (Fl. 

— ao.'6ol 

53> 
88|^ 

— 30.67 



+ 34'47.''8 
- st 2). 

~ 1 4' 30/7 



aa.o 
7.0 
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Mittel iSer Zdt a 6 ao.o 

Gorreet der Ühr — 5 3 1 . a 

Siernzeit a o 48 . 8 

Ifitttere Wkiu Zeit 7 7 44.6 



Stern 1 (= Stern 1 vom 29. December). 
1853.0 3* 6*46/17 + i7«45'39/'a 



Reduct. 
Differ.. . 
eig.Bew. 
Refr.... 


— o.a6 

— 3a. 33 

0.00 

— O.Ol 




— 1.0 

+ »4 47.8 

0.0 
+ 0.6 


Thalia.. 

LaL5953 

U.6956 

B.Z.606 

RQm.eiO 


3 5 13.57 

Stern 2. 

3* 5*33/57 
34.13 
33.85 


+ 
+ 


18 10 a6.6 

i8*a5'i3/o 
5.1 
8.9 



Rümker zwei Beobachtungen. 
I853.0 3* 5*33/85 + i8*a5' g/'o 



Rednet.. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 




— o.a6 

— 30,67 

0.00 
0.00 




— 1.0 
— 14 3o.7 

0.0 

— 0.3 


Thalia. . 3 
ImMittel 3 
Lbg. F. Par. 


5 la.pa 
5 i3.a5 
8.iia^ 


+ 


18 10 37.0 

18 10 3i.8 

9.706 



StefB 

h m 9 

7 37 37.0 

39 6.0 



39 45.0 
41 i4.a 



4a 4.» 
43 33.6 



44 35. a 
46 4.5 



47 5.0 

48 34.5 



8 II 3.6 
la 3a. 5 



i3 7.5 
i4 38.1 



Thallt 

k m t 
7 37 48. o 
39 10.1 



39 56.1 
4» «9.4 



43 i5.a 
43 37.4 



44 46.6 

46 9.0 



47 16.0 

48 39.0 



8 11 16.5 
13 38.8 



t3 33«o 
14 43.5 



1858. 

St. + 

PI. + 



5. llrs. 


Homsteini 


Differenz (PI. 


- st). 


+ 7.'55V 




8.i5| 




7.40I 
7.95/ 


+ 43."' 


7.75 




id. lol 




10.45/ 





+ 8.48 

Wegen zn grosser Nahe des Vergleichster- 
nes am Planeten wurde nur am inneren Rande 
des Kreismikrometers beobachtet. 

Stern, B. Z. 395. 
I853.0 4* i*43.'i7 +34«58'i9."i 



MHtel der Zeit : . 7 5 1 38 .'5 

Correei. der ühr — 9 3i.4 

Stemzeit 7 4a 7.1 

Mittlere Wien. Zeit ... 8 48 16] 5 



Rednci. 
Diffe».. 
eig.Bew. 
Refr.... 



— o 86 

+ 8.48 

0.00 

0.00 



+ 0.4 
-h 43.1 

+ 0.7 
0.0 



Thalia.. 4 i 60.79 -|- a4 69 3.3 
Log. F. Par. 8.6o4' - 9.7i> 
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tot 



Thalia. 



Kreis 1 


1858. 10. Iln. Homstein. 
P^- — Diflbrenz (PI. — St). 
S*- - — i*9.'8oJ 

9. «7 + v^sro 

9. i5 

8.67J + 4'a4."6 
PL + 8-^«>» 


1 ättf». 1 inn. 


äufl& 1 inn. | 


Thalia 

h m 8 
6 5i 4i.4 
53.47^0 


« 
5o.2 

38.2 


Stent 

h m s 
6 53 8.0 

54 39.5 


8 
21 .0 

^7.5 


55 lo.o 
57 16,0 


18.8 
7.0 


56 36. 
58 8.1 


48.4 

56.0 


58 56.4 
7 1 2.1 


5.3 
53.0 


7 22.3 
I 54.3 


34.6 

4^.3 


3 5.5 

4 4a. ^ 


17.5 


3 59.0 
6 6.4 


7.a 
58.2 


St + — I 9.0a + 4 »4.8 

Stern, B. Z. 396. 

Z853.0 4*«i*34.'i7 + 25*28' 4."a 
Reduct.. — 0.89 + 0.6 
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+4 »0.54 



Diflbrena (PL 

+ 4"'9.'87 
9.95 - 
9.63 

9.47 



Homstein. 
- St». 

— a'5i."9 



St). 

- a'49."7 



+ 4 9.73 

LaLI6»44i3*33*36/74 — 
B. Z. 288 46.79 

» 248 36.67 

Saiii2d9 36.49 

Saotini zwei Beob. 

I853.0 i3*33*36.»64 — 
Reduet. ^. 1.13 
Differ... -[. 4 ,0.54 
eig.Bew. o . 00 

Rafr.... 0.00 



9»4a'a8.''3 

«4.9 
3o.6 
a5.a 



9*4a'a6/8 

— 7.1 
— a 5i.9 

+ o.. 

— o.a 



Proaerp. i3 37 48. 3i 
Log. F. Par. 8.079 

Stern. 

i85ä.o i3*33*36.'64 
Reduet. -f. i.i3 
Differ... -(- 4 9.73 
eig.Bew. 0.00 

R^* . . . «i. O.Ol 



9-45 a5.9 
9.936 

9*4a'a6."8 

— 7.» 
— a 49.7 

+ o.i 

— o.a 



Pwwerp. i3 37 47.49 
Log. F. Par. 8.367 



St 1 + 



PL — 
St 2 — 



7. Jmsl. 

Differenz (PL 

— i*45.'o8 

45.30 

— 1 45.14 

Differenz (PL 

— i*46.'85 

46.57 

— I 46.71 



9 45 a3.7 
9.9^0 

HornBtein. 
- St 1). 

— 6' i8."6 

St 2.). 

— 5'34."i 
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Pro 


s e r p i n a. 


tm 


Bfittel der Zeit i5*4e* 


43.'s 

55.9 

J9.a 
53.5 


Stern 1. 

1853.0 i3*37...... _ 9*46'.... 

IMoet.. 

IMftr... ^ , 45>;i _ a i8>6 
eig.Bew. 0.00 00,0 
Refr.... ^ 0.0a — 0.5 


Correet der Uhr + i ' 

Stera^it i5 48 

BCtilere Mnen« Zeit... lo 43 , 


• 


Plnoserp. 

Stern S. 

I853.0 13*37*..:.. 

Redqct.. 

DMfer... _ , 46/^,' 

eig.Bew. 0.0 

Refr. . . . .^. 0.0a 




— 9*46' .... 

— 5 34.''i 

0.0 

- 0.4 


Proaerp. 


Imüßttel... 


Log. P. Pte. 


Proteipli 

Am« 

i5 48 56.3 

5o 58. o 


.... 


Sterne 

h m $ 
i5 5o 34.4 

5a 37.1 





1851. 11. J«Bl 

Differem (PI 

^^ + 38.60 
38. 5o! 
38. a5 
38. 60 
38. 80' 


Honurtein« 
. 1 — St 1). 

— i3'io."6 

— i3 34, a 


4« 59.9 

Si a.o 


• • . ■ 
. . • . 


5o 35.3 
5a 40. a 


.... 

.... 


53 la.o 
55 i5.o 


• • • . 


54 5i.a 
56 53.0 





53 i5.9 
55 18.5 


• • • . 


. 54 5a. I 
56 56.8 


.... 


— I 38.56 — i3 aa.3 
WffereM (PI. 1 -. St 2). 

— i*4o.*6ov 

40.951 — ia'aa/'8 

4o.65f 

4o.7o\ 

41.00I — ia'53.''5 

40.90' 


57 a8.o 
59 3i. I 


. . • • 


i5 59 7.3 
16 I 8.7 


.... 


57 3a. 7 
59 34.5 


:::: 


i5 59 8.0 
16 1 ia.3 


.... 


16 a .... 

4 .... 


a6/8 
.4.0 


4 .... 

5 .... 


5/0 

5a. 3 


a .... 

4 .... 


3t. 
18. i 


4 .... 

5 .... 


6.a 
56. 

0.0 
46.» 


— i 40.80 — la 38. a 
Oüferens (PI. i ^ St 1). 

— 1*34/80 

34.90 ~ t3' 17.^3 

34.40 

34.10J 

34.a5> — i3 ao.4 

34.90» 


9 ..;. 
II .... 


ai.o 
8.0 


«« 


9 — 
II — 


a4.6 
i3.i 


II .... 
ta .... 


i.o 
5o.o 


i3 .... 
i5 .... 


19.0 

ß.4 


•4 .... 

16 


58.5 
44.5 


i3 .... 
i5 .... 


aa.a 
II. 


«4 .... 

16 .... 


59. a 
48.0 


— 1 34.56 — i3 18.9 
Mferenz <PL f — St 2). 

— i»36,»8o 

37. a5 — it'a9,"5 

36.55 

36.55 

36.65 — la 39.8 

37.00 


Mittel derZei 


rar Planet 1. 

.. 'Am 

tt I A « £ 


9 

4.8 

4.0 

8.6 
6.8 


Correet der 


Uhr -L . z 


Stemieit. . . . 
MitäereWieii 


T 14 

16 3 a 

'•Zeit.... ,0 4a 5 








— I 36.80 — la 34,6 
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Prosisrpiiia — Neptaii. 



Mittel der Zeit i6 Msfe 

Gorreet« der UbV -f- i 44.0 

Stemzeit 16 3 3a. 6 

Mittlen Wien. Zeit.... 10 43 0.8 



Pör Planet 1. 
Stern 1 (= Stern 1 vom 7. Juni)* 

I853.0 i3*37* — 9*46' 

Beduct . .... 

Diflfer... — i 38/56 — i3 !ia/'.3 

eig.Bew. 0.0 0.0 

Refr. ... — 0.06 — I • a 

Proeerp. 

Log. F. Par. 

Stern 2 (= Stern 2 vom 7. Jnni). 

I853.0 13*37« — 9*46' 

Reduot. .... 

Düfer... — I 40/80 — ta 38/a 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr. ... — ,0 ; 06 — I . I 

Proserp. 

Log. F. Par. . . * . 

Für Planet t. 

Stern 1 (:= Stern 1 vom 7. Juni). 

1853.0 13*37« — 9®4ö' 

Reduot. 

Differ... _ i 34/56 — i3 18/9 

eig«Bew. '0.00 0.0 

Refr. ... ..0.06 — > t . a 

Proseip« •... • 

Log. F. Par. ...*..* 

Stern 2 (=: Stern 2 vom ?• Juni). 

1853.0 13*37» — 9*40' 

Rednot. 

Differ... _ 1 36.»8o — la 34/6 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr. ... ...0.06 — 1 . 1 

Proaerp. j 

JLog. F. Par. .'.... 



Neptun. 



Stent 

h m $ 
I i3 16.4 

i4 4>«o 



i5 5t. 5 
17 i5.4 



18 41.5 
ao 4.4 



ai 5.0 
aa a6.a 



a3 3a. 3 
a4 53.3 



a8.a 
a9.6 



3.1 

4.0 



5a. 8 
53.4 



16. a 
«4.3 



44.3 
41.8 



Neptn 

h m 8 
I i3 5a. 8 

i5 ai . I 



16 a7.o 

17 56.0 



19 16. a 
ao 45.4 



ai 38.4 
a3 9.3 



a4 5.5 
a5 36. a 



4.a 

9.3 



38. 

44. 



»7.4 

34.3 



49.3 

58.1 



16.3 
a5.7 



1847. 

St + 
PL — 



10* ieeember* 



Sehaab. 



Differenz (PI. — St). 
+ 38.*o5 — a5'a6/7 



37.85 
37.80 
38.3a 
38. 00 



>4.4 
a5,7 
a5.6 
a6.a 



+ 38.00 



a5 a5.6 
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Na p t Q a« 



Itf 



Mittel der Zeit . . . 
Correei der Uhr . . . 

Stenaeit 

lifittiere Wien. Zeit. 



h m § 

I 19 4Ö.7 

+ i5.5 

I ao 4-3 

8 4 33.6 



Stern, Lal. pag. 115 und 571 ; B. Z. 127. 

1847,0 aa* o*aa/8t — -ia*ai'a8."9 

Reduet. -f. a.55 +19.« 

Differ... -f 38. 00 — a5 a5.6 

eig.Bew. 0,00 0,0 

Refr.... _ 0.45 — 4.6 



Neptun . aa 
Log. F. Plur. 



a.9» 
8.54a 



la ^6 40.0 
.9.9*5 



Stera 

k m f 
,0 19 a>.3 
ao 5a. I 



aa 10,7 
a3 4i.S 



a5 ^,0 
a6 34.1 



f 
3a. a 

4«. 3 



ai.8 
3o. I 



1.5. 1 
a3.o 



Reptu 

h m 8 
o ao ii.o 

ai 43.7 



aa 59.8 
a4 33.0 



a5 S.a. 6 
»7 ^0.9 



9 
ai.8 
33.0 



10.9 
aa.a 



3.0 
i5.3 



h m 8 
Mittel der Zeit o a3 47.8 

Oorreet der Uhr -|- 6.7 

Stermteit o a3 54.5 

Mittlero Wien. Zeit 6 56 45.3 



1847. 18. ikceniber. Schaab. 

Differens (PI. — Si). 
St. + ^ 5o."65 — a4'i9.''i 

?*• — 5o.46 18.9 

So. 40 i5.6 

+ 5o,5o — a4 17.9 

Stern (= Stern vom 10. Deeember). 

1847.0 aa* o*'aa.'8i — ia'ai'a8."9 

Rednet. -f- a.Si + 19.0 

Differ... 4- So.So -. 34 17.9 

eig.Bew. 0,00 0,0 

Refr — 0.14 — a.6 



Neptun . aa i i5.68 — la 45 3o.4 
Log. F. Piur. 8.4a5 9.9a8 



Stera 

I 39 35.0 

4i 10 



43 
44 



9.5 

5o.o 



46 
48 



a9.8 
9.« 



49 
5i 



40.5 
ao.a 



'ja 
54 



5a. 5 
3o.5 



56 
57 



4.a 
41.3 



59 
a o 



19.0 
54.7 



44-0 
«.4 



«7.3 
41.5 



38.0 
1.3 



5o.o 
II. 3 



1.8 
ai.3 



14.0 
3a. o 



a8.o 
44.8 



NepfiB 

I 40 45.0 
4^ 39.3 



44 «4.6 
46 4.3 



47 43.6 
49 «4.0 



So 53.6 
Sa 35.4 



54 5.0 

55 48. o 



57 i5.7 

58 59.0 



o a8.5 
a 14.0 



53.4 
ai 



St + 
PI. — 



18. ieeember. Littrow. 

^ Differenz (PI. ~ St). 

f- «-i4.'57 
14.80 

14.43 ^ 



aa 
aa 
aa 



3.0 
a6.8 



«4.75 
14.45 

i4.58 



o."a 

I .3 

o.a 
31 54.9 
ai S9.8 
ai 59,1 
ai 53. a 



i3.8 
38.3 



^4. 
So. 6 



+ I 14. 54 — ai 58.4 
Stern (ae Stern am 10. Deeember). 



37.^ 



iß47.o aa* o**aa.*8i 
Reduet. -f- a,46 
Differ... + I 14.54 
eig.Bew. 0.00 

Refr. ... — o . 6a 



— iarai'a8,"9 

+ 18.7 

— ai 58.4 

0.0 

- 6.9 



Am« 
Ifittel der Zeit i 5i 39.3 

Correet der Uhr — 14, S 

Stenoeit i 5, 2^[s 

Mittlere Wien. Zeit. .. . 8 4 ai.7 



Neptun . aa 
Log. F. Par. 



1 39.19 
8.373 



la 43 iS.S 
9.9"9 
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H • p t « m. 



anas« 



HeptiB 



K r e i 8 

inn. I 



h m 9 

o a8 34. a 
3o a.o 



3i aa.5 
ara 5o.S 



34 9.8 

35 39.0 



36 59. a 
38 18,8 



39 43.3 
41 i3.a 



4öN 
5i ,0 



33.8 
39.3 



ao.9 
a7.a 



10,0 
«7-P 



54.3 
a.a 



Stent 

Arn« 
o 29 16. I 

3o 5o . I 



35^4 
40.9 



3a 5.0 
33 38.3 



34 5a. 3 
36 a6.o 



37 4«. 

39 i5. 



40 a6.6 

4v 59*3 



«4.« 
ap.a 



16.5 



5t. 6 
5.3 



1847. 

PI. - 
St ^- 



19. leeember. 

Diflbrens (PI. - 

— 44/6a 
45.05 

44.97 
44.73 
44.68 



Sebtub. 

— St). 

a4'a3.'i 

a4.o 

18.9 

*ao.7 

19.5 



— 44.85 — a4 ai.a 

Stenit Br. Aas. Gat. 770« 



36. a 
49.5 



Mittel der Zeit o 34 54. a 

Ck^rreet der Ubr _ 18.1 

Steamzeit . o 34 36. i 

Mittlere Wien. Zeit... 6 43 49.7 



1847,0 a!i* a*a6/54 
Reduet. -)- a.45 
Differ... — 44.85 
eig.Bew. o . 00 

Refr.... — o.i4 



Neptun • 
Log. F- 



aa 
Pftr. 



44.00 
8.a54 



ia«i8'5a."« 
+ t8.7 

<— a4 ai.i 

0.0 

.- a. S 

la 4^ ^7*^ 
9.9^6 
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zu DRM 



. KATALOGE BEB NÖRDLICHEN 

ARGIMNDER'SGIIEll 

ZONENBEOBACHTÜNGEN 



WILHELM OELTZEN, 

Assistent der Wiener Sternwarte. 
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Jüas nachfolgende Verzeiehniss Ton Zusäteen und Verbesaerangen 
zum Katalog der Argelan de r'sohen nördlichen Zonen ist als eine 
Venrollatändigang derjenigen Bemerkungen zu betrachten, welche 
schon im Kataloge einzelnen Sternen beigef&gt sind , and die sich 
n^eist auf in den Zonen als zweifelhaft bezeichnete Beobachtungen 
beziehen. i 

Eine weitere Reihe von Zus&tzen ist durch die Vergleichnng 
der Zonen mit den Pixsternkatalogen von Bradley, Piazzi, • 
Lalande, Ghroombridge, Argelander (1830), Rümker 
i836undl850(Stunde0undl),undStraTe(i830), sowie der nörd- 
lichsten Gfrftnze der BesseFschen Zonen entstanden. Diese Kata- 
loge wurden nämlich innerhalb der Gränzen der Argel. Zonen bei- 
läufig auf 1842 reducirt. Dabei ergaben sich, wie zu erwarten, 
neue Zweifel, die ich soviel wie möglich durch Beobachtungen 
am hiesigen Meridiankreise zu lösen suohte. Diese letztem fallen 
fast ganz in das Jahr 1853 ; im Foljgenden sind aber meist die auf 
den Jahresanfang von 1 842 reducirten mittleren örter angegeben. Bei 
der Art der Beduetion jener Kataloge auf mittlere örter 1842 war 
keine grosse Ausbeute zu hoffen an Sternen mit eigener Bewegung; 
indessen habe ich einige wenige mit bedeutender Eigenbewegung 
gefunden und in dem Verzeichnisse au%efahrt Femer sind noch 
10 Orter im Kataloge fehlerhaft gefunden, welche in den Zonen 
selbst richtig sind ; einige von diesen Fehlern sind offenbare Drack- 
fehler und die übrigen sind grössere Irrthumer in der Beduetion ; 
endlich kommen einige Verbesserangen 4iinzu, welehe sich nicht 
auf die Stemörter selbst beziehen. 

(W, M. B. bedeutet: Wiener Meridian - Beol>aehtiuig). 

lar ersten Abtbeüaag. 

Binleitung Seite XVIU. Die Tafelzahl, weleke au 25"" und 67^ gehört, aol> 288 
heiseen statt 286. 

Seite XX. Bei 2« 50^ ist 14.79 zu lesen, staU U.87. 

I» 1 Nr. 34* Dieser Stern kommt 3-mal bei Lahmde vor s= Nr. 47376« 
Danach und naoh einer W. M. B. ist die Zeit in den Zonen 
um +10' zu corrigiren, also im Katalog 62f06. 
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115 Zuflätze und Verbesserungen. 



Seite 3 Nr. lOf. Nach einer W. M. B., welche 56f45 gibt, ist die Corree- 
tion von + i* anzubringen« 

» 3 j* 133. Der Deelinationsunterschied zwischen Nr. 132 und|133 ist 
am W. M. Kr. =3' 24" beobachtet, also DecUnation =55' 29". 

» 3 » 142 und 143. Zwei W. M. B. geben 2f 71 , womach Nr. 143 
also wohl um — 1' zu corrigiren ist. 
4 » 166. In den Zonen ist zu lesen 2.014 (statt 1.014) — 12/'0 
56®2'32/'3, im Katalog 1' 54.^0, der Stern stimmt alsdann 
mit LaL 232 und einer W. M. B. überein. 

» 4 I. 177. Die Zeit ist wohl fehlerhaft. Bine W. M. B. gib^ 12f 89. 

» 4 » ia& Die Mt ist etun^ 6' zu gvom. Bin« W. M. a gibt Si'ii. 
In den Zon<m Seite 495 ist der Standenwinkti um — > •' 
corrigirt. Diese Correction bezieht sich ohne S^eifel auch 
auf die Zeit, so dass in den Zonen 10f45 zu lesen ist, statt 
16!45. Der Stern ist auch Lal. 274. 

» 6 » 269. Bine W. M. B. gibt 59f28. Aus Rthnker zweite Polge 
Nr. 74 folgt 58f67, so dass die Bemerkung wegflUIft. 

» 7 Not(^ 1) lallt w«g naeh einer W. M. B. 

» 7 Nr. 324 , 331, 340 und 342. Die DediDation ist naeh dem Miorosoop 

um — 10' zu corrigiren, Nr. 331 aaaaefdvf^ noch um -|- i" 

also Nr. 324 36'33."1 

331 46 51.7 

340 35 30.2 

342 30 46.9 

u 7 » 346. Bine W. M. B. gibt 98f 17. 

» 8 » 400. Dia Zeit ist wohl fthlerhaft. Bine W. M. B. gibt 21'"5!29 
tfbcrekiftimmend mit Nr. 401* 

» 9 » 420. Die Zeit scheint um 4' zu klein zu seine Bine W. M. B. 
gibt 22"2f25; der Stern ist auch Lal. 667. 

» 10 » 468. Die Dedination folgt aus Rumker = 5f 4."0. Danach und 
naeh einer W. M. B. ist in dtm Zonen zu lesen — 0.S64 
Cstatt — 0.636) -* 1 .7 4Ö»54' 31.*2 und im Katelog 54't.''4. 

» 14 » 655. Ztm W. M. B. geben 88f25, so dass die Zeit woU um 
+ 2' zu corrigiren ist 

» 17 » 806. In den Zonen ist zu lesen 4.000 (atatt 3.000) — 3.a 
55^' 39' 13."6 und im Katalog 38' 36."!. Diess stimmt über- 
ein mit Rümker*s 2. Folge Nr. 336, woraus die Dedination 
38'38."4 folgt, sowie mit einer W. M. B. 

» 24 » 1191* Die Zeit sdieint V zu gross zu sein, sius LaL 26T4 fblgt 
namUch 5f85, aus einer W. M» B. «MI, alM 2!51 und 
2f25 weniger als Argdander, 

» 27 » 1336. Hier fehlt ein * und ist hinzuzufögen : Eine W. M. B. 
gibt 32f76. 

» 27 » 1342. Aus Struve 100 folgt die Zeit s=23f 91, woraus hervorgeht, 
dass in denZtfnen zu lesen Ist F.5 (stett4) 7"'lf64 und im 
Katalog 8"^4f02. 

» 30 » 1464. Nach dner W. M. B. ist die Dediastioa falsdi, und in d« 
Zonen wohl zu lesen — 1.290 O^att — 1.710) — 7."5 
51."9 und im Katalog 29."0, wodurch der Ort mit Nr. 1465 
übereinstimmt. 
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SMIe 3» Kr. 148». NMh' eiiMr W. M. B. igt dn DMfiiia«M falMh, und in 
dM Zoom zu leflM 4. 0.M3 (stett — 0.947) — 3/'7 
^a ir 8a."8 , im Kst^og 17" 33.'^. 

» St • IMS. DitMT fltoni ist iiiclit md HimiMl. Liest man aber in den 
Zonen F. 4 (statt 3) IS^ffOf «ad davi im Katalog 19"^9f45, 
so stimmt ar nii Lal. St38 mid einer %7. M. B., welehe 
St! 11 gibt. Die «rosse ist 8%. 

» U » KM. Die Deeiinatkn muss in den Zonen 36' sUtt 58' heissen, 
dadareh Judert sieh «• AR. «oeh am — OfOt. Die Deoli- 
nation noA tmi «— 8.^1« yorans g ese i zt» dass die Reduetion 
auf den BOIIettiien n^ der rielitigeo Deolination ge- 
•naebt Ist 

n 33 » 1635. Die üeelination imiss 48^ h^lssen, statt 38', sie ist in den 
Zstten um lO' au klein angeeetst, dadnmli ändert sieh noeh 
die AR. «m +0:#1, die DeeüuMticn um +0."2. 

» 34 » 1888. Vbeh einer W. M. B. M die DeoUnation in 45'56/'8 zu 
eonigirsB* 

. 84 • 1977« Die Zelt mnss 26*3^66 hinseen, indem in den Zonen F. 4 
statt 5 M leesn ist Die Deeünation wird daduteh um 0."4 
kieiiier. Bine W. H. il fibt 3f45. 

• H » 1698. ^e De^linatioo m«ss er heissen, statt 47', sie ist in den 

fteneii vm IC zv hMn angisetst Dadurch wird die AR. 
um 0f82 kleiner, die Deeünation um li"8 grösser« 

• 38 » 1753. Zwei W. M. B. von 1853 feben K^^d'M 64'' 20' 38."5. 

Danach «^eint es, dass in den Zonen t, 2 (statt F. 3) zu 
lesen ist« wodurch die AiL des Katalogs 41f51 würde. Auf 
1800 reduoirt erhalt man 

aus den W. M. B. lA25"4lf88 + 64*r36.''4 

» Ai^ 1 85 49.35 32.8 

» Ul. (2933) 1 25 47.78 18.4 

Der Stern scheint hienaoh «ine eigene Bewegung zu haben. 

Man muss aber dann bei Argei. ausser «Anem falschen Faden 

noeh «Mieten, dass die Zdfit f ' — 3' zu gross notirt ist 

w 48 » 1884. Von diesem Stom bemexkt Argdandor In den AetronoiDi- 
■shen Naohrichten 20. Bd. Seite 184, dass er eine beträcht- 
ttslM eigene Bewegung habe, aus 2 W. M. B. voa 1853.9 
f<^: l*36-84!»3 + 83»4'6."9. 

» ' 48 » 1973. Die Zeit ist nach «insr W. M . B. «m — 10' zu oorrigiren. 
Dagegen «bd Nr. 82 bis 88 der Zone 152 richtig. 

» 40 >• 2000. EineW. M. B. gifct die Dedination 48.^, so dass in den 
Zonen ohneZweiM zu lesen ist ^ 1.888 (statt ^ 1.970) 
-^ t.8 -f 4r»84't8."l. Ini K^taog 44."2. Der Stern ist 
nueh Lal. 8232. 

» 42 » 2073. In den Zonen ist zu lesen 3.010 (statt 2.010) — 10."9 
+ 57«7'10."6 oder im Katalog 49.^. Zwei W. M. B. 
geben 61.^8. 

» 43 >. 2190. I&ie W. M. B. gibt 86^99. Danach sdieint Nr. 2127 zwei- 
felhaft. 

» 49 » 2425. Nach einer W. M. B. ist die Dedination auf die angegebene 
Art zu eorrigiren, woduroh die Note 2) wegfallt 
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Seite 53 Nr. 2634« Eine W. M. B. gibt 46! 10. Bs scheint also, dass in den 
Zonen ein Faden um 1' zu klein ist. 
» 54 « 2678.. Dieser Stern ist 9i Persei und ist die Zeitminute um 1 zu 
gross» was auch aus der Folge der Zeiten hervorgeht; also 
im Katalog ll". ' 
» 58 « 2d60. IMeser Stetn ist Lal. 4597, aus dem die Dedination 
64*5' 12.''! folgt EineW. M. B. zeigt, dass LaL richtig 
ist In den Zonen ist also zu lesen: 44 (statt 45) 6.010 
^ 4.''9.64*5'27."3; durch das geänderte Fadenintervall 
wird die Zeit noch um 0fS9 kleiner, und der Ort des Ka- 
talogs wird 4f 47 W^ 15.''3. 
» 67 M 3321. Die Zeit ist nach einer W. M. B« und nach Lal. Nr. 5391 

um 4* 1"* ^^0 ^^ 48"* zu corrigiren. 
w 68 » 3363. Dieser Stern hat eine starke eigeue Bewegung von etwa 
0.9 Bogensecunden des grössten Kreises. Er ist zweimal von 
LaL beobachtet Nr. 5490 und 5496. Der letztere Ort ist 
aber im IaI. Cat 1' zu gross angesetzt, und folgt ans der 
H. C. 54f65, femer habe ich ihn am W. M. K. zweimal 
beobachtet, es findet sich der mittlere Ort 1842 ans 
LaL 2*51-12!28 + 61^7' 0."7 Epoche 1790 
Argel. 2 51 16.98 + 61 6 27.2 1841.9 

W.M.B.2 51 18.05 + 61 6 206 1853.9 

» 82 » 4081. Die Zeit ist in den Zonen 1*" zu gross angesetzt, wie aus 
LaL 6773 und aus einer W. M. B. folgt, also im Katalog 33**. 

» 84 « 4187. In den Zonen ist ohne Zweifel zu lesen: Fad« d statt 5, und 
dann Zeit 38'"37f34, im Katalog 38"^f77. Der Stern ist 
Groombr. 739» für dessen AR. au^ den RadcL Obs. 9 folgt 
38"'34f85. 

» 86 » 4265. Zu Note 2) ist hinzuzufügen. Zwei W. M. B. geben llf88. 

» 86 M 4268 und 69. Die beiden Zeilen sind zu vertauschen ; sind aber 
selbst richtig. 

» 88 » 4384. Die Zeit scheint V zu klein zu seiii,' eine W. M. B. gibt 
51"* 58 f 64 übereinstimmend mit Struve 399. 

» 93 » 4646. Dedinatiön 1. 49' statt 50^, indem in den Zonen die Decli- 
nation nach dem Microscop 1' zu gross angesetzt ist 

» 98 » 4875. Zwei W. M. B. , sowie Lal. 8369 zeigen , dass in den 
Zonen zu lesen ist 46 1.490 «- 2.7 64*9'26."6 und 
im Katalog 9' 27."6. Die Zeit wird dadurch um Of 03 grösser. 
Aus LaL folgt die Declination s= 9' 30."0. 

» 98 » :4879. Gr. 1. 8.9 statt 9.8. 

M 111 » 5533. Aus Groombr. 924 folgt, dass in den Zonen zu lesen ist 
1 .045 (sUU 0.045) — 9 . 7 74«' 20' 4."0, im Katalog 20'12."7, 
dadurch wird die Zeit noch um Of06 kleiner. Aus den 
RadoL Obs. 10 folgt: 20'12.'0. 

» 113 » 5642. Note 1) hinzuzufügen: Eine W. M.B. gibt 33f28. 

» 113 » 5650. S. d. Bemerkung zu Nr. 5679. 

» , 114 » 5657. Die Bemerkung 1) Zeitsecunde zweifelhaft, ist auch auf 
diesen Stern zu beziehen. 

!• 114 I» 5679. Eine W. M. B. gibt 38f03 oder lfl7 mehr als der Kata- 
log. Die Zeit ist daher um + 1' zu corrigiren. Der Untere 
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aehied in Zeit hat Nr. 5650» der aus dem Ka«. = V^WM 
fdgt» ist = l"'46f20 beobaehtet, so dass aacb dieser am 
4- 1' SU oorrigixen ist Dieselbe Correetion wird also aueh 
an Nr. 5657 anzubringen sein. 



Sehe 118 Nr. 5874 = Z. 87 117 

. 119 » 5903 » » lt9 

n 119 »5905 ^ » laO 

• 119 • ' 5916 » » 1» 



Die Zeiten sind nm 1"* sa Yergrössem, 
wie die Folge der Zeiten aeigt. Die oor- 
rigirten Örter stimmen mit Sternen aus 
Zone 70» sowie mit Lal. übereb. 



129 » 6433. Biae W. Bl. B.» wobei ieb den Stern 8 Gr. gesoh&tzt habe. 
gibi34f9. 

138 » 6872. Die Deolination muss in den Zonen 5ir/'6 statt 15."6 heis- 

sen, naeh dem Mieroseop, und im Katalog 3S'4/'0 

139 • 6904. Aus Sttwre 729 folgt die Zeit = 5fl9. Danaeb ist in den 

Zonen au lesen -P. e (statt d) 17-15^36 und im Katalog 
18"5fl4. 
141 » 7006 1. Z. 93 statt 43. 

146 » * 7291 I JWese baden Sterne sind in den Zonen 1 Zeitminute au 

147 , 7306 } fröb angesetat, also im Katalog 39« und 40^ au lesen. 

148 » 7396 und 96. An einer SteUe woU die Zeitseeunde fcJseb. 

153 . r634. Deelination L 58."9, indem in den Zonen die Deelination 
nach dem Mieroseop heissen mufls 50."4 (statt 16.1). Aus 
Lal. 13842 folgt 53."1. 
7697. Die Zeit weicht um 2f52 von Nr. 7698 ab Aus Gr. 1284 
iölgt, dass die zweite richtig ist 
168 7856. Die Dedination ist fehlerhaft In den Zonen soll es heissen 

3.318 (statt 3.682) - 10."9 48»60'64.^7» im Katalog 
l."7. Aus Lal. 1429% folgt: ÖO'ÖO.'U 
158 » 7865. tot auf die angegebene Art zu oorrigiren, da eine W. M. B 

54."5 gibt 
158 • 7883 hinzuzufügen. Aus Lal. 14338 folgt 26!97. Eine W. M. B. 
gibt 27'28, wonach die Zeit um + 2' zu oorrigiren wäre. 
8009 Der Fehler von 1' . den Argel. för wahrscheinlich h&lt 
schont bei diesem Stern Nr. 169 der Zone 91 anzufangen, 
und sich bis auf Nr. 172 inclusive zu erstrecken. Es folgt^ 
nämlich aus W. M. B. die Zeit 

von Nr. 8003 54f92 oder 0f29 grösser als Argel. 
» 8009 26.34 » 067 
. 8011 36.92 » 0.92 
• 8047 8.84 » 1*25 
, 8080 33.87 » 1.06 
168 » 8390 und 91 hinzuzufögen. Aus Rümker 2311 folgt 34!06. 
172 • 8591. Die Dedination des Katalogs ist in 16' 3."1 »u eomgiren. 

was mit Lal. 15724 und einer W. M. B. stimmt 
182 - 9064. In den Zonen ist zu lesen 73 statt 72, dann - 8. 3. 
66*25'53.''9. Im Katalog 26'17."0; die Zeit wird dadurch 
um Of03 kleiner. 

184 . 9200. Die Dedination muss 26' statt 6'. heissen, nadi dem Mi- 
eroseop. Bs ändert sidi dadurdi der Ort des Katalogs noch 

um - Of04 ond + 0."3. vorausgesetzt, dass der Fehler 
ein blosser Druckfdder, und die Beduotion auf den Mit- 



154 



161 



Digitized by 



GoogI( 



Ilij 2tts*tce und Yerbe«8e%iBg«ii. 

trfftAtti Ulli d«r riofitigttii Da«liMllon gemacht Ut Diess 

flcliehli ab«r der Ml tu »ein , indem die Beobachtungsseit 

itti« dMr eorrigirten DeeUnaition 31'"42f40 wird, mit der 

angegebMMn x» 41!tKI» wo die entere besser mit einem 

wirtdioh beobeehteten Momeate, dae mir sehntel fleeundan 

wA&lt, stimmt. 

Seite im Nr. 9)MMk Dia DaaliiiaiaoB ist U/'Z statt 35/'3 aaok dem MMBroaoop. 

» 188 » 9359. in den Zenen ist za tesen 62 staU 6t , dann -^ 7/'9 

. 69*tr68."7. fan Katalog 59*t8'>l/'2; die Zeit wird da- 

durob in den Zonen um 0!19« im Katalog um Of20 kleiner. 

» 196 » 9600. Die Zmt iü tflO (statt 16.1^. In den gonen ist die Zeit 

10' zu gross. Es firfgt ttftmlieh 

aus Lai. 17720 2f07 '41."7 

» BessersZonea 494 (Mr26f23 2.06 38.2 

• ^ 195 m 9703 und 4. Dieser Doppelstem hat eiae «ehr beträchtliche eigene 
Bewegung, von etwa 1.6 Bogenseouadsa das grösstaa Krei- 
ses, wie aas Verg^eieh^ngen von LalaiMK ArgelauAer und 
fitruv« folgt. Siehe Asbr. Nachr. Nr. 860. 

.» 197 » 6888. Aus Rimber 2866 folgt die DeelinatioB = 59*69' 36."8, 
daaach ist in den Zonen an lesen -^ 1.308 +1.8 
89*6ri5.''4 und im Katalog 59*59'37."1, die AR. wird 
25f54. 

ft 199 » 9988» Naeb einer W. M. B. ist dei* Ort auf die angegebeae Art 
zu eorrigiren. 

• 208 1* 8987. Daclination 1. 46' statt 47'. Nach dem Mieroscop. 
n 203 » ttH29» Dia DMiftation iM in den Zensn um 2® zu gross angesetzt. 

Die atarhas Abwetohttng in Zeit Ton Nr. 10130 macht es 

wahrsoheiaUch , daas die Reduction auf den llittelfaden 

mit der folschen DecUnation gemacht ist. Es ist dann in 
. den Zcnea zu lesen 32" 19f 49 ... 83* und im Katalog 

31"'6!46 83*38'34."6. 
» 217 • 10848. L Z. 104 sUtt 1.4. 
» 225 « 11238. DeaKnation 1. 62' 17."0 statt 2ri6/'9 nach dem Mieroscop, 

. dadurch &ndert sich die AR. noch um — 0! 05t 
» 231 » 1 1501. Eine W. M. B., welche 39' 6."1 gibt, zeigt, dass in den Zonen 

zu lesen ist —8.968 (statt 1 .932) — 10.5 +48* 38'25."6 

ubd kn Katalc«r 89' 1.''2 
M 238 » 11868. Die Deelination scheint fehlerhaft; der Fehler aber nicht 

au srmittcbi. Aus.Piaazi und Taylor folgt dieselbe nam- 

IWi etwa 18" hieiaer. 

Iir iwoitea Abthellaag. 

Seite 1 Nn 12029. Dedination 1. 44'25."3 statt 35' 25."2. da in den Zonen 
nach dem Mieroscop 43' (statt 34') sein muss. Die Zeit im 
Katalog wird dadurch noch um 0!03 kleiner. (Die Reduk- 
tion auf den Mittelfaden ist mit der richtigen Dedination 
gemaoht.) 
» 5 » 12248. Dieser Stern ist offenbar Struve 1370 (5 Beob.), der aber 
ga&au 1"* spater «teht Die folge der Zeiten lasst die Cor- 
reetion Yon + 1*^ sehr wohl au, also 53'**26!07. 
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Seite 8 Nr. 11356« Die Zeit folgt ans Struve 138S um 10f33 grösser» so dast 
die Position wohl am -(- 10' au oorriglrsB ist. Der Stern 
bildet mit Nr. 11361 den Stmve'sehen Doppelstera IV. 
GUsse. Naeh Anbringung der Correotion folgt der Unter- 
sebied beider Sterne 2^86 , aus den Mens« mior. folgt etwa 
2^66, 3."7. 
» 12 » 12569. Aus Rilmker 3617 folgt die Deelination 2T' dl/'O. 

• 21 ^ 16024. » » 4149 » » »14 33.2, 

«US einer W. M. B. i^ » » 14 34.6, yieUeieM 

ist also in den Zonen zu lesen 2.436 (statt 2.935) — 4.3 
+ 62<^ 13' 2i."l und dann im Kai 14' 83.''4. 

» 22 » J3095. Aus Rümker*s Nachtrag Nr. 53 folgt die DeeL 40^ 58.''7 , 

aus einer W. M. B. , » » 40 &7.7t 
Bo dass in den Zonen ohne Zweifol zu lesen ist -—0.664 
(statt— 0.336) +0.1 + 59« 39^ 48."9 , und dann im Ka- 
talog 40^ 58."8. 

j» 30 » 13490 und 94. Bei diesem Sterne bat Argelander die Bemerkung : 
»gewiss derselbe und an einer Stelle 5'— 6' venBahlt« D^ 
Stern ist aber gar nidit am Himmel. In derselben Zone 
197 eraignet sieh bei Nr. 134 und 136 dieser Fall noch 
einmal. Diese beiden Niunmem gehöreo demselben Sterne 
an <die Deolinaäon von Nr. 134 muss 33' statt 32' sein) 
und weichen in Zeit ebenfalls um 5' bis 6' ab. Nimmt 
man auf die beobachteten Fftden Rücksicht, so lässt sich der 
Unlersohied der Zeiten in beidto Fallen wegschaffen, duroh 
eine Verringerung der Dedination um 40^ — 41', in welcher 
geänderten Dedination sich die Sterne auch wiridich am 
Himmel befinden. 

Der Stern Nr. 98 oder im Katalog Nr. 13440 ist rich- 
tig, indem eine W. M. B. für 1842 gibt: 

13*7"16f20 + 74» 9' 37."6 während 
Argel. hat 16 18 36.7 

Bei Beobachtung der Zone 197 muss sich also zwischen 
dem 98. und 99. Stern der Nullpunkt der Dedination be- 
trachtlich geändert haben. Um darüber völlige Ctowissheit 
zu erlangen, habe ich die Sterne von Nr. 99 an am 
W« M. K. von 'neuem bestimmt, bis auf die, wdche auch 
anderwärtB vorkommen. Die folgende Zusammenstellung 
gibt die richtigen Stemörter sammt deren Quelle, dann die 
Secunden der AR. 1842, in wdche die des Katalogs über- 
gehen, wenn man die Reduotion auf den llittd&den mit 
der corrigirten Dedination macht , und endlich den Unter- 
schied der Dedinationen, um wdche die Sterne am Himmel 
sudicher stehen. 



Digitized by 



GoogI( 



i» 



Zus&ts« nnd Verb«8serung«ii.. 



Nununer 




Nöi^ehe 


Oorr. 






des 


AIL 1842 


Deolination 




der 


BeMeriLugen 


Katalogs 




184j( 


AR. 








h m 8 


i 1* 


$ 


, ' " 




i347i 


i3 8 59.9 


73 38 i5.i 


59.7 


4o 39.7 


Gr. 1974 ans Ra4. Obs. 5. 


13490 


i3 10 3a. 


75 II 48.3 


3o.9 


4o 40.7 


3 W.M.B.I derselbe 
9 » 1 Stern« 


13494 


••••••••«• 




3«. 4 


40 39.8 


»54199 


t3 10 48.3 


74 56 59!5 


47.5 


40 41.3 


1 W. M. B. 


i35o8 


i3 11 6.7 


74 5 44.5 


6.3 


40 43.9 


Arg. Z. Kat. 13507. 


i3 11 6.9 


74 5 45. a 




40 43. a 


1 W. M. B. 


i35a5 


i3 la it«3 


74 57 3i,5 


II . I 


4o 4». 4 


1 » 


r35a7 


i3 la 47.8 


79 3a 6.3 


48.1 


40 4». 6 


1 


i355o 


i3 i3 43.1 


74 7 39.5 


43.3 


40 40.9 


Arg. Z. Kai. 13547. 


1359a 


i3 16 40,4 


78 39 ai.a 


39.6 


40 4a.« 


1 W. M. B. 


i36it 


i3 18 4.5 


79 6 47.4 


4.=» 


40 43.7 


1 


i36t5 


i3 18 a8.4 


75 aa a.o 


a8.6 


40 40.6 


1 


13653 


i3 ai 4o*7 


77 7 3.0 


39.5 


40 38,4 


1 » 


1365; 


i3 ai 38.9 


73 5 43,6 


38. a 


40 39.7 


Arg. Z. Kat 13855. 


i3 ai 39.0 


73 5 41.7 




40 41.6 


Or. 1998. AR. aus Rada 












Obs. 7. Decl. aus 9. 


i366i 


i3 ai 39.0 


75 1 0.7 


38.7 


40 4».« 


1 W. M. B. 


13668 


i3 aa 0.4 


74 18 1.8 


a.a 


40 3>.9 


1 


13671 


i3 aa 6.6 


73 la 5o.i 


6.3 


40 35.7 


Or. 2001 aus Rad. Obs. 7. 




6.8 


47.0 




40 38.8 


Argel. Z. Kat 13670. 


13676 


i3 aa a8.4 


76 4» «4.9 


a8.a 


40 41.4 


1 W. M. B. 


13677 


i3 aa ao.5 


73 3 58.9 


ao.6 


40 40.6 


Argel. Z. Kat 13674. 


13695 


i3 a3 a8.8 


75 4 i5.4 


a8.5 


40 41.4 


1 W. M. B. 


13700 


i3 a4 14.» 


78 3a a6.8 


14.» 


40 43.« 


1 


13703 


i3 a4 6.0 


74 ai. 55.0 


7.a 


40 37.5 


1 


13706 


i3 a4 a6.4 


77 37.9 


»7.9 


40 41.3 


1 


13733 


i3 a5 40.3 


79 a7 38. 


38.9 


40 38.3 


Gr. 2012 AR. aus R. Ob. 5. 
Decl. aus 3. 


13739 


i3 a6 a4.6 


79 3i 19. a 


a3.8 


40 39.4 


1 W. M. B. 


i374a 


i3 a6 36.5 


75 41 46.0 


36.1 


4o 40.4 


1 


»3749 


i3 a6 54.1 


76 a4 53.0 


54.6 


40 4i.7 


1 


13755 


i3 a7 9.8 


76 a6 a. 1 


II. 5 


40 40.7 


1 


1377a 


i3 37 58.5 


74, 46 55.6 


58.6 


40 4^.5 


1 


i38oi 


i3 a9 35. a 


73 5i 46. a 


34 7 


40 43.7 


1 » 


i38i4 


i3 3o aa.a 


76 5a a4.7 


aa.7 


40 4».o 


Argel. Z. Kat 13813. 


i383a 


i3 3i 49.4 


77 6 i3.6 


49.2 


40 48.8 


1 W. M. B. 


i3839 


i3 3a 11.4 


73 a6 37.3 


10.9 


40 40.9 


Argel. Z. Kat 13839. 


13845 


i3 3a 40.3 


77 ai 14. I 


40.6 


40 4«.o 


13847. 


13873 


i3 34 16.0 


76 43 5.0 


i5.o 


4© 5o.7 


1 W. M. B. 


1390a 


i3 35 53.3 


75 6 44.» 


53.1 


40 45.6 


1 . INaeh d.Mier. 
1 . 1 2' a« kiein. 


13910 


i3 36 36.1 


76 5a 39.4 


36. 


40 46.8 


13931 


i3 37 ia.9 


75 54 «9.0 


i3.5 


40 5i .a 


1 » ) Derselbe 
1 >• 1 Stern. 
Nr. 13921 ist im Kat 2^ 


i39a5 






i3.5 


40 47.4 
















zu gross. 












Nr. 13925 Ut naoh dem 
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Seite 


33 Nr. 


w • 


34 


1» 


» 


35 


» 



Der üntersehied der Deolinationen bann ftrdie Nommero 
99 bU 129 inolunve als etwa 40' 41'' angesehen werden. 
For die letaten 7 Nu^nmem der* Zone wird er aber eni» 
schieden grösser, namlioh im BiGttel W 48/'4f so dass sieh 
zwischen dem 1S9. und 180. Stern der Nullpunkt der De- 
clination vm neuem um etwa 7^ geändert. sin haben sohetut. 
Die oorrigirten AR» stimmen Jetzt auch mit den aus andern 
Bestimmungen abgeleiteten völlig überein. Der grösste Un- 
terschied IfS findet bei Nr. 13668 statt. Als lE^che för die 
W. M. B. ist 1853.9 ansusehen. 

18639. Aus Radd. Obs. 7 Nr. 916 folgt die Declination 4'S9/U 
'so dass in den Zonen zu lesen ist — 0.010 (statt 0.990) 
— 0.8 + 64«3'48."7 und im Katalog 4'J7."9. 

13692. Decl. 1. 49'12."3 (statt 39'12."1) nach dem Mieroscop. 

13743. Die Zeit scheint 1' zu klein zu sein. 

Eine W. M. B. gibt 35f26 3l"3 

aus Rumker 4357 folgt 35.62 30.7 

13828r Nach einer W. M. B. ist die DeoUnation falsch, und in 
den Zonen wohl zu lesen 3.355 (statt 3.645) 46*12'1."9 
und im Katalog 6."4. 

13866. Decl. 1. 54."9 (statt 29 9) Druckfehler im Katalog. 

Note 1. bezieht sich nicht auf Nr. 13917, sondern auf Nr. 13909. 
Druckfehler. 

14240. Die Vergleichung mit Nr. 14241 macht es wahrschein- 
licher, dass F. 5 um 4* 1' • ^Is dass F. d um — 1' zu 
corrigiren ist. 

14282. Zufolge der Note 2 wird der Ort des Kat 33f64 47'6."9. 

14285. Die Declination weicht stark ab von Nr. 14284 und ist 
nach einer W. M. B. fehlerhaft. 

14307. Statt 116 L 166. 

14427. Eine W. M. B. gibt die Decl. = 17' 57 .''6, so dass in den 
Zonen zu lesen ist 4.342 (statt 3 . 342) 17' 49."8 und im 
Katalog 17'65."4. 

14578. Aus Rumker 4714 folgt die Declination 19'22."8, woraus 
hervorgeht, dass in den Zonen zu lesen ist: — 0.118 
(statt —1.118) — 8."6 + 47«19'15."9, und im Katalog 
19'22."8. 

14603. Die Declination dieses Sternes folgt aus astroL Nachr. Nr. 797. 
Stern Nr. 78 nach einer Altonaer M. B. 47^51'22«"0, so 
dass in den Zonen zu lesen ist 1.854 (statt 2.854) — 1."8 
47^ 51' 15.' 5 und im Katalog 47»51'22."7. 

14623. Aus Radci. Obs. 5 Nr. 923 folgt 37f93. 

14644. Eine W. M. B. gibt die Declination s=:18'34."9, so dass 
in den Zonen zu lesen ist: 5.150 (statt 4.150) — 2.^'8 
+ 46;^18'27."7 und im Katalog 18'33'."9. 

14648 zu Note 1) hinzuzufügen. Aus Rumker 4746 folgt 32."70 

14654. Eine W. M. B. gibt 50."32. 

14657. Aus Rämker 4747 folgt 58."55. 

14660. Aus Radd. Obs. 3 Nr. 766 folgt 25. "94. 



37 



38 » 

39 » 

45 » 



46 
46 

47 
49 



52 



53 » 



53 » 
53 » 



63 H 

54 I» 

54 » 

54 n 



Digitized by 



GoogI( 



m 



2iisitze und Verbetserung-en. 



fi«ite «6 Nr* 

• M • 

» 67 • 

.u 57 • 



57 
59 



u 59 
» 59 

» 61 



» 64 » 

» 65 w 

» 67 » 

» 67 w^ 

» 68 n 

I» 70 » 

» 73 » 



147«0. Am Rfinlnr*« BiMMng Vr. fl folgt 37f36. Die Deeli* 

aaHwi mwa i6/^ Mwen« laoh ten SGcrosoop. 
14773L Aus «Lern Jürnieeop folgt dm DMÜnation in den Zonen 

4B*6'54."4, wodircli die DeoUnstSen des Kataloges 6'0/'7 

wird. Emm Wl M. a gibt wy.U 6'58/'3. 
ttiei« Der tStem flieht 1"* friber, «nd ist =Nr. 14763. Bine 

W. M. B. gibt 34* 46f80 ia."4. 
14616. Aus RadcL Obs. 3 Nr. 774 folgt tf48. 
14821. fiiM W. M. a gibt die Beelnilion =:51'24/'0, so dMs 

in disn Zenss m l^mn ist 2.337 (statt 1.337) — 1.8 

+ 45*5|'17/'3, und im Katidog 51'i3."& 
«4846. Aus BAmker*s Nacbtrag Nr. 23 folgt 28f35. 
14106. Eine W. Id. B. gibt die Dee]n#ian = 34'58/'3, so dass 

in den Zonen zu lesen igt: + 0.5A4 (statt -^. 0-446} 

— 0"7 + 46«34'55."2, und im Katalog 35'l."i 
1494t Bine W. M. B. gibt 59fl6, wonach der Ort um + Z\ 

zu joprrigiren ist 
1494t* In den Zonen ist die Declination 1" zu gross angesetzt« 
ausserdem aber ist zu lesen — 0.113 (statt — 1.113) 

— t.3 + 62®55'51/'4, und im Katalog 55'50."3. Bine 
W. M. B. gibt 55'50."9. 

15047« Die Declination ist nach dem Microscop um 10' zu ver- 
grossem, also im Katalog = 48'43."0. Aus Gr. 2184 folgt 
nach den Radd. Obs. 12 und 4 56"'56123 +78^4B'43.''3, 
so dass die Reduction auf den Mittelfaden wobl mit der 
richtigen Declination gemacht ist, denn im entgegenge- 
setzten Falle würde die AE. des Kataloges 56"*57556. 

15084. Dieser Stern ist offeiOiar kein andener als pag. ß^. Nr. 
15105 « der Unteraohied in 4er jG^rSsse 10 und 8% wird 
nicht so auffidlend, wenn man bedenk!« 4ass 
Nr. 15083 = Z. 120 5. =« 2. Or. 
» 15086 = Z. 115 70. = a » 
ist, also auch Zone 120- um eine Qrdssenolasse schwächer 
geschätzt ist. 

16173« Aus Rfimker 4981 folgt die Decünation = 55.''9 « so dass 
in dm Zonen zu lesen ist 3.178 (statt 2.178) — IC^S 
+ 4r26'47."6 und im Katalog a6'55."8. 

15234. Eine W. M. B. zeigt, dass die Declination auf die in 
Note 2) angegebene Art zu corrigiren ist 

15305 und^. Eine W. M. B. gibt die Declination = 7."3, so 
dass Z. 115.95 wohl fehlerhaft ist 

15324. Aus Gr. 2224 folgt, dass in den Zonen zu lesen ist 1.994 
Watt 0.e94) — i.**! -f- 63« 2^32.^ und Im Katidog 
r82."2. 

16892. M» «truTc 1725 folgt 26f29 + 55*26' 22."7, so dass 
in 'den Zonen zu lesen ist 0.090 (statt 5.090) + 3.3 
+ 55*26' 28/i2« im KataUg 28'19/'7. 

15477. Nach eiaw Vf. U. K muss der Faien 4 sein statt d, 
woduMh d«r Ort das Katidog« 27"49f 39 wird. 

15ai5« JÜeMT Stm steht 30' früher. Bine W. M.S. gibt 4t"59!M. 
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Mie 18 Nr. Il7ia L I4§ flütl f4i« 

» 7« » t«78& Die DaaiMttoD MbaMfehlwhdlBtseiiu Aas BM8el*B Zone 
41i Sr>47f4» felgt dieeälbe «= 4a''4t äUo ».''7 gtdmM. 
INr U<tWB^ied ia DeBUnatiM mtt Nr. 15797 istbei Argel. 

» 8t » 11000. Eine W. M. B. gM dM Deeänatioii ^ 8er3«."2t Ho ömb 

in dto ZoMD M IMD iti 8.784 (Aftit 4.784> -«^ 1.''8 

OrSS'e/'? «Id im Kilelog 88'88.''7. 
'» 84 „ 16182. Eiae W. M«B. gtttdiefieeliMttfaBs::! 38'84."5, 80 dM 

in 4m Zeaea za leseii lit 8.888 (eMt 4.888)+ 87^' ST 57."4 

und im Hitftte? 88" 84."8. 
» 86 ,» 16881. Eine W. M. B. gibt 15f48, wonaeb al«o die Xeit am 

+ 1' SU eorrigiriB tot. 
» 88 » 18418. M08er Stern iat oSnthw Gkoombr. 8370, steht aber dann 

genMi I* ap&ter. 
u 9i y, 16888 und 33. Dieser Stern bat eine starke elgane Bewegung, er 

ist Yon Lalande beobaohtet as Nr.. 80699, femer habe ich 

ihn tmal am W. M* K. bestimmt, F8r den mittlesen Ort 

1841 findet sieh aus 
Ulande 16* 43"* 8f36 + 88« 28' 1."^ Epoche 1790.5 
Argelander 42 59. 90 28 26.9 » 1842.5 

W.M. K. 42 50.49 28 31.8 » 1853.5 

» 94 » 16667. Eine W. M. B. gibt 48*r38.'<6, so dass in den Zonen zu 

lesen ist 51 (statt 80) ~ 8."5 + 46'6'43."3 und im 

Katalog 6'35."2. Der Stern ist auch B. t. 419 16A54'%3f 13. 
» 96 » 16744. Dieser Stern hat eine starke eigene Bewegung in Ded. 

Fftr den mittleren Ort 1842 folgt nämlich: 

Ans Lalande 31132 i^WBTB'.M + 47M5'32.''l 1780w3 
• Argelaader 8.28 16 13.7 1842. 5 

3 W. M. B. 9.08 16 25.0 1853.5 

» 108 » 16958 nad 87» Naeh einer W. M . B. eind die Declinationen richtig. 
»101 » 17008. Die Deelination ist nach dem Mieroeeop um 1* zu yer- 

gutaern, dadur^ ändert sich der Ort des Kat in I8*'51f78 

40^28' 28«"1« 
,, 101 » 17089L Die Deettaation ist naeh dem Mieroscop mn 1*^ zu Fcrgrös- 

sem, dadurch ändert sich der Ort des Katalogs in 12f07 

40«87'8*"8. 

• 181 » 17088. Eine W. M. B. gibt die DeoUnaHon = 33'38.''4, so dass 

in den Uum wü leaM ist 8.880 (statt' 4.820) — 2.6 
+ 67«33'7.''l und im Katalog 83'85.'9« 

• 101 » 170881 Eine W. M. B. gMrt die fiaelina«ioa 4r8ft"0, se das« in 

den «OMR «I lesen iit ft.888 (statt 3.930) -~ 4.3 
-f 86«49'88."8, und im Katalog 47'M/'8. 

» 184 » 17151. 1. 87' statt 24'. 

» 105 » 17888 und 34» Die DeolinäHonen sind naeh dlnn Mieroeeop um 
«f* 47."1 «I eorrigiran, sie sind also um 1 Rev. fehler- 
haft verwandelt Eine W. H. B, gibt 47'47j'U 

• 111 I. 178BB. Die Zeit Ist etwa 6' zu gross. Aus einer W. M. B. folgt. 

35!38 19."2. Am Ul. 32888 folgt 88f61 20/'2. In derlLC. 
tot aber F. 3 mit «füeni : beaeiehae^. «ad gibt derselbe 
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IS5 Zusätze und Verbesser angen. 



Mich die Zeit lfl2 und Of67 graeser ab F. 1 und S, aaeh 

WeglMsung desselben wird LaL noch umOfSO Udner« 
Seite 111 Nr. 17531« Bine W. M. B. gibt die^ Declination = 28'26/'0, so dass 

in den Zollen zu lesen ist 3.593 (statt 4.593) + 72®S8'3/'7 

und im Katalog 28'24."8. 
» 112 9 17570. Die DeoUnatlon heisst 50/X Die a ist undeutlieh gedruekt 
» 119 » 17941. Aus Rümker 6306 und Lal. 33544 (4mal) folgt, dass inden 

.Zon0nsuleMi8t-.2.268(8t. 2.732) - 0.''8 +50*22'2S/'3 

und im Katalog 2^21/1. Bine W. M. B. gibt 22'19.''2. 
' • 119 . » 17946. Dieser Stern steht 10' früher nach LaL 33587, und einer 

W. M. B., welehe 5'"6Sf27 gibt. 

• 123 ^ ^8143. Deelination 1. 41' statt 71'. 

• 127 >• 18335. Aus Ramker 6595 folgt die Deelination 2' 27.^3, so dass 

in den Zonen zu lesen ist: 4.046 (ßto*i 3.046) — 2.3 

55^2'28."5, im Katalog 2'27/'8. 
i> 132 « 18592. Die Zeitminute muss 38 heisaen statt 39. Fehler des 

Kiktalogee. 
N 134 » 18653. Deelination 1. 4' statt 5' aus dem Miorosoop. 
» 135 » 18743. Die Note fallt weg, da aus Radd. Obs« 9. Nr. 1038 folgt 28f 70. 
» 139 » 18927. In den Zonen ist ohne Zweifel zu lesen — 0.670 (statt 

+ 0:670) — l."7 + 52'»31'16."7 und im Katolog 

ai'ia"8; nur so stimmt die Decl. mit Lal. 35915 und 

einer .W. Bf. ^ ^ 

» 139 » 18931. Deelination 1. 34' statt 31'. 
» 140 » 18961 und 18975. Die Qemerkung fallt weg. 
» 140 » 18975. Aus Rumker 7153 folgt: 3"'36f 52^ so dass die Zeitminute 

richtig ist, aber die Zeitsecunde seheint falsch. 
» ' 141 tt 19009. Aus dem Mierosoop folgt die Deelination in den Z<men 

64<'32'51."0, wodurch die Deelination des Kataloges3r56."0 

wird; da eine W. M. B. 32' 57 ."3. gibt, so ist das Mieroseop 

richtig« und muss bei der Verwandlung ein Fehler vorge- 

fallen sein. 
» 145 • 19216. Declination 1. 53' statt 54' nach dem Mierosoop. 
» 146 » 19243. Declination 1. 25."7 statt 35.'^5 nach dem Mieroseop. 

• 150 • 19496. Die Zeit scheint 1' zu gross zu sein. Zwei W. M. B. 

geben 6f25. 

» 151 , 19506. Die Declination ist fehlerhaft Zwei W. M. B. geben 6."1, 
vielleicht soll es also in den Zonen heissen 2.580 (statt 
2.380) + 10."4 83*49'9."3 und hn Katalog 6."0. 

» 154 » 19657. L 37' statt 87'. 

» 166 » 20281. Nach einer W. M. a ist in den Zonen «u lesen: 2.270 
(staH 3 .270) — l."9t+ 48*52' H.'% im Katalog 48» 52' 17."1. 

» 166 • 20182. Aus Gr» 3100, sowie aus der Folge der Zeiten geht her^ 
▼or, dass die Zeit um — 1*" zu corrigiren ist, abo 9^. 

m 176 • 20868. Declination L 53' statt 54' nach dem Mieroseop. Diese Deeli- 
nation gehört aber dem Stern Nr. 20882 an, die Declination 
von Nr. 20868 ist die in den Zonen nicht beobachtete, ans 
einer W. M. B. folgt dieselbe \=s 61®!ir 49."6, der Stern 
ist auch Struve 2506. 

» 178 n 10882. Declination 1. 61"* 53' 26. t. S. Bemerkung zu Nr. 20868. 
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Ztts&tse und Verbesserungeii. lt!| 



Seile 188 Nr. 90972. Dieser 8ten ist. identiseh mit Nr. 20965. Nach einer W. 

11 B. ist nfimlieh in den Zonen su lesen F. 5 statt 4 

36"'68f77 und im Katalog l^f97. 
» 186 » 21279. Die Deelination moas in den Zonen 44* heissen statt 45S 

daduroh wird die Position des Kataloge« SB Of 62 44®33'32."8. 
» 188 » 21371. Ans Lal. 40627 and einer W. IL B., welehe 15f93 gibt, 

folgt, dass die Zeit um 10' au klein angeeetat ist 
» 199 » 21942. Dedination L 52' statt 61'. Dmokfehler im Katalog. 
9 202 » 22072. Deolination 1. H.^O statt 4T."0 naeh dem Mierosoop. 
» 202 » 22083 und 
» 203 » 22118 oder Zone 140 Nr. 76 und 77. Diese beiden Oerter seheir 

nen einen Fehler au enthalten, den es mir aber nieht ge- 
lungen ist au&ufinden. Am Himmel habe ich die Sterne 

nieht gefunden, aueh ist es aufikllend, dass sie nicht in 

Zone 22 yoricommen. Die beiden Sterne Nr. 22101 und 

22121 sind richtig, den letzteren habe ich am W. Bf. K. 

beobaehtet 21^16'T7fl3 + 60®26'57."8, ausser diesen 

beiden ist notti ein Stern 9 — 10 Gr. vorhanden , dessen 

Ort 1842 ist 21*16-8' + 60*29' .9. 
» 203 » 22141. Nach einer W. IL B., welche 49f89 gibt, ist die Zeit auf 

die angegebene Art zu oorrigiren, also 49f27. 
» 207 » 22336 und 37. Eine W. M. B. gibt 45^' 44' 9."2, so dass die De- 

clinatbnen richtig sind, und der Fehler in den Radel. 

Obs. liegt 
» 209 » 22414. Die Zeit scheint 2' zu gross zu sein. Der Zeitunterschied 

mit 22407 ist n&mlich am W. M. K. beobaehtet = 4:86. 

Aus Z. 22 folgt derselbe 4f42, ans Z. 140 == 6f32. 
» 211 » 22529. Deelination U 57' statt 58' nach dem Mierosoop. 
» 212 » 22554. Dieser Stern ist nicht am Himmel, offenbar ist in den 
. Zonen F. 4 (statt 5) ai^20f22 zu lesen; im Katalog 

34'"41f3d und eine W. M. B. gibt 31-41 f 26. Der Stern 

ist auch Plazzi 236. 
» 212 » 22565. Dedination L 56^ statt 50^. Druckfehler im Katalog. 
» 214 » 22664« Die Dedination ist in den Zonen i^ zu gross angeeetzt 

der Ort des Katalogs wird daher 29f01 48<'58'6."1. 
» 214 » 22699. Naeh einer W. IL B. ist die Dedination auf die angegebene 

Art zu eorrigiren, also 28'50."1. 
» 223 » 23124. Nach einer W. M. B. ist die Dedination in 44'21."7 zu 

eorrigiren. 
*• 225 » 23206. Die Zdt seheint 2' zu gross zu sdn. Bine W. M. B. 

gibt 5!ia 
» 227 » 23337. Dedination 1. 42."8 statt 32."a Druckfehler im Katalog. 
» 228 j| 23386. Dedinatign L 51' statt 57' nach dem SGcroseop. 
» 228 » 23392. Naeh einer W. M. B. ist in den Zonen zu lesen + 0.684 

(statt —0.316) — 9."7 73«6'12."6 und im Katalog 

73«6'29."a 
» 240 » 23974. Deelination 1. 13/'6 statt 23."6. DrudcfeUer im Katalog. 
» 243 » 24139. Dedination L 26' statt 25 nach dem Mieroscop. 
» 245 » 24227 ist wohl um -*- 1' zu eorrigiren. Am W. M. K. ist der 
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Zusätse und Verbesserangen. 



UnterMfaied mH Nr. 14298 geftuiden a: «af 79* Am Z» 91 
folgt derselbe 3» 32f64, aus Z. 160 = 31f81- 
Seite S46 Nr. 24874. Aus RikmlEer 10871 folgt die Deelmation =s 53'22.''3. 
DuiMh und B«ek «wer W. M. B« ist m de« Zonen^m leeen 
— 3.748 (statt 8.267) — 6.7 63'29/'3 und im K^ialog 
63'22.'U 

» 247 » 24343 ist wohl um + 2' «i oorrigireB • Am W« M. K. ist der 
Untersehied mit Nr. 24360 = 9f46 beobashtet Der Unter- 
sohied f«lgt aber aus Nr. 24344, vnd dam BCittel ans Nr. 
24360 und 61 = 9f32.' Aas Nr. 24343 bss 11:38.- 

» 249 » 24446 ~ 49. Der Untersehied in Zeit dieser beiden Sterne ist in 
Z» 61 = Of 64 beobaohtet, um welehe der südlichere Stern 
dem nördlicheren folgt In Zone 168 dagegen geht der süd- 
lichere dem nördlicheren um Of43 yorher. Nach einer 
Beobachtung am W. M. K. folgt der südlichere um 0!94. 
Es ist also Nr. 24449 wohl um 1* zu verringern. 

» 261 » 24646. Dieser Stern 6. Grösse ist offenbar kein anderer als 
Groombr. 3862= Lalande 44476. Aus denRadd. Obs. 1844 
und 60 folgt die AR. um 16f82 grosser als aus ArgeL 
Dieser Fehler scheint daher «u rühren, dass der am F. d 
beobachtete Stern mit dem Intervall des F. e redudrt ist. 
Denn wenn man die Beobaehtangszeit aus dem Fadeninter- 
vaU d ableitet, so erhält man 36"19f07, mitF.e 36"WflO, 
wo die erstere doch z» nehr von einem wiridich beobach- 
teten Momente, das nur zehntel Seeunden enthalt, ab- 
weicht» Unter Annahme dieses Fehlers, der daher entstehen 
konnte, dass der vorhergehende Stern am F. e beobachtet 
war, wird die Zeit 16f03 grösser. 

» 264 » 26200. Grösse U 7.8 statt 7.9. 

» 266 » 26266. Nach einer W. M. B. ist die DeeKnation falsch, uad hmiss 
heissen 28'80.''8. 

» 279 m 26630. Die Zeilminute muss 22 statt 21 heissen, fibereinstimmend 
mit Lal. und einer W. M. B. 

» 280 u 26997. Die Zeit ist 2' zu gross. Bine W. M. B. gibt 43! 18 und 
stimmt also mit Nr. 26996 überein. In Zone 64 ist schon 
bei Nr. 66 = 26970 des Katalogs ein Fehler in der Zeit- 
seounde vorgefallen. Dieser ist auch bei Nr. 67 und 68 
begangen. Nr. 59 ist aber nach Vergleichung mit Zone 
160 richtig. 

« 281 » 26007. Die Zelt ist 2' zu gross. S. die Bemerkung zu Nr. 25997. 

» 282 u 26066. 1. 26f60 statt 15f50. Die Zeit ist in den Zonen um 16' 
zu vergrössern, wie aus Lal. 46673 und einer W. M. B. folgt« 

» 284 » 26161. Declination lies 54' statt 63' nach dem Mieroseop. 

» 284 » 26191. » » 58 » 57 » » » 

» *284 » 26198. » >. 52 » 51 )• >» » 

» 285 I» 26223. » » 6 » 5 » > 
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Vorwort. 



Der vorliegende Band unserer Annalen gibt im Anschlüsse an 
den Hauptinhalt des unmittelbar vorangehenden Jahrganges 
in seiner ersten Abtheilung die Beobachtungen von Cometen 
am Refractor von 1847 bis in die neueste- Zeit. Die Einrich- 
tung dieser Abtheilung ist deijenigen ganz analog, welche den 
Beobachtungen der neuen Planeten in dem erwähnten Bande 
für 1853 gegeben und dort hinreichend commentirt wurde, 
also hier keiner weiteren Erläuterung bedarf. Herr C. Horn- 
stein, der seit einiger Zeit vorzugsweise die Beobachtungen 
am Refiractor übernommen hat, besorgte wie ftir den Jahrgang 
1853 die Redaction auch der älteren von anderen Beobachtern 
gemachten Bestimmungen., 
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Die zweite Abtheilung nimmt die Beobachtungen am Me- 
ridiankreise wieder auf, die seit dem XXni. Theile (Neuer 
Folge in Quart IIL Band) durch Mittheilungen verdrängt 
waren, deren Veröflfentlichung weniger einen Aufschub vertrug, 
als jene Arbeiten am Meridianki*eise, die zwar in vielen Bezie- 
hungen als Fundamentalbestimmungeii dienen, aber doch nur 
in seltenen Fällen zu Rathe zu ziehen sind« Wir geben hier 
die Beobachtungen von Ende 1838 bis zum Schlüsse des Jah- 
res 1840, und glaubten die Publikation fortan auf diejenigen 
Daten beschränken zu müssen, welche irgend in Zusammen- 
hang mit anderen Mittheilungen unserer Sternwarte stehen; 
manches flberdiess an diesem Instrumente Geleistete blieb in 
unseren Originaltagebttchem niedergelegt, ohne hier aufgenom- 
men zu werden, da diese Beobachtungen im allgemeinen nur 
dann von Werth wären , wenn die Örtlichkeiten des Observa- 
toriums eigentlich absolute Bestimmungen zuliessen. 



Zur Erklärung dieser zweiten Abtheilung erObrigt nur 
weniges zu sagen. Nach dem Vorgange ähnlicher Verofifent- 
lichungen anderer Anstalten glaubten wir der Authenticität 
keinen Eintrag zu thun, wenn wir sowohl die Antrittsa^eiten 
an die einzelnen Fäden als die Lesungen an den vier Vomieren 
nur im Mittel bekannt gaben, und für die Rectascensionen 
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ausdrficklich in einer Nebencolumne erwähnten, sobald die An- 
zahl der benützten Fäden nicht die Normakahl 5 betragen 
hatte. Sonst wurde im Wesentlichen der fr&heren Anordnung 
unserer Meridiankreis-Beobachtungen nichts geändert, und vnr 
können in dieser Beziehung sowohl, als wegen der angewen- 
deten Constanten auf Theil XXI. (Neuer Folge in Quart 
I. Band.) Seite 175 u. ff. verweisen. 



Als einen Anfang der Veränderungen in der Weise zu 
beobachten und zu rechnen, welche in folgenden Jahren f&r 
nöihig erachtet wurden, und in späteren Bänden sich zeigen 
werden, hat man es anzusehen, dass der Gang der Uhr, um den 
Einfluss der persönUchen Gleichung zu eliminiren, von nun an 
immer aus Bestimmungen eines und desselben Beobachters ab- 
geleitetwurde, wodurch sich die oft mit dem Gange des Tage- 
buclies nicht übereinstimmenden Intervalle erklären, welche 
als zur Herleitung des Ganges benfltzt angefahrt werden. 



Typographische Rücksichten zwangen uns die Zeiten, zu 
welchen die Zenithdistanzen gewisser Gestirne ausser dem Me- 
ridiane beobachtet wurden, in die Columne Anmerkungen der 
den Lesungen am Kreise u. s. w. gewidmeten Seite zu verwei- 
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sen, in welcher daher die betreffenden Noten, z. B. pag. 161: 
um 70" f?*, ganz wie die Worte: Centrum, SüdUcher Rand etc. 
nur auf diejenige Zeile zu beziehen sind, neben welcher sie 
stehen, während die übrigen in derselben Columne enthaltenen 
Daten dem zugehörigen Beobachtungstage im ganzen gelten. 

Wien, 10. December 1 854. 



Littrow. 
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Gomet 1847. L 

Entdeckt von Hind am 6. Februar 1847. 


Kr 


eis 


1847. S3. Mriar. Mbek. 

Differenz (Coro. — St. 1). 

Stl + + 7"'58.'77 + a'4i/'4 

Com. 4- 8 3.75 a a4.8 

8 6.5a I 5a. 3 


äusB. 1 inn. 


äuss. 1 inn. 


Stene 

hm* 
7 a 58.4 
6 3a. o 


ff 
i3.o 

16.5 


A m ff 
7 II 10. 

14 18.0 


38. '5 
48.5 


i5 x6.o 
i8 49.3 


3i.5 
33. a 


a3 3o.5 
a6 4' •<> 


59.5 
14.0 


+ 8 3.0X + a 19.5 

Differenz (Com. — St 2), 

— i«5i/3o -f. i5'59."i 

St 2 — 5o.ao i5 49.4 

Com. + 48.75 i5 a6.9 

46.18 x4 59.3 


a7 Sa. 7 
3i 5.0 


48. 
49. a 


35 47.5 
39 4.0 


II. 5 
38. 


46 4o.o 
5o a4.a 


55.0 

10. 


44 47.5 

48 35.0 


8.0 
i3.5 


5a 46.0 
56 3o.i 


0.0 
i5.7 


5o 54.5 
54 4».o 


i3.o 
ai.5 


— « 1 49.11 4* k5 33.7 

8*eni 1 , Groombridge 3945. 
1847.0 aa*5o«44.*ao + 59* 8'4i."« 
Rednet. — 0.86 + 7.1 
Differ... + 8 3. 01 + a 19.5 
eig.Bew. — o.36 + a.4 
Refr, ... -|- o.oa -j" ^^^ 


58 55. o 
8 a 4o.5 


10. 

a6.o 


57 3.5 
8 54. S 


a4.5 
34.0 


5 9.0 
8 54.6 


a3.6 
39.7 


3 »9.0 
7 i3.5 


39.5 
5o.a 






MHie) der Z< 
Correet. d«r \ 


lit . . . 
[Jhr . , 


* ai 

.... 7 4a 4 

. . . . -— n 1 


ff 

^a.7 

6.3 

16.4 

3.5 


Comet.. aa 58 46.01 4~ ^9 11 ii.o 

,1847.0 a3* o«43/53 + 58*54' ^."o 
Rednot — 0.79 +7-5 
Differ... — i 49.11 + i5 33.7 
eig^ew. — o.aS +5.6 
Kefir.... -^0.16 4- «.0 


Starazeit ... 
Mittlere Wiei 


1. Zeit 


.... 7 35 5 
... 9 a3 




• 


Comet.. aa 58 53.54 + 59 9 5o.8 
ImMittelaa 58 5o.3i + 59 10 a5.a 
Log. F. Pir. 8.8a7 9.87« 


6 18 a5.5 
ai a7.5 


41.0 
xa.5 


Steri 

6 ao 6.3 
aa 39.8 


a4.5 
ao.8 


1847. S8. lebnuir. Sobaub. 

st + Differenz (Com. — ßt). 

Com. + _ ,« a6/a _ a' i6."i 
a4.6 a 38.3 
a3.9 a 49.i 
a3.3' 3 ai.7 


a5 a8.o 
a8 35.5 


43;5 
ai,5 

ao.5 
1.5 


»7 9.3 
^9 44.4 


a6.o 
a7.a 


3a 6.5 
35 14.5 


33 47.7 
36 ai.7 


4.0 
5.5 


— 1 a4.5o — a 4«. 3 
Stern, Argelander Z. pag. 48. 

i847.oa3*ai"a7?ii + 54*33'4a/9 
Reduct. — 0.48 + 6.3 
Differ... — i a4.5o — a 46.3 
eig.Bew. — o.3i + a.7 
Refr. ... — o.oi — o.i 


38 46. 
4i 58.0 


57.0 
44.0 


40 a7.6 
43 a.o 


44.5 

44.5 


Mittel der Zeit.... 
Correet. der ühr . . 
Sternzeit 


h m i 
.... 6 3o i5.a 

.... — 7 ag.o 

6 aa 46. a 


MitÜere Wiei 


1. Zeit 


.... 7 50- r 


J8.4 


Comet.. a3 ao 1.81 + 54 3i 5.5 
Log. F. Par. 8.867 9.763 



Ann. d. Wien. Sternw. 3. Folge. IV. 
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1847. t. Um. Jelinek. 

St- — Differenz (Com. — St). 

Oom, - _,. a«a7.'6a + i' 4,.; 
38.95 1 a5.6 
39.38 1 11.8 
31.43 55.3 
31.7a 38.7 

St + 33.45 ao.S 

Com. + -f. a 3o.4i + 1 a.3 

Stern, Hist e^l. pag. 306. 

1847.0 a3*a5"'ii.'64 + *5a*a7'x4."8 
Recbict.. — in 4-5 5 


kvLSB, 1 inn. 


»UM. inn. 


SIeri 

h m i 
6 a3 36. o 

a5 3o.o 


f 
3.0 

4.5 


Cmet 

h m $ 
6 a5 46. 

a8 x6.o 


s 
I i.o 

5o.o 


38 47.3 
3o 43.0 


i3.a 
18. 3 


3i 1.5 
33 37.5 


a6.o 
1.5 


34 a.o 

35 58. 


a6.o 
33.4 


36 18.0 
38 41.0 


43.5 
i5.o 


40 i'-9 
4a 35.3 


38.5 
17.3 


43 48. 
45 a.5 


14.5 
33.5 


4s ^9.^ 
47 5i.5 


46.4 

34.0 


48 3.5 
5o ai .0 


39,0 
54.5 


5o 47.7 
53 7.5 


5.0 
So.o 


53 ax .0 
55 41.5 


46.5 
i5.o 


Mittel der Ze 
Correet der 
Stemzeit . . . 
Mittlere Wiei 


k m 
it 6 Ao ^ 


14.0 

9.6 
i5.6 


Differ... -}- a 3o.4i +1 a.3 
eig.Bew. — , x — 0,1 
Refr , ... -(.o.ox -|-o.i 


ITkr . 9 


unr. ..... — H j 

6 33 

».Zeit ... 7 53 a 


Comet.. a3 37 41. 58 + 5a a8 aa.6 
Log. F. Par. 8.845 9.780 

• 


Cmet 

6 14 36. 
16 46.5 


56. 
ao.o 


SIeri 

6 19 a8.3 
ax a.o 


54.0 
35.0 


1847. 4. Iln. uitrow. 

Com. + Differenz (Com. — St). 

^*- + .— 4» 35/ao — x' 35."6 

31.87 X 56.4 
33. xo a la. I 
3i.83 a 4x.a 

. 3i.3o 3 1.9 
39.05 3 38.8 

36.88 3 53.4 
37. aa 4 ^0.7 

a6.a3 

35. xo 

33.53 


aa 6.0 
34 a3.o 


34.5 
3.5 


a6 57.0 
a8 36. 


ao.o 
H.5 


39 9.0 
3x 3o.o 


36.0 
II .0 


34 3.4 

35 4a. 


a5.o 
19.0 


36 4a. 
39 9.0 


59.5 
5i.7 


41 38. 
43 X7.5 


1.5 
5a. 5 


46 9.0 

48 5i.5 


34.0 
34.0 


5i 4.5 
5a 48. 


38. 
a3.a 


56 44.0 
59 18.0 


59.0 
0,0 


7 « 44.3 
3 x4.5 


i3.5 
45.0 


'. — 4 39. ax — a 55.0 

Die drei letzten Durchgäoge sind für die 
Deelination nicht anivendbar. 

Stern , Argel. Z. pag. 56. 

X847.0 a3*39«a4/6a + 5o*aa'47."8 
Reduot. —0.37 +5.1 
Differ... _ 4 29. ai — a 55. 
eig.Bew. _ 0.34 + 1.4 
Refr«... — o.oa — 0.1 


7 3 55.0 
6 3a. 


la.o 
i5.5 


8 56. 
10 a5.5 


34.5 
56. 


10 55.5 
i3 36.0 


9.5 
19.0 


x5 58.4 
17 a6.o 


3o.5 
54.0 


19 31 .0 

3a 48. 


33.0 
38. 


a3 5a. 
a7 XI. 4 


1 .0 
0.5 


37 43.0 
3i 10. 


54.5 
58.5 


3a ia.4 
35 3i.o 


aa.o 
ai^. 


36 8.0 


ao.5 


4o a5.o 
43 5x.6 


36. 
4i.o 


39 33.5 


Comet.. a3. 34 54.68 + 5o 19 59. « 
Log. F. Par. 8.819 9.786 
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Für die AR. 

Mittel der Zeit 6 56 za.6 

Correot der Uhr ^ 780.4 

Stemzeit 6 48 4^ • ^ 

Mittlere Wien. Zeit 8 i 3.8 

POr die DeolinatioB. 

Mittel der Zeit 6 43 45. a 

Correet. der Ulur — 7 3o . 4 

Stemzeit 6 36 i4.8 

Mittlere Wien. Zeit . . . 7 48 38 . 4 



C«iiet 

Am« 

7 a6 47«*^ 
a8 54.0 



33 34.0 
36 17.0 



4« i3.o 
43 5o.o 



49 49.0 

5i 35.0 



M 
59.0 

4x .0 



43.5 
7.0 



aS.o 
38. o 



7.0 
1 1 .0 



Stert 

k m 8 
7 3i 33.0 

3a 53.0 



38 7.5 
40 a6.o 



46 9.0 
48 36. o 



53 44.0 
56 10.5 



3.0 

QO.O 



ao.o 
i4*^ 



ao.o 
a5.o 



53.5 
0.0 



h m $ 
ftfittel der Zeit 7 39 6.4 

Correet. der Uhr — 7 54.3 

Stemzeit 7 3i la.i 

Mittlere Wien. Zeit.... 8 19 5i.3 



Sie» 

8 a5 5o.o 
a7 38.3 



3a o. 
33 46. 



38 4.3 

39 46. a 



44 47.3 

46 a4.4 



4.4 
a3.5 



i5.a 
3o.4 



19.» 
3i.o 



3.0 
7.» 



C«Met 

8 a6 58. a 
a9 39.5 



33 8.5 
35 49.8 



39 ia.*o 
41 5a. 5 



45 5a. 5 

48 34.0 



6.5 
39.5 



i5.o 
41.5 



1.8.0 
43.5 



59.3 
a5.4 



h m 



Büttel der Zeit 8 37 37.8 

Correet. der ühr — 7 59 . a 

Stemzeit 8 39 38 . 6 

Mittlere Wien. Zeit 9 14 1 a . 3 



1847; 10. llri. Horasteis. 

Com. + Difl^nz (Com* — Sf). 

St + _ 4«t aa/00 — 3' 9."'^ 

ai.5o 3 35.7 

ao.a5 4 6*' 

19.00 4 18.3 



Com. — 
St — 



— 4 ao.69 — 3 47.3 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 a3*58*i9.*48 + 43*«a'57/'6 

Reduet. — o. ao -|" 3.o 

— 3 47.3 

+ 0.8 

— 0.4 



Differ . . ^- 4 ^^ • ^9 
eigBew. -^ 0.06 
Refir.... — o.o5 



Comet. a3 53 58. 60 + 43 9 i3.7 
Log. F. Pur. 8.744 9.865 



1847. 

st — 

Com. — 



11. Ilrs. Sehaub. 

Differenz (Com. — St). 



+ i*»34.'4 
35.7 

36.3 
37.3 



+ 6' i6/'9 

6 48.7 

6 5i.5 

7 «9.7 



4- I 35.93 + 6 49.» 

Stern , zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 a3*55«i8.'a9 + 4i»53'58."3 

Reduet. . — 0.19 -j" ^ • 6 

Differ... 4- i 35.93 — 6 49.a 

eig.Bew. — o . 3 o — 3 . i 

Refr. ... — 0,17 + 3.7 



Comet.. a3 56 53.56 
Log. F. Par. 8.671 



+ 4» 47 »».3 
9.9^0 



i • 
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1847. IS. Urs. SebMb. 

Com, + Differonz (Com. — St.). 

St. - _ 6« 4/^ + ^3^ ,^^^3 

3.9 17 39.5 
a.7 17 6.7 


äufls. 1 inn. 


äujis. 1 inn. 


Am« 
7 3o 35. o 

33 45.5 


33*0 
37.3 


Steri 

Am« 
7 36 37.3 

38 53.0 


36*. 4 
43.7 


4o 34.0 

43 5o.o 


33.4 
39.4 


46 37.4 
48 53.3 


36.8 
44.1 


5o 34.5 
53 5a. 


33.3 
43.0 


56 37.1 
58 54.5 


36.6 

44.6 


— 6 3.83 + 17 39.7 

Steril, in AndroroedAe Br. Ass. Cftt 28. 

1847.0 0* 5»35.*i7 + 4o«ii'38."4 
Reduet. _ o.i5 + a.4 
Differ... — 6 3.83 + 17 39.7 
eig.Bew. — ©.33 +3,1 
Refr.... 4- o.3o + 3.4 


Mittel der Zei 


h m 

it ^ 4i 3 


« 
6.5 

a.i 

4.4 

1.4 


Correet. der 


ühr 8 


Stemzeit ... 
Mittlere Wiei 


y 35 3 

1. Zeit ... d 14 Q 




Comet.. a3 59 3i.36 + 4o 39 i5.o 
Logr. F. Par. 8.739 9.869 


7 3 39.0 
5 38. 


41.0 
36. 


Stera 

7 6 6.7 
7 35.0 


3o.o 
o«o 


1847. 13. Iln. Littrow. 

Com. — Differenz (Com. - St), 

^*- - — a« ii.'93 + 3' 49.''4 

11.88 3 3o.6 

13.00 3 18.4 

10.73 3 54.7 

10.37 

948 


7 56.5 

10 4*0 


8.0 
5o.o 


10 3i.5 

11 53.0 


55.0 
27. 5 


13 31.5 

i4 «7.0 


35.0 
14.0 


14 56.5 
16 16.0 


ao.5 
5a. 5 


16 59.0 
19 0.5 


13. 

48. 


»ö »9.4 

ao 5i.o 


54.0 
««.0 


— 3 II. o5 + 3 33.3 
g^"^| nahe durch den Mittelponkt 

Stern , eine Merid. Kr. Beob. 

1847.0 0* 4*i6.«i6 + 39* 3'59."6 
Reduet. _ 0.16 + 3.a 
Differ... _ a 11. o5 + 3 a3.3 
eig.Bew. -(.0.38 _ t.3 
Refr.... 4- o.o4 -f o.3 


33 56. 
a5 4^*0 


5.0 

36.0 


35 6.5 
37 55.0 


.4.6 
47-» 


38 46.5 
3i 34.5 


54.0 
36.0 


3o 55.5 
33 44.0 


36. 


Mittel der Ze 


Far die AR. 

k m 

it n 16 3 


14^4 

5.4 

19.0 
14.^ 

^4.-4 

5.4 

9.0 
5.1 


Correct. der 1 


[Jhr — 8 


Stemzeit 


; m 3 g 


Mittlere Wiei 

Für 

Mittel der Ze 


1. Zeit ... 7 45 2 

die Deelinatioii. 

k m 
it n 11 1 


Comet.. 3 5.37 +39 6 34.0 
Log. F. Far. 8.713 9,877 


Correct der 


Uhr — 8 


Stemzeit. . . . 
MitÜere Wiei 


7 3 

1. Zeit 7 40 
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ioM. 1 inn. 


aoss. 1 ins. 




C««et 




Stene 

h m $ 
6 56 37.1 

58 16.0 


M 

5i.o 
0.6 


1847. 15. Ilri. HornsteiD. 

S*- .1 + Differenz (Com. •— St. 1). 
Com. - _ 4« 44/53 ^ ^z 5 //o 




.... 


6*58"ao/o 
7 ao.o 


3 i/o 
8.5 


7 3 a3.i 
4 46. 


41.» 
a7.6 


OL * ' "^ 

^*- » - 4a. 80 a 3o.o 
4a. 60 1 5o.o 






5 5o.4 
7 39.1 


a.5 
a6.o 


40. 65 1 ai.a 


^- 


. . . • 


41.80 44.^ 


7 47. o 
9 33. o 


ao.o 






39.8a 16.8 





.... 


35.48 — a aS.a 
34.40 — a 46.3 
33.35 — 3 5.0 
33.45 — 3 40.5 

— 4 38.89 — «3.6 






l4 3o.o 
i5 47.0 


5i.o 

35.0 




.... 


i6 3.0 
i8 4.5 


.5.0 
54.5 


ao 55.6 
aa 38. 


9.5 

a4.3 






a3 48. a 
a5 1.5 


xa.o 
37.5 


Di£Ebrena (St t - St 1). 




. • • • 


a5 a3.o 
a7 aa.o 


35.0 
9.5 


3o II. 3 
3i 55.5 


a4.5 
40.8 


+ 6« 38.*a8 — 37' 9."a 
38. 60 ia.8 
38. aa 16. 5 






3a 5o.6 
34 17.3 


8.0 
58.3 






39.1a i5.i 


34 39.0 
36 a3.5 


5i.5 
9.5 


39 a5.6 

4x 0.0 


4o.o 
45.1 


+ 6 38.55 ^ 27 i3.4 


43 a6.o 
45 i5.o 


36. b 
3.0 


48 3.3 

49 57.5 


i5.3 
43. a 


Com. 4. est 2 — St 1) wnidfi Mch beim 
St 2 -U z^^iten Durohgange benfitzt, wo 
* "^ der Comet nur mit Stern 1 vergli- 
ehen ist 


8 91 44.^ 
a3 5o.o 


54.5 
39.0 


8 aG 3i.a 
a8 i3.o 


46. 
59.3 


a8 45. a 
3o 5o.o 


57.0 
40.0 


33 35.7 
35 10.5 


49.6 
54.0 


Stern 9. B. Z. 381^, Ul. pt^, 126, und ans 
Vergleiobmig mit Stern 1 am Kreismikro- 
meter. 

1847.0 o*ii*46.'a5 + SO* 6'48."3 


35 4a. 
37 45.5 


53.0 
34.0 


40 $3.4 
4a 1 .0 


5o.9 
43.5 


43 II.O 

45 i5.o 


a3.o 
a.5 


48 8.3 

49 "»5.5 


39.5 
a.o 


Rednet.. ^ o.ii -(- 1.4 
Differ... _ 4 38.89 — i3.5 


Mittel der Zeit 7 5o 38.% 

Correet der ülir ...... — 8 11. 

ßtemzeit 7 4a 17.9 

Miitiere Wien. Zeit. ... 8 1 1 i5 . 7 


eig.Bew. ^^ 0.04 +0.1 
Refir.... — 0.06 — 0.6 


Comet.. 7 7.a3 + 36 6 35.7 
Log. P. Par. 8.701 9.88a 

1 


8 So 57.0 
5a 37.0 


11. 
ai.5 


SIeri 

8 53 39.5 
56 8.1 


47.0 
0.0 


^' + Differenz (Com. - St 3). 
L:t -3-7.'o3 +6' a./'7 
T-a^ 7.-0 5 46.3 
— 3 7. II -4-6 4.0 


58 i5.5 
9 4> .0 


aS.o 
3a. 


9 X 49.0 
3 a3.o 


a.o 

9.3 


Mittel der Ze 


A «« 
it 8 55 3 


$ 
7-5, 
I .a 
6.3 
3.5 


Correet. der \ 


[Jhr ... 81 




Stfmzeit ... 


fi X., n 




MitÜere Wien. Zeit. .. . 9 16 1 


! 
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Stern 3, AndromedAe. * 

I847.0 o*io«ao.'93 + 35*56'ia."4 
Reduct. — o.ia _|- 1.4 
Differ... — 3 7.11 +6 4.0 
eig.Bew. — 0.07 — i.o 
Refr.... + 0.8a + 8.4 




Comet.. 7 14.45 + 36 a aS.a 
Log. F. P«r. 8.6a4 9.93a 


Steri 

Am« 
6 55 7.4 

56 a4.4 


9 
a8.o 

3.5 


h m 1 
6 58 3.4 
59 43.5 


f 
i5.o 

a8.o 


1847. 16. Ilrs. HomsteU. 

Com. _ Differenz (Com. — St). 

^^^ +3« 6/40 + i' 37."7 
7.00 4" * *5.7 
7.43 + 48.6 
7.65 + 35.5 

8.0a 4- ^ 7.4 

8.3o — i5.a 
8.0a — - 43.3 
10.47 — ^ 56.9 
11. 3a — I 3o.8 
11.55 ~ I 35.5 
11. a3 — I 46.4 
ia.a7 — a 11.9 


7 Q 6.0 
I a6.o 


37,0 
5.4 


7 3 5.4 

4 4».» 


17.0 
a8.o 


5 3o.o 
7 9.0 


43.0 
55.3 


8 33.0 
to ao.o 


44.0 
10. 


lo 5i.4 
la 3o.6 


4.Ö 
16.8 


i3 56.4 
i5 41.8 


7.0 
39.0 


i6 a7.3 
i8 8.a 


40.0 
55.0 


19 34.8 
ai 17.0 


46.8 
4.0 


ai 56.5 
a3 38.5 


9.8 
a6.6 


a8 7.0 
a6 46.6 


19*0 
3a. 


^7 44.7 
«9 19.7 


58. 

e.e 


3o 5o.o 
3a 3a. 5 


58.6 
ao.o 


uom.^. + 3 g,,4 _ aa.9 

öt -h 

Stton. B. Z. 439, Ul. pag. 389; in Reetu- 
4sension Lal. ausgesehloaeen« 

1847.0 0* 6«i6/58 + 34^34' i."a 
Reduot.. — . 1 1 + 1.0 
Differ... -|- 3 9.14 -.aa.9 
eig.Bew. ^ o.oi +0.1 
R«fr. ... _ 0^01 — o.i 


33 6.0 

34 4>.o 


ao.o 
a7.5 


36 la.o 

37 57.8 


a,^8 
45.8 


38 a5.a 

39 58.4 


39. • 
43.3 


41 a8.3 
43 18.5 


38. 
6.4 


43 5i.5 
45 a4.o 


5.0 
9.0 


46 54.0 
48 44.5 


4.0 
33. a 


49 8.8 

50 38.5 


34.3 
aa.a 


5a 10.6 
54- 0.0 


19-^ 
48.5 


54 38.5 

55 54.0 


44.4 
37.0 


57 a8.o 


37.5 


59 ao.o 7.5| 


Comet.. 9 a5.6i + 34 33 39.3 
Log. F. P«r. 8.705 9.871 


Mttel der Zei 


t Pf oft 1 


8 

8.9 

1.3 

5,3 


Conreot. der 1 


[Jhr 4-5 


Stemzeit 


r •* 

m, «kA % 


Mittlere Wien. Zeit. ... 7 54 3 
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1847. 17. liri. Sohaab. 

Com. — Diflferenz (Com. — St). 

S*- - _ i« 4i/a + 6' 8."i 
4x.o 5 4^.0 
40.0 5 a3.o 
40.4 5 ao.8 

39.4 4 4«. 3 


iUM. 1 IDD. 


äuss. inn. 


Am« 
7 ^9 10.9 

3i 39.3 


$ 
18. a 

3i.5 


Stcn 

Am« 
7 3i 9.3 
33 a.7 


« 
ai .0 

5. .7 


34 ai.5 
36 47.0 


3i .0 
38.5 


36 ai.9 
38 9.a 


34.5 
56.3 


4o 43.0 

43 6.8 


5a. 
59.5 


4a 4'. 3 

44 «9^ 


53.5 
17.3 


44 5a. 4 
47 '5.0 


0.5 
«.7 


46 5o.3 
48 3«. 3 


3.3 
a6.3 


— 1 40.40 + 5 a8.4 

flion etwas unsiober. 
1847.0 o*i3*aa.»70 + 3a»5i'5o."7 
Redael. — o.ia + «.7 
Differ. .. — I 40.40 + 5 a8.4 
eig.Bew. -|- 0.17 — a.9 
Refr.... -[.0,19 -[- 1.6 


49 ^3.5 
5i 45.5 


3a. 4 
38.1 


5i 18.7 
53 9.a 


3a, 
57.3 


Mittel der Zeit . . 
Correct. der Uhr . . 
Stemzeit 


k m 
.... 7 40 5 

.... + S 
... 7 4i 4 


« 

4.^ 
0.8 

f5.6 

^».7 


Mittlere Wien. Zeit 


... 8 a 5 


Comet.. 11 4a. 54 + 3a 57 18. 5 
Log. F. Par. 8.690 9.884 


Cmet 

7 4 43.0 

6 3o.5 


56.0 
18.5 


8tene 
7 II 7.3 

i3 a4.o 


i5.o 
i5.o 


1847. 18. lifi. Homatein. 

Com. --- Diflferena (Com. — St.l.). 

St 1 + _ 6-t38/3a — 19' a4,"7 
37.30 ao 1.9 
33. o5 aa 3i.o 


i5 3.5 

17 3,0 


i5.o 
5a. 5 


ai 38. a 
a3 43.5 


47.5 
34.0 


a6 3o.o 
a8 37.5 


39.0 
a7.o 


35 a7.6 
37 1 1 .0 


39.3 
58.5 


Com. + — 6 36. aa — ao 39. a 
St 2 + 

Differenz (Com. — St 2). 

— 8« 45.*73 — a 53.3 

Com.- 44-«^ ^ *«-^ 
RLi+ 4^.73 5 a9.9 


38 aa.o 

4o a4-o 


33.5 
i3.5 


47 »7.5 

48 4d.o 


45.0 
3i.o 


5i 57.0 
53 45.5 


8.0 
33.5 


58 a6.o 
8 aa.o 


36. a 
la.o 


8 X 3i.o 
3 43.5 


40.5 
34.0 


xo 4o.<> 
la 0.4 


56.5 
43.0 


Com.+ -« **-^^ - * ^-^ 
St 2 + Stern 1. Lal. pag. 349. 
1847.0 o*ao«»a3.'57 + 3i«35'a3."9 
Reduet. — 0.09 + ^.3 
Differ... — 6 36.aa — * ao 39.a 
eig.Bew. ^ o.3i — 0.8 
Refr. ... — 0,7a — 6,0 


Mittel der Zeit. . . . 
Correct der übr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 
.... 7 34 0.9 

.... + 49.5 

.... 7 34 5o.4 

... 7 5a 1.8 


Comet.. i3 46.85 + 3i i4 38. a 

Stern 2. B. Z. 389, Lal. pag. 307 und 349. 
1847.0 o*aa*35/o7 + 3i*i7'a6/'i 
Reduet. — 0.09 -|. 0.4 
Differ... — 8 44.36 — 4 3.8 
eig.Bew. — . a 5 -f- i . 5 
Refr.... — o.a4 — a.i 










Comet.. oi3 5o.i3 -|-3ii3aa.i 
ImMittel i3 48.49 + 3i i4 o.i 
Log. F. Par. 8.688 9.879 
Der Komet war mit freiem Auge su er- 
kennen. 1 
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Comet Hind (1847. I.). 



Kreis 



ikiss. 



inn. 



Stera 



7 «3 

i4 3i.5 



9 
6.2 



aa 3i. 



39 3a. o 
3o 46. o 



38 a4.o 

4o 34.0 



47 33.0 
49 53.0 



55 48. a 
58 9.0 



9 
ao.5 

16.3 



37 ,0 
i5.o 



49.0 
^7.3 



3a. o 
a4.8 



4«. 7 
44.5 



56. o 
o.a 



MB«. 



Am« 
7 18 i5.o 

ao 17.0 



a6 18.0 
a8 aa.o 



34 35.0 
36 l^o,o 



44 »9.5 

45 37.0 



53 37.0 
55 0.5 



1 44,0 
3 14.0 



9 
a4.o 

7.5 



a6.5 
la.o 



43.5 
3i.5 



39.0 
ai o 



40.0 
46. o 



1847. 

Com. + 

St. + 



19. Iln. 



HonisteuL 



Differenz (Com. — St.). 



+ 



Com. — 



5« a7/a5 — 
a8.37 
a8.93 
a9.55«) 
3o.3a 
3x.o3 



49."3 
a9.8 

4.4 
38.6*) 
3o.8 

3.1 



59.0 
0.5 



Mittel der Zelt 7 40 15*9 

Correet. der ülir Jj. ^jg ^ ^ 

Stemzeit ^ 41 4^5 

Mittlere Wien. Zeit. .. . 7 54 19.0 



7 «4 3i.5 
16 16.5 



a3 46.5 
a5 4a. 5 



4^.5 
5.0 



56. o 
33.5 



Stera 

17 55.0 
ao 1.5 



37 aa.o 
a9 14.0 



5.0 
5o,5 



3a. 3 
1.5 



Mittel der Zeit 7*30"* 4.'a 

Correet der Uhr -|- ^ ^ « 

Stemzeit ^ a© 5 1.9 

Mittlere Wien. Zeit ^ 30 13' 8 



St — + • «9.^». — 5 a6.o 

Stern. B. Z. 390. 

1847.0 o*io"aa.*55 + a9*3a'5o."a 
Rednct. ., ._o,io -4- 0.0 

Differ. .. rf- 5 a9.ai -|- 5 a6.o 

eig.Bew, -^ o.o5 + <>.5 

Refr.... _ o.3a ^ a,8 



Comet.. oi5 51.39 -1-393731.9 
Log. F. Par. 8.677 9.886 

Mit freiem Ange liehtban 

*) Beim vierten Dnrobgange ist der innere 
Kreifl weggelassen , und diesem Dnreh« 
gange nur ein halbes Gewicht beigelegt 



1849. 

Com. - 
St + 



90. Iln. Uttrow. 

Differenz (Com. -» St). 
- 3» 34.«38 — ao' 44.% 
3a. 83 ax ao.a 



— 3 33.60 — 



Stera, B. Z. 385. 



a. I 



1847.0 o*ai*i8.*o5 

Rednct. «.- 0.08 

Differ... _ 3 33. 60 

eig3ew. -|- o . 3o 

Refr.... — 0.65 



+ a7*58'5o."8 

— 0.3 
— ai a.i 

— 0.8 

— 5.3 



Comet . . 017 44 « ^^ 
Log, F. Pte. 8.684 



-f 37 37 4a. 3 
9.87« 



Der Comet wie ein Stern zweiter Grösse, 
jedoch wegen der Dämmerung und seiner Nahe 
an der Sonne mit freiem Auge nicht mehr gut 
zu sehen. 
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Comet Coli» (1847.11.). 



Comet 1847. H 

Entdeckt von Colla am 7. Mai 1847. 



Kreis 



Sten 

A m i 
i3 II 58.5 

i4 o.o 



i4 49 3 
i6 49. S 



i8 3a. 3 
ao 33.4 



4o 3i.5 
4a 35. o 



9 
II .0 

48.3 



o.o 
38. a 



43. o 
a«.7 



4». 3 
a4.a 



43 a5.i| 
45 3o.o 



36.3 
18.4 



46 17. a 
48 aa.o 



a8.o 
10.5 



49 3^.0 

5i aa.o 



37.7 
10.3 



5a 
54 



9.0 
5.7 



57 54.5 
59 So. 7 



)i .0 

53.5 



7.0 
39.0 



inn. 



Cmet 

k m i 

i3 la a9.o 

■4 3o.o 



i5 
'7 



19.0 
ao.o 



«9 
ai 



3.0 
3.0 



41 
4a 



6,0 
59.5 



44 
45 



0.5 
53.5 



46 

4« 



53.4 

44. 



5i 



54.0 
55.0 



5a 
54 



37 .0 
37.5 



58 
14 o 



aa.o 
aa.o 



41*5 
16.0 



3a. 5 
6.0 



16.5 
49.0 



ao.7 
47-Ö 



i5.5 
4o.o 



7.0 
3i.o 



5.5 
41.0 



49.5 
a4.3 



35.0 
10 3 



h m $ 
Mittel der Zeit |3 38 43.8 

Correet der Ulr . 8 . a 

Sternzeit i3 38 35.6 

Mittlere Wien. Zeit 10 6 44. 8 



1847. 

St — 
€k>m. + 



1& lai. 

Differenz (Com. 

+ a9.'7o 
3o.ia 
3o.a7 
3o.o5 
a9.9a 
a9.55 

»9.87 
29.77 

29. 5a 



Littrow. 
Si). 



+ aa' 
aa 
aa 
a3 
a3 
a3 
a3 
a3 
a3 



54.^3 
58. a 
59.6 
i5,7 
i5.3 
ao.7 
19.0 
ao.4 
a3,3 



+ a9.86 + a3 11. 8 

Stern, Br. Aas. Cat 346a 



1847.0 10* a** 7/99 
Reduci . ^ i , 3 1 
Differ... 4- ^9.86 
eig.Bev. + , o . 06 
Refr«... -|- 0,0a 



+ 38* 9'i3/'a 

— 3.7 

-4^ a3 II. 8 

0.0 

+ 0.5 



Comet«. 10 a 39. a4 4- 38 3a ai.8 
Log. F. Par. 8.66a 9.53i 



Stera 

i3 19 7.4 
ai i3.a 



a3 II. 6 
a5 16.4 



97 16. a 
a9 ao.S 



3a 5o.o 
34 53.1 



37 
39 



t>.5l 
3.a 



4« 
43 



6.9] 
8.8 



19.8 
0-9 



a4.o 

4.7 



aS.a 
7.3 



a.a 

4o. I 



i3.o 
5o.5 



19.9 
55.7 



i3 



Ctset 

ao 17.5 
aa 3i .1 



a4 ai.8 
a6 36. o 



a8 a6.a 
3o 39.1 



33 59.5 
36 i3.5 



38 8.a 
4o a4.o 



4a ia.5 
44 a9.o 



a9.i 
18.8 



1847. 

Conu - 

St. + 



33.0 
a3.o 



35.5 
a8.a 



8.5 
i.o 



18.0 
i3.o 



23.5 
»9.5 



16. lal. 


8^i«ab. 


Differenz (Ck>m. 


-6t.). 


+ I» i3.*8o 


— ai' a6."o 


'4.^7 


a7.i 


14. ao 


a9.3 


«4.^7 


3a. 3 


14.00 


19.5 


i3.3a 


19.6 


i3.37 


18. a 


i3.3a 


i3.8 


i3.88 


18.0 


i3.4a 


5.9 



13.78 — 



at ai .0 
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Comet Coll4(1847- II.). 



1 Kreis 


st .+ 

Com. — 

Stern, B. Z. 407. 

1847.0 10* i»io.»o5 + 39* 9'4o-"i 
Reduct. 4. i.a8 —.3.3 
Differ.. . ^i 13,^3 — aisi.o 
eig.Bew. — o.o5 0.0 
Relr.... ... 0.03 — 0.4 


1 äiiss. 1 ino. 


aus«. 1 itin. 


SIera 

Amt 
i3 45 i5.5 

4? a».5 


M 

27.9 

9.1 


Cmet 

h m 8 
i3 46 a5.o 

48 39.0 


36% 
37.5 


49 «4.1 
5i ao.o 


a6. 1 
8.0 


5o a4.o 
5a 37.5 


33.5 
36.5 


53 !i4.i 
55 39.5 


36.8 
17.6 


54 34.5 
56 48.5 


44.0 
36.5 


58 i5,3 
i4 o ao.5 


37.8 
8.a 


59 a4.o 

i4 « 39.5 


33.5 
38.5 


Mittel der Ze 


k m 
it 1 3 Ao fi 


• 
6.3 

8.1 
x.o 


Comet.. 10 3 35.04 -f 39 48 i5.4 
Log. F. Par. 8.668 9.53o 


Correct. der 


Uhr 


Stemzeit . . . 
Mittlere Wlei 


i3 40 < 

1. Zeit.... 10 5 


Sten 

la .5a a.o 
54 i5.3 


i3.o 

4.3 


Cesel 

la 56 6.0 
58 7.0 


19.0 
53.0 


1847. 17. lal. Homstein. 

Com. + Differenz (Com. - St). 

St + _|. 3» 5^ tß3 _^ ,/ 3ß ..^ 

57.73 33.3 
58. i5 48.1 


58 44. o 
t} o 56.0 


55.0 
45.1 


i3 3 4^.0 

4 47.0 


3.0 
33.0 


6 33.0 
8 ii.o 


49.0 
55.0 


10 19.0 

13 31.5 


34.0 
6.0 


Com. — ^3 5^33 ^ 1 35 Q 

Stern, B. Z. 407. 

1847.0 9*58»i4/o3 + 3g^ 3'35."6 
Reduct. -1- i.aS — 3.4 
Differ... + 3 57.83 -f i 35.9 
eig.Bew. -}* 0.03 0.0 
Refr« ... 0.00 .0.0 


1 
Mittel der Ze 


it 1 3 A 


$ 
4.7 
8.1 
►6.6 
9.6 


Correct. der 


Uhr 


Stemzeit . . . 


,a « « 


Mitüere Wien. Zeit. .. . 9 24 1 




Comet.. 10 2 j3.i3 + 39 3 58. i 
Log. F. Par. 8.610 9.454 


SIera 
i3 5 3o.5 
7 6.5 


48.0 
49.0 


Cenel 

i3 8 4o.o 
II 3.0 


53.5 
5o. 


1847. 18. lat. Homstein. 

Com. + Differenz (Com. — St\ 

^*-+ + 3«33.*87 — 4' '5."i 

33.38 3 56.9 

33.88 4 10.6 

33.70 3 48.0 


11 35.3 
i3 9.0 


54.0 
5i.o 


14 47. c 

17 4.5 


58.5 
53.4 


»7 49.3 
ao 5.0 


o.a 
54.0 


ai 44.0 
a3 i3.o 


9.0 
54.0 


+ 3 33.18 — 4 3.6 
Com. — 

St— Stern, B. Z. 4«8. 

1847.0 9*58*39.'36 + 39* 33' 35.^4 
Reduct. -f 1.33 — 3.3 
Differ... -}- 3 33.i8 — 4 3.6 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr. ... 0.00 — . 1 


a4 3.0 
a6 39.0 


i3.a 
«9.0 


37 53.0 
a9 4«.o 


8.0 
3i.o 


Mittel der Ze 


it i3 IQ I 


s 
6.7 
8.7 
8.0 

3.6 


Correet der 1 


[Tbr 


Stemzeit. . . . 
Mitttere Wie 


i3 19 

11. Zeit... 35 3 








Comet.. 10 3 3.77 -h 39 19 39.5 
Log. F. Par. 8.638 9.479 
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Comet Co IIa (1847. 11.). 11 


Kr 


ei 8 


1847. & lliU Honuiteiü. 

Com. — Differenx (Com. — St 1). 
St. 1 f _ 3«. 33 .,5 _ ,j^/ ^ ..5 

S*- * + 33.63 18 56.5 
33. 30 19 6.7 


Snaa* | inn. 


«188. 1 iDD. 


Umtt 

17 S 35.0 
10 5o.o 


9 
46. 

34.0 


Sterte 

k m • 
17 II 47.0 
14 37.0 


9 
57.0 

37.0 






13 53.3 

l5 31. 


10.0 


.,.••• 


.... 


i5 57.0 
18 33.0 


14.0 
4.0 


19 18.0 
33 7.5 


»7.5 
58.5 


— 3 33. 03 — 19 1.9 

Differenz (Com. — St 2). 
_ 4»38.'33 — 3i'43."8 
38.73 35.0 
37.00 43.4 






30 33. 
33 53.0 


33.5 

4>.4 







35 7.0 

37 8.5 


39.0 
5o.o 


38 13. 

3i 10. 


30.0 

1.3 

34.0 
47.0 


' 4 a8.03 31 37.4 

Differenz (Com. — St 3). 
— 5* io.*63 + 7' i8."5 
^"•+ 11. i5 37.7 
St. 3+ .,.s, 33.4 






39 14.5 

3i 57.0 




• . . . 


35 9.0 

36 45.0 


46.0 
8.0 


39 4^.5 

43 33.0 


5o.o 
35.0 






40 10.3 
43 1.3 


19.5 
53.0 


' — 5 10.88 + 7 36.3 
Differenz (Com. .- St 4). 
— 5"» 39/03 + 7' i3.''7 

39.30 . 13.1 

38.90 8.3 




.... 


44 33.0 

46 I3.0 


47.« 
5i.o 


49 1.5 
5i 57.0 


8.6 
49.5 






49 »9.5 
53 34.3 


38. 
17.0 




■ . . . 


— 5 39.04 + 7 II. 3 

Stern 1 , ArgeU Z, pag. 178. 

1847.0 io*33*53.*39 + 47^36' 5i."i 
Redaot. +0.47 — i.3 
Differ... — 3 33.03 — 19 1.9 
eig.Bew. . 00 0.0 
Refr, ... — o.i3 — i.o 


53 54.0 
55 3i.o 


Qj.O 
3.0 


58 37,3 

6k 30.0 


35.0 

13.3 






58 56.1 

61 4^.0 


4.5 

38. 




• . . . 






Mittel der Ze 


it ... 


,,,, j^ 3l 3 


9 
8.7 
«.4 
0.3 
0.5 


Comet.. xo 39 19.61 + 47 7 47.<> 

Stern 2, Argel. Z. p»g. 178. 

1847.0 io*33«46.'86 + 47*^9'a4."9 
Reduct. + 0.47 — t.3 
Differ... — 4 ^8.03 — 31 37.4 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... — o.i5 — i.i 


Correet. der 1 


[Ihr.. 


, , . .• < I 


Steinzeit. . . . 




' - ■ ' — *J * 

.... 11 3*? I 


Mittlere TTien. Zeit 


.... 10 34 1 




Comet., xo 39 19.16 + 47 7 45.» 

Stern 3, Br. Abs. Cat 3665. 

X847.0 io*34'»3i.*89 + 47^' o'37."3 
Reduct. -|1 0.47 — 1.3 
Differ... — 5 10.88 + 7 »«.^ 
eig.Bew. o.04> 0.0 
Refr.... -f o.o5 + 0.4 










Comet.. 10 39 31.53 +47 7 53.6 
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Comet C 


Ol U (1847. IL), 




Stern 4 , Br. Ass. Cat 3670. 
1847.0 10*35* o.*i6 -f. in* o'%n/'3 
Reduct. +0.47 — 1 a 
Differ... _ 5 39.04 + 7 „.s 
eig.Bew« 0.00 0,0 
Refr, ... + o.o5 +0.4 


Comet.. 10 39 ai.^4 +47 7 47.8 
ImMittel ,0 39 ao.48 + 47 7 48. a 
Log. F. P»r. 8.801 9.799 


Ceaet 

* m ff 

17 II iS,o 
x4 4^.0 


$ 
0.0 

3o.o 


Sterte 

h m $ 

17 i5 5a. 

18 44.5 


ff 
0.5 

36.3 


1847. 6. Jtll. HomsteiD. 

Com. + ^^r^^ ^^'^ - S*- «• 
St. 1 I - 4~ 3.'3a + i4' iS.^l 






16 19.5 
19 «4.0 


a8.3 
5.0 






a.70 0.4 


ao 4.5 
a3 a.5 


i5.o 
5o.o 


a4 14.3 
a7 1.5 


ai.4 
53.0 


— 4 3.5a + 14 ia.3 
Differenz (Com St. 2). 

— 4* 31/70 + i4' 3."o 






a4 4'.o 
37 3o.o 


49.7 
aa.o 






32,68 14 6.7 






3 1 10 1 ^ f\f% n 


a8 8.0 
3i 6.0 


19.0 
55,0 


3a i5.6 
35 4.0 


a3.o 
56. a 




— 4 3i,83 + 14 o,a 






3a 43.0 
35 33.0 


5i.4 
a5.o 


DifTermiz CCom. — St 3). 




.... 


- 3* .7/8?) 


39 10. 

4i 59.0 


ai.5 
47.0 


4a a4.o 
45 ao.5 


33.0 
II. 5 


gtem 1 (= Stern 3 vom 6. Juli). 


46 i5.o 
49 5.5 


37.0 
54.0 


49 29.3 
5a a5.o 


37.5 
i5.5 


53 ai.5 
56 IX. 


3a. 5 
5,0.0 


56 35.4 
59 3o.5 


45.0 
ai.7 


1847.0 io*34«3i/89 + 47* o'a7.''a 
Reduct., +0.46 — i.a 
Differ... _ 4 3.5a + 14 ia.3 
«ff'Bew. 


Mittel der Zeit. . . . 
Correct. der ühr . . 
Stemzeit 




Ä Ml 

... 17 34 3 
4 a 


M 
4.7 

o.x 
4.6 
8.5 


Comet.. 10 3o a8.83 + 47 14 38.3 
Stern 2 (= Stern 4 vom 5. JuU). 


Mittle!« VTm. Zeit 


... 10 33 I 


1847.0 10*35* 0/16 + 47» o'37."3 
Reduct. + 0.46 — i.a 
Differ... — 4 31.83 + i4 o.a 
eig.Bew. 




Comet.. 10 3o 38.79 + 47 »4 36.3 

Stern 8 (= Stern 2 vom 5. Juli). 
i85a.o 10*33*46/86 + 47*a9'a4."9 
Beduet. 4-0.46 — i.a 
Differ... _ 3 17.16 — 14 43.7 
eig.Bew. 










Comet.. 10 3o 3o.i6 -f 47 14 41.0 
ImMHtelio 3o 39.48 + 4; 14 39.2 
Log. F. Par. " 8.801 9.787 
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Com«t Coli» (1847. !!.)• 
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Kr 


eis 


1847. 

Com, + 
6t — 

Ste 

X847.0 

Reduet. 

Differ.. 

eig.Bew. 

Refr.... 




I 


ansa, | inn. 


aase. | inn. 


7. llli. Uttrow. 
Differenz (Com. — St). 
— 3«» 54.'o5 + 30' 53.% 

53.33 31 0.3 

53.63 31 8.5 
53. 3o 31 17.3 

53. 30 31 l5.3 

5x . i5 31 ao.5 

5o.l3 31 30.3 
50.73 31 16.0 

49.95 ax 34.8 


Cmet 

Am« 
17 17 37.5 

19 57.0 


55*5 
36.0 


Sten 

Ami 
17 30 30. 5 

33 I.O 


33.3 
49.0 


33 48. 
36 6.0 


6.0 
46.5 


36 38.3 
29 9.0 


40.0 

58.5 


a9 48. 
33 0.5 


4.5 
44.5 


3a 36.5 
35 8.0 


37.0 
56.5 


35 43.5 
• 38 18.0 


57.5 
a.5 


38 4<.5 
41 4.0 


54.5 

5l.3 


41 38.0 
44 13.5 


53.0 
57,0 


44 35.0 

46 58.8 


49.0 
45.5 


— 3 51.71 + 31 ia.9 
am (= Stern 3 vom 6. Jnli). 

io*34*3i.*89 -f 47* o'37/3 

+ 0.44 — 1.3 

— 351.71 -f" ai 13.9 

+ o.o3 + 0.6 

+ 0.15 +1.1 


47 43.0 
5o 17.5 


56.5 
3.0 


5o 40.7 
53 1.0 


53.4 
48.5 


S3 33.0 
56 13.5 


46.5 
55.5 


56 34.0 
58 5o.3 


46.7 
37.0 


59 a9.o 
18 3 9.0 


43.0 
54.0 


18 3 33.3 

4 47.4 


44.0 
34.3 


5 31 .0 
7 58.0 


34.0 
46.0 


8 33.0 
10 37.5 


35.0 

a4.3 


Mittel der Zeit .. 
Correot. der Ubr . . 

fitemzeit 

BGttlere Wien. Zeit 


k m 
.... 17 43 fi 

4 , 

... X7 38 3 

... 10 37 a 


$ 
I3.5 

I0.6 

l7.a 


Comet . . 
Log. ^. 


10 3i 40.80 4. 47 31 40.5 
Par. 8.798 9.810 


Ctset 

17 x8 4.0 

19 4«.o 


34.0 
18.0 

57,0 
4.0 


Stene 

17 30 9.0 
3a 1.0 


a6«o 
44.0 


1847. 

Oon. + 
St 1 - 

Com. — 
St 2- 


8. Jlli. Hornetein. 
Diffinren» (Com. ^ St 1). 


33 36. 
35 34.0 


^5 47.4 
37 39.0 


8.0 
8.0 


— 3" io.*75 

7.85 

8.85 

13. 5o 

9.xa 


1 + a7'4a."« 


38 i5.o 
3o 4.0 


35.0 
36.5 


3o 35.0 
3a 7.4 


47.5 
46. 


33 7.5 
?4 5i.5 


3o.o 
34.0 


35 33.0 
37 3.0 


45.0 

4a. 


— a 9.81 
Differenz (Com. — St 2). 


. 38 10. 
4o 6.0 


a9.o 
41.0 


4o 39.0 

4a 3.5 


53.0 

38.0 


4? a.o 
49 9.0 


33.0 
49.0 


47 5i.o 
5o 9.0 


5.0 
55.0 


— 54.»5o\ 
53.37 
5a. 95 
54.00 
53. 5o 


- .' ..-, 


5o 39,0 
53 37.0 


0.0 
17.0 


5i 35.0 
53 38.1 


4o.o 
a3.o 


54 3.0 
56 3.5 


31. 
4^.0 


54 48. 
57 3.0 


3.3 

47.0 




— 53.64 


57 53.0 
59 53.0 


XX .0 
33.5 


58 39.0 
18 53.5 


54.0 
38.0 


18 I 19,0 
3 33.0 


40.0 

3.0 


3 7.0 

4 33.0 


33.0 
8.0 


• 
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Comei ColU(1847. II.)- 



h m $ 
Mittel der Zeit i-j 4^ 9.9 

Correot. der Uhr — 4 ^^ • 3 

Sternzeit 17 87 47*^ 

Mittlere Wien. Zeit 10 3a 58.4 



Stern 1 (= Stern 4 yom 5. Juli). 

1847.0 10*35* 0/16 + 47* o'37.''3 

Reduot. 4-0.43 — 1.4 

IHffer... — a 9.81 -^-27 4^*^ 

e]g.Bew. 0.00 0.0 

Refr.... -|- 0.19 + 1.4 



Coroet.. 10 3a 5o. 97 + 4? ^^ *9.5 

Stern C== Stern 2 vom 5. Juli). 

1847.0 io*33~46.'86 + 47*a9'a4."9 

Reduct . ^0.43 — 1.4 

Differ... — 53.64 — « ».*7 

eig.Bew. 0.00 0,0 

Refr,... 0.00 0.0 



Comet.. 10 3a 53.65 -}~ 4? ^^ ^^«^ 
ImMittel xo 3a 5a. 3i + 47 a8 ao.7 
Log. F. PÄr. 8.801 9.806 

Der Comet sehr schwaeli , und toh einem 
Stern neunter Grösse nur ly« Bogenminute 
entfernt, desswegen die Beobachtung unsieber, 
besonders in Reotaseension. 



h m s 
17 58 10. o 

!i8 o 17.5 



4 53.0 

7 0.5 



i3 II. o 
i5 57.0 



ao 6.0 
aa 59.0 



IT 

a9.o 
56. o 



i3.o 
39.0 



a4.5 
43.5 



18.0 
43.0 



Steri 



k 
18 I 

4 17.0 



35. 'o 



8 17.3 
II 0.0 



17 II .3 
19 ai .6 



a4 4.0 
a6 a3.5 



9 

47.0 

5.0 



1847. 

Com. - 
St. — 



3o.o 
48. o 



16. JilL 

Differenz (Conu 
— 3'* 4a.*88{ 

' 4a.45| 

4^.48 
4a. aa) 



Homstdn. 

— St). 

— 3' ao.^S 

— 3 a3.8 



aS.o 
5.0 



»9.0 
8.0 



h m 8 
Mittel der Zeit 18 10 18.7 

Correet der Uhr 7 — 4 a8 . 4 

Stemzeit x8 5 5o.3 

Mittlere Wien. Zeit .. . to 33 a5.i 



<^«- + _ 3 4a. 5i — 3 aa.i 
St + 

Stern, Argel. Z. pag. 178. 

1847.0 io*45*3a.'a5 + 48^i8'i6."6 

Reduct. -4-0.33 — a.8 

Differ... — 3 4^.5 1 — 3 aa.i 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr.... 0.00 0.0 



Comet.. 10 4» 50.07 -j- 48 »4 ^■•7 
Log. F. Par. 8.794 9.8a9 



18 4^ 7.5 
47 38.5 



5a la.o 
54 44.0 



57 14.0 
59 47.« 



«9 



7 33.0 
9 «5.0 



i3 59.5 
i5 53 .0 



19 8.0 
ao 59.0 



a3.o 
aa.o 



a7 .5 
a6.5 



a9.o 
3i.o 



59.5 
46.0 



a3.o 
a6.o 



34.0 
33.5 



18 



Sie» 

47 5a. o 
49 ^».o 



54 58.4 
56 34.5 



59 58.4 
I 4o.o 



9 38. a 
n 57,3 



i5 56. o 
18 3i.6 



ai i,o 
a3 38. o 



18.5 
4.5 



1847. 

Com. — 
St — 



a4.5 
8.8 



aa.o 
17.0 



4i .0 
43.5 



Com. -f- 
St + 



16. SM. 

Differenz (Com. 
. a« i8.V 
1 9 . 0*5 
19. 10 
ao.aS 
18.53 
17.3a 



Littrow. 
— St). 

+ 3' a9.% 
+ 3 a9.a 



— a 18.83 + 3 a9.i 



8.5 
19.5 



17.0 
a4.6 
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Comeft ColU (1847. II.)- 



1{ 



k m 8 

Mittel der Zeit 19 3 * 7 • ' 

Correct der Uhr — 4 3o , 5 

Stemzeit 18 58 46.6 

Mittlere Wtfn. Zeit n aa 16.9 



Stern (= Stern TOm 16. Joli). 

1847.0 io*45*3a/a5 + 48*i8'i6.''6 

Reduet. -|- o,3i — a.9 

Differ... — a 18. 83 + 3 a9.z 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr« ... o. 00 o . o 



Comet.. 10 43 13.73 + 48 ai 4a. 8 
Loif. F. Pwr. 8.744 9.889 



h m 9 
ij 36 37.0 

38 5i .0 



4<> 4.0 

4a 3o.o 



45 3o . o 
48 40.0 



5o 44.5 
53 53. d 



46 .'o 
3a. o 



ao.o 
9.0 



46. o 
a5.5 



58. o 

4i .0 



Sten 
* « ff 

17 36 ^6.o 
39 i8.ö 



40 aa.o 
4a 55.0 



46 1 .0 
48 58. o 



5i 16.3 
54 i3.o 



* 
0.0 

7.6 



1847. 

Com. — 
St. — 



17. JbU. Homstein, 

Differenx (Com. — St.). 
— a4.»io 



34.0 
44.0 



a3.oo 
a4.i3 
a5.45 



— i' 9/'3 

— I 38.4 



I I o 

48. o 



a6.o 
3.0 



* m ff 
Mittel der Zeit 17 44 34.8 

Correet. der Uhr — 4 3i.3 

Stemzeit 17 40 3.5 

Mittlere Wien. Zeit. ... 9 59 5o . 7 



Com. + — a4.»7 — ' ^3.8 

^*- + Stern, Argel. Z. pag. 178. 

1847.0 io*44*56.»a4 + 48*a8'55."a 

Reduet.. -<f- o.3o — - 3.i 

Differ... — «4. «7 — « ^3. 8 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr. ... 0.00 0.0 



Comet. 10 44 33.37 + 48 37 a8.3 
Log. F. Par. 8.8i3 9.788 

Der Comet wegen grosser Nabe desVer- 
gleichstemea und wegen nicht Tollkommen 
reinen Himmel ausserordentlieh sehwaeh. 



Sten 

19 aa 49.5 
a4 3i.5 



a7 a5. 
39 8. 



3i 45.0 
33 a7.5 



36 3.0 

37 45.0 



4« 
44 



9.0 
9.0 



45 5o.o 
48 5i.o 



5o 14.0 

53 i5.o 

"54 457^ 

57 48. o 



«4.0 
6.0 



5o.o 

44.» 



10. 

3.0 



a5.5 
ao.o 



ai .0 
57 .0 



1 .0 
40.0 



34.5 
4.« 



56.5 
34.4 



'9 



C#iiet 

a3 a9.o 
a6 a8.o 



a8 
3i 



8.0 
6.0 



ai .0 
5o.o 



3a a8.o 
35 a8.o 



43. a 
i3.o 



36 46.0 
39 46. o 



4« 59.5 

45 3.0 



47 38. o 
49 48. o 



5a ' z .0 
54 14.0 



56 36. o 
58 43. 



5a. o 
i5 .0 



3.0 
3i .0 



34.0 
35.0 



10,0 
«9.0 



33.0 
49.0 



1 .0 
19.0 



1847. 

St + 

Com. + 



St — 
Com. — 



S. Algist. 


Homstein. 


Differenat (Com. 


-st). 


+ 1« ao.»75| 




19.50I 
ai.68 


-5' 44."5 


a3. la 




a3.87 




a3.a5 
a4.88 


— 5 »7.3 


33.75 





+ I aa.6o — 5 35.9 
Stern, Br. Ass. Cat 3846. 



h m 9 

Mittel der Zeit 19 41 18.4 

Ccirreet der Ühr — 4^9*^ 

Stenzeit 19 36 18.8 

MiUlere Wien. Zeit 10 5a 5a. 4 



1847.0 II* 8* 3.'a8 


+ 


5o*i8'36."5 


Reduet. -|- 0.09 




— a.6 


Differ... + i aa.6o 




— 5 35.9 


eig.Bew. . 00 




0.0 


Refr. . . —0.07 




— 0.6 



Comet.. II 9a5,85 -|-5oia57.4 
Log. F. Par. 8.746 9.894 
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Comet C 


;)lla (1847. U.). 


K r 


eis 




äuB8. inn. 


äu88. 1 ins. 




Sien 

h m t 
ao a3 a5.o 

96 i3.5 


ff 
39.0 

59.0 


C#iiet 

Amt 
ao a4 3i.o 

a6 4o*o 


53. '0 
ao.o 


1847. 9. ABKUt. Littrow. 
st- - Differenz (Coro. - St.). 
Com. — 1 jCß'Ä». ?!' - . "c 


^7 i4.a 
3o 3.0 


a8.o 
49.0 


!»8 19.5 
3o 3i.o 


44.0 
9.5 


-p 40. 07 — J II. 5 
47.45 ia.3 

46 • 87 *7 


3o 56. o 
33 46. o 


9.5 
3a'. 


3i 59.0 
34 t5.o 


a4.o 
53.0 


48. 3o 19.8 
49.95 17.6 


38 5o.5 

4l 21. 3 


6.0 
5.5 


39 ai .5 
4a a7.o 


37.0 
II .0 


St + 48.87 37.3 


Com. + + 48.05 —3 i5.9 


4^ 3.0 

45 a4.^ 


ao.o 
7.0 


4a 33.0 

46 34.0 


5i.o 
16.0 


Stern , Argel Z. pag. 95. 

1847.0 ii*ai**ia.'95 + 5i* a'4o."i 
Reduot.. — 0.0a — 2^9 
Differ... + 48. o5 — 3 iS.g 
eig.Bew. 4. 0.06 + o.5 
Refr.... 0.00 0.0 


46 57.5 

49 «8.0 


i5.o 
i.o 


47 »5.5 
60 37.5 


44.0 
10. 


Mitt^ der Zeit. . . . 
Correct. der ühr . . 
Stemzeit 


h m < 

.... ao 37 5.7 


.... — 6 a 


8.4 
7.3 
0.7 


Comet.. II aa 1.04 -f 5o 59 ai.8 
Log. F. Plwr. 8.681 9.929 


Mittlere 'Wien. Zeit 


... II 19 3 


C#Met 

ai I 56.0 
5 34.0 


10.0 
19.0 


Sten 

ai 7 33.4 
9 a3.o 


5.0 
5a. 


1847. 10. Septeiiber. Homstein. 

Coro- - Differenz (Com, ~ St). 

St. - _ 4« 43 ffß^ ^ ^^ j^;.4 

4«. 35 9 9.0 
41.75 8 56.2 
40.40 9 19.5 


i5 17.0 
18 57.5 


3a. 
41.0 


ao 49.6 
aa 47.0 


17.0 
19.3 


14 55.0 
27 18.0 


19. ö 
48.0 


a8 57,0 
Sa 37.0 


8.0 
a5.o 
45.0 

a.o 


— 4 41.78 + 9 ^'^ 
Com. + 

St+ , 

Stern, Ärgel. Z. pag. 201 (zwei Beob.J. 

1847.0 ia*39«3o.»3i + 54*38' 19."« 
Reduct. — 0.64 — 3.a 
Differ... + 4 41.-78 +9 8.5 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... -f. o.ii + 0.9 


33 33.0 
35 5o.o 


3.0 
a8.o 


57 34.3 
4i «4.3 


Mittel der Zeit 

Ck>rrect der ühr . . . 
Stemzeit 


... ai ao a 
... _ 4 


• 
5.0 

0.5 

4.5 

0.8 


Mittlere men. Zeit. 


. • . ai 194 
. . . 10 a 4 






Comet.. la 34 48.00 + 54 47 35.3 
Log. F. Par. 8.763 9.89? 

J 



Digitized by 



GoogI( 



Physische ZusammenkOnfte der Asteroiden im Jahre 1860. 

Von 

iarl yn llttrow, 

wirklichem Mit^iede der kuterl. Akademie der Wissenschaften. 



\ 



(Aas dem XXXIX. Bande, Seite 63S, de« Jehr^aase« 1860 der SiUaBg«keriehte der nathen—Balar 
Clasae der kaiaerliehea Akademie der WiMeaaehaftea ketoadert ak^edmekt.) 



(Vorgelegt in der Sitzung am 0. Februar 1800.) 

Im weiteren Verfolge meiner Arbeiten über die Frage, ob die 
periodischen Gestirne unseres Sonnensystemes sieh einander in 
bemerkenswerther Weise nähern können, habe ich zunächst in 
Bezug auf die Planeten zwischen Mars und Jupiter mir zur Regel 
gemacht, die Ephemeriden dieser Himmelskörper, sobald dieselben 
erscheinen, durchzusehen, um die näheren Modalitäten etwaiger 
ZusammenkOnfte zu erforschen. Das Jahr 18S9 hatte nichts Bemer- 
kenswerthes geliefert; die eventuell angekündigte Zusammenkunft 
Massalia-Psyche gab zu grosse Distanzen (0*194). FQr das eben 
begonnene Jahr fand sich nach dem Berliner Jahrbuche Folgendes : 



Ennomia-HetiB. 



1860. 

Februar 10. 

« 20. 

H5rz 1. 



Februar 20. 

HSrz 1. 

11. 



Januar 31. 
März 1. 

11. 

21. 

April 10. 



Gegeaaeitige DiataaB 
iamittl.Entf. 0— (l)* 

0116 
0115 
0-118 



Hittl. Z. d. Coln 
Berlia. 

22" 8- 
21 47 
21 25 



Ennomia- Irene. 

0133 21" 46" 

0116 21 24 

123 21 1 



frene-Hetis. 



0-100 
030 
0027 
0042 
0-092 



22" 
21 
21 
20 
19 



30" 
25 
2 
30 
51 



Halk. Tagkogen. 

3" 42" 
3 46 
3 50 



3" 50- 
3 53 
3 56 



3" 39" 

3 50 

3 54 

3 59 

4 8 
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1860. 



Agli^a- Doris. 

Ge^Miieiti^e Di.t.nx „jm 7,. a falm. 

in mitll. Entf. ^.—''•'). Berlin. 



Juni 



9. 
19. 
29. 



093 
082 
093 



5*' 
5 
4 



November 16. 

26. 

Doceinber 6. 

November 16. 



B*b0 - Parthenope. 
0-1S7 19" 

0154 18 

0M5J 18 

Kysa-EgDria. 
0-149 22" 

0-140 22 

0133 21 



33" 

2 

33 

17- 

48 
18 



35'- 
11 

48 



Halb. Tagbogfo. 

6* 40- 
6 37 
6 33 



3* 
4 
4 



43- 

40 

38 



8- 
38 
48 



December 6. 

Die Combinationen : Eunomia^Metis, Eunomia- Irene» Irene- 
Metis und Hebe-Parthenope waren in meiner Abhandlung (Denk- 
schriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften mathematisch- 
naturwissenschaftlicher Classe XVI. Band) vorausgesagt, und haben 
sich damit die dort erhaltenen Resultate im Allgemeinen bestätigt; 
die beiden anderen Combinationen: Agluja-Doris und Nysa-Egeriu 
beziehen sich auf Planeten, welche a. a. 0. noch nicht in den 
ßereicli der Untersuchung gezogen waren, und wurden durch empi- 
rische Vergleichungder Ephemeriden gewonnen, welche sich auf alle 
im Berliner Jahrbuche oder im Nautical Almanac enthaltenen in der 
citirten Abhandlung nicht vorkommenden Asteroiden erstreckte, so 
dass nur Daphne, Pseudodaphne und Mnemosyne unberücksichtigt 
blieben. 

Wie man sieht, bieten blos allenfalls die Combinationen: Irene- 
Metis und Agiaja-Doris in Bezug auf die Kleinheit der gegenseiti- 
gen Distanz einiges Interesse, jedoch auch hier sind diese Distanzen 
noch zu gross, um bemerkbare Wechselwirkungen dieser Himmels- 
körper erwarten zu können. Immerhin aber ist die gegenseitige 
Entfernung wenigstens bei einer der beiden obigen Combinationen 
kleiner als in irgend einem bisher rechtzeitig bekannt gewordenen 
Falle, und dauert die Näherung (Distanz unter O'l) bei Irene-Metis 
gegen drei Monate, bei Agiaja-Doris über einen Monat, in der Zeit 
der Zusammenkunft zu beobachten sind übrigens nur Agiaja und 
Doris. 



AuK iler k. k. Hof- unii Stnattdruokcm in Wien. 
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Kreis 


1847. 1& SepteaWr. Honutein. 

Differenz (Com. — St. i). 
COIII-+ ^ 56*,^ 

S*- * + 58. 5o + 4' i6/'8 
59.35 


SoM. linn. 


&1148. 1 inn. 1 


Stene 

k m 1 
19 45 3S.3 

48 5a. 


• 
49.0 
39.3 


C#Met 

hm 9 

19 4^ 54-<> 
49 a4.o 


33.0 
0.0 


49 5«.« 
53 t4.a 


II .0 
i.a 


5i 18.5 
53 5i.o 


45.0 

»4.0 


+ 57.95 

Differenz (Com. — St 2). 

^"•^ 7.^5 -35'58/'7 
St- 2+ 7.38 


54 >4.6 
57 40.3 


37.5 
»7.6 


55 48. 
58 i5.o 


13. 
53.0 


30 I 5o,5 
3 36. 


37,0 
59.0 


30 I 13.5 

4 0.0 


3i.o 

40.5 


5 19«^ 
7 5.0 


58. 
38.5 


4 40.0 

7 a9.o 


1 .0 

13. 


- 7.^5 
•Stera 1, Ai^g;eL Z. pefp. 201» 
i847.'> »a*4a* a.'ßo + 55* 5' i."i 
Reduet. — 0.71 — 3.7 
Differ... + 57.95 + 4 16.8 
elg.Bew. . .... 

Refr... -|- O.03 -[. 0. r 


s 40.0 

10 34.0 


18.0 
46.0 


7 59.0 
10 5i.o 


19.0 
39.5 


Mittel der Z« 


* m 
it. ...... to Kfk 1 


• 
8.7 

^1.5 

t7.« 
l9.« 


Oom^t. d«r 


ITKr H 


Sternzeit lo 58 s 


Comet.. 13 43 59.86 + 55 9 14. 3 

8tem 2, ArgeU Z. peg. 201. 
1847.0 13*43« 9.'85 + 55*35'3o/'5 
Reduet^ — 0.73 — 3.6 
Diflbr... — j^a5 — 35 58.7 

•'fir.Bew. • .... 

Refr.... — o.io — 0.7 


BfitOere Wien. Zeit. ... 8 39 ^ 

# 




Comet.. 13 43 1.77 + 55 9 37.5 
ImBfittelis 43 0.81 + 55 9 30.9 
Log. P. Per. 8.867 9.780 


C#iict 

«3 t7 35 • 

30 37.0 


48. 

5.Ö 


Stera 

33 18 3.5 
30 i5.o 


33,7 
46. 


1847. 11. tcMer. Littrow u. Schaub. 

Com. - Differenz (Com. - St). 

^*- ~ — i3.'8o + 3' 39."5 

It. 35 38.3 

ta.17 38.9 

, 1 1 .03 4a. I 

10.97 a6.6 

Coro. — 9*47 31.8 


31 34.0 

a4 3o.o 


47.0 
4.0 


33 0.0 

»4 «4.4 


3o.o 
46 


35 i.o 
:>8 4.5 


31.5 
4^.0 


35 37.7 

37 5i.o 


6.0 
33.0 


3i 46.0 
34 58.0 


7.0 
34.0 


33 31.8 

34 4^/3 


5o.o 
i5.o 


St — — II. 3o 4-3 3i .3 

Stern. 
A.Z.ia0*),4*i7~5o.»56 + 58*33'35."7 
1M.K.B. 60.99 33.6 

1847.0 i4*'7"5o.*78 + 58*3a'34.^3 
Rednet. — i.55 — o.5 
Differ... _ i,.3o + 3 3i.3 
eig.Bew. — 0.04 — 1.7 
Refr ^ 0.03 4. o.i 


35 So. 5 
38 57.0 


13, 

38. p 


36 34.8 
38 45.5 


53.3 

18.9 


4o 39.5 
43 37.0 


5i.5 
iS.o 


4» «.9 

43 33.5 


38.3 
57.3 


Mittel der Ze 


A M 

i^ 23 3o I 


a.3 

^5.7 
6.6 

8.7 


Correet der 1 


[Jhr a i 


Stemzeit 




Mittiere Wiei 


>. Zeit 


9 81 


Comet.. 14 17 37.91 + 58 34 53.3 
Log. F. P»r. 8.855 9.843 

*) Nach definitiver Verbeeserong von Ar- 
gelaader. 



Ano. 4. Wien. .Hternw. 3. Folf e. IV. 
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Comet C 


olla (1847.11.). 


K r 


ei n 


1847. S. N«TeMker. Littrow. 

St- * + Differenz (Com. — St i). 
Com. + _ 4«5, //ß^ _ ,' 5o/a 

49.00 46.3 
46.37 53.3 
— 4 49. o3 — a 49.9 
Differenz (Coro. — St. 2>. 

Com. + ^l'l^ ^ *• ' 

' 16.87 ■*.<* 

i3.5o ao.7 

8.a5 11.8 

5.97 10.3 

1.87 — a 48.6 

St 2 — — 10.7a — 3 8.6 
Com. — 

Stern 1. 

Scb. Ort i5*57*a5.'76 + 59* 46' o."a 
Differ. .. — 4 49<'3 — a 49.9' 
eig.Bew. 0.00 + a,a 
Refr — 0.0a ♦ — D.I. 


auss. 1 inn. 


»UBS. 1 inn. 


Cmet 

Am« 
23 4 3o.5 
7 5o.o 


5a. 
a6.5 


Sterie 

Am« 
a3 9 5o.o 

la i3.o 


ff 
16.0 

46.5 


la 5i.o 
i6 7.0 


la.o 
45.5 


18 7.5 
ao a8.o 


34.0 
a.o 


aa i.o 
a5 ao.o 


a8.5 
55.0 


a7 18.0 
a9 38. 


44.0 
10. 


3o ia.5 
33 a8.5 


36. 
7.0 


3i 3.5 
33 14.5 


36. 
41.5 


35 35.5 
38 48.5 


55.0 
a8.5 


36 a5.o 
38 33.0 


59.0 
58. 


39 36. 

4a 54.0 


58. 
3o.o 


40 a5.o 
4a 3a. 


5*7.0 
58. 


19 3i .0 
aa 44.0 


5a. 5 
»9.0 


19 ai.o 
a3 9.0 


36.5 
53.0 


a3 \ii,o 
a6 58. 


7.0 
33.5 


a3 3a. 
a7 ao.4 


47.0 
5.0 


a7 5i .0 
3 i 16.0 


17.0 
49.0 


a7 i^o^o 
3i 3o.o 


56. 
14.5 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 
Sternzeit 


1 


A m 
... a3 45 3 

4 

.... a3 ^1 3 


• 

« 
7.5 

8.7 
8.8 
i8.8 


Comet.. i5 5a 36.71 + ^^9 43 ia.4 

Stern 2. 

Seh. Ort i5*5a«57.»07 + 59*46'a7.''4 
Differ... — 10.7a — 3 8.6 

eig,Bew. 

Refr.... — 0.0a t — o.a 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 8 55 3 




Comet.. i5 5a 46.33 + 59.43 18.6 
ImMittel i5 5a 43.1a + 59 43 16. 5 
Log.V. Par. 8.894 9.8o5 

Die Positionen r* n Stern 1 und Stern 2 
sind aus drei Verg^eichangen mit Br. Amb. 
Cat 5307 abgeleitet 


Steri 

ai 35 a3.a 
38 i3.5 


43.0 
54.0 


Cmet 

ai 36 6.5 
39 10. 


a6.5 
47.0 


1847- . 7. NoTeiiber. Littrow. 

st + 

Oom^ Differenz (Com. — St). 

+ 49.'^7 —^4' ^«.'^3 
50,75 3i.o 
49.10 3o.a 
5o.77 ao.a 
53.35 a8.a 
61.95 17.0 


4« 5.0 
44 »'.0 


ai .« 
54.0 


4a 7.0 

44 49.0 


3a. 
a6.o 


45 ao.8 
48 a7.o 


37.5 
9.8 


46 aa.o 

49 4.0 


45.0 
40.5 


49 4». 7 
5a 48.0 


58. 
3o.a 


5o 4a. 5 
• 53 39.0 


5.5 
4.0 


+ 5a. 5o — 94 34.8 


54 9.3 
57 14.8 


a6.o 
58. 


55 II. 5 
57 58. 


40. 
3a. 


aa 36 11. 5 
39 7.4 


a8.4 
5o.4 


aa 37 10.5 
4o i3.o 


37.5 

44.5 
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Mittel der Zttt ai 56 1.8 

Correet. der Uhr — ' 4 aS.o 

Stemaeit ai 5i 36.8 

Mittlere Wim. Zeit. .. . 6 46 a5.3 







Stern. 












Groombridge 














Cat.2332 


ie*i4'»4a/a6 


+ 


6o< 


• 7' 


37.' 


'5 


•2M.K.B. 




4a. 5o 








39 


8 


1847.0 


i6*i4~4a/4a 


+ 


6o< 


• 7' 


39. 


"0 


Reduei. 


— 


3. 10 






+ 


7 


.9 


Differ... 


+ 


53. 5o 




— 


>4 


34 


.8 


eig.Bew. 


+ 


0.01 









( 


.4 


Kefir. . . . 




o.o5 












.5 



Comet.. 16 i5 33.78 -f" ^9 4^ ao.a 
Log. F. Par. 8.943 9-499 



Stera 

k m 9 

ai 59 14.5 

33 I 33.3 



8 33.6 
10 39.0 



17 i5.o 
19 3i.o 



33 14.5 
36 49.5 



39.7 



48. o 

13.5 



40.0 

7.5 



»9.5 
35.0 



CMiet 

4 «9.5 
7 37.5 



i3 38.0 
16 47«o 



33 34.0 
a5 44.0 



37 47.0 
40 39.0 



43% 
i5.5 



1847. 

St. + 

/3om. — 



8. HtTeMber. 



Littrow. 



53.0 
33.0 



Differeiiz (Com. — St). 

+ 5* 35.*5o — a5' o.''3 

37.33 5.5 

40.00 3.8 



48.5 
17.0 



18.0 
i.o 



IGttel der Zeit 33 i5* 3.'3 

Correet der Uhr — 4 37.3 

Stemseit 33 10 36. o 

Mitüere Wien. Zeit. .. . 7 i 35.5 



+ 5 37.57 — 35 3,3 



Stern. (=s Stern vom 7. Norember.) 

1847.0 i6*i4*4a.'4a + 6o* 7'39.''o 

Reduot. — 3.13 ..5.6 

Differ... -f- 5 37.57 + 34.7 

eig.Bew. -|- o . o i — o . i 

Refr. . • . — — o • 06 — o 5 



Comet.. 16 30 17.83 4. 59 4^ 4o-S 
Log. F. Vn. 8.945 9.546 



C#Met 

33 54 7.5 
58 35.0 



« 45.5 
6 3.0 



33.5 
9.0 



3.5 

48. o 



Stent 
33 56 37.0 49.4 



o 46.3 



4 i5.o 
8 34.3 



34.3 



38.0 

13. O 



1847. 

Com. — 
•t + 



M. NeyeMker. Uttrow. 
' Dii&reas (Com. — St). 

— 3* 35.*73 • 

35. o5 



— 3 35.38 



Mittel der Zeit ... . 
Correet der Uhr. . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



h m 9 

0.0 5.4 

— 5 i5.5 

»3 54 49.9 

7 34 35.9 



Stern. 

Arg.p.256 17*46» 6/94 
3M.K.B. 7.i5 



7.*io 



1847.0 17*4«* 
Reduet. -^ 1.55 
Differ... — 3 35.38 
eig.Bew. 0.00 

Re£r. ... 0.00 



+ 58*35'io.''5 
3.5 

+ 58*35' 5."3 
+ »7.« 



Comet.. 17 43 4®« '7 



Lo^. 



F. Par, 



8.930 
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Com 


«fc< 


Jllft (1847. n.). 


lettlMiiug 4er Terglelehgterae la dien yet Lassell gtmuihitn leebaeh- 
tngßn dlei Ceneten Celli. (CeMptee retiBs. T. IITl. fg. 109.) 


Kreis 


1848. 4. Febnur. ScbMb. 

^*- * "" mfferens (St c — St 1). 

S*-«+ + ,-,4/73 + a5' .7.''9 
14.80 i5.3 
t4.95 17.» 
14.87 18.5 


MIM. 1 inn. 


äoM. 1 inn. { 


Stent 1 

h m t 

3 54 3o.8 

56 49.3 


5o.8 
3i.5 


Stent € 

Am« 

3 55 41.5 
58 9.a 


59*3 
5t. 3 


58 34.9 
4 5a. 9 


54.5 
34.5 


59 44.3 

4 a i3.5 


a.o 
55.7 


^ 4^.4 
5 0.8 


«7 
4^.8 


3 53.4 
6 ai.o 


to.3 
a.8 


+ t i4.84 + a5 17.1 

IMfferens (St • — St 2). 
— 3* 54/aa + a3/3 
St . 4- ^*-^^ "0.9 


6 47.0 
9 4.4 


6.0 
46.9 


7 57. a 
10 a5. 1 


14.5 
7.0 


SIeni 

4 36 34. a 
39 18.0 


l 

49.3 
a.o 


Stent 1 

4 40 a5.3 
43 14.8 


1 

41.3 
59.0 


- 3 54.. 3 ,+ ao.4 

DUferoni (St • — St 3). 

— 3« 56/93 + aa' aa/5 

56. 80 ao.9 
57. ao a3.o 


43 55.3 

46 39.4 


10, a 
aa.8 


47 47.3 

5o 35.3 


a.a 
ao.a 


5i aa.o 
54 5.5 


37.3 
5i.o 


55 i3.8 
58 a.o 


a9.i 
46.3 


Stera e 


Steril 

5 a 3i.3 

5 19.0 


1 

46. a 
4.3 


4 58 37.3 

5 1 19.3 


5a. 4 

4-0 


St • + — 3 56.98 + aa aa.i 
St 3 — 

Stern 1, Argel. Z. pag. 20. 

1848.0 19*54*1 7/86 + 53Mo'44.''4 
Reduet. — i.5a -|- a^t 
Differ... + I 14^84 + a5 17. i 
Refr 4- o.a6 + 1.9 


!r 48.3 
8 3t. 


4.4 
17.0 


9 43.5 
la 3o.8 


58. 
i5.6 


i3 4.8 
i5 46.3 


ao.3 
3i.a 


16 58.9 
19 46.6 


i3.5 
3a. a 




iStemoi9 55 3i.44 + 53 56 5.5 
jSeheiiib. Ort 

im^ot.. + 1.54 — a.o 


I848.0 i9*55«3a/98 + 53*56' 3/'5 
Praee... — 1.46 — 9,7 


«847.0 i9*55~3i/5a + 53*55'53.''« 
RedjudL30.I>ec — 0.19 + »3.7 


iSteme. 19*55*3 1.»33 + 53»56't7.''5 
(Seheinb. Ort am 30. December 1847. 

Stern t, Argel. Z. pag. 20. 
1848. i9*5o«a7.'6i + 54*i5'36/'7 
Rednct. — i.56 + a.o 
Differ... _ 3 54. i3 + ao.4 
Refr 0.00 0.0 


(Sterne. 19 46 31.91 + 54 i5 59.1 
iSeheinb. Ort 

Red -|- 1.57 — a.o 








, 


1848. 19 46 33.48 + 54*i5'57.i 
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Comet Mauyais (1847. III.). 



Stern 3» Argel. Z« pag. 20. 
I848.0 i9*5o~3o/i3 + 53»53'43/7 
lUduet.. — 1.54 ,+ *-9 

Differ... — 3 56.98 +\% aa.i 

Refr.... 4. 0.33 +3.« 



iSternc 19 46 3 1.94 
(Soheinb. Ort 


+ 54 


16 


10.8 


Reduet . + 1.57 




-7- 


a.o 


1848.0 19 46 33. 5i 


+ 54 


16 


8.8 


Im Mittel 19 46 33. So 
Praec... — ^ 1.41 


+ 54 


16 


3.0 
9.0 


1847.0 19 46 3a. 09 


+ 54 


i5 


54.0 


Red.a.d 28.Dec. _ o.3 


i 


+ 


a3.a 



iStemt 19 46 31.78 + 54 «6 17. a 
(Seheinb« Ort am 2a Deeember 1847. 



Comet lS47o DIo 

Entdeckt von Mauvais am 4. Jnli 1847. 



Kreis 



Cmet 

h m 9 

i8 a4 14.0 

36 9.0 



4^ 56. 
19 o 18.0 



58% 
35.0 



aS.o 
44.0 



«ua. 



h 9 
18 3a 

46 



Sten 

x5.o 
5.0 



56 a5, 
19 To 35. 



i 

t6.o 

59.0 



a5. 
33, 



Mittel der Zeit 18 43*" g'g 

Corwct der Uhr — 4 3i.3 

Stemaeii 18 37 38.6 

Mittlere Wien. Zeit.... 10 57 16.4 



1847. 

Com. -f- 
St — 



17* Jlli. Homatein. 

Differenz {Com. — St.). 
- 8" 54.'75 + a3' 37."o 
9 a3.75 aa 54.4 



— 9 9.a5 + a3 i5.7 
Stem, zwei Merid. Kr. Beob. 
1847.0 1 5* I« 5.*i6 + 83* B' 7-"4 
Rednet. — 4*4o + ^^'9 

Differ... — 9 9.a5 •f«a3i5.7 

Befr.... .. o.xi + 0.4 

Cumet.. x4 5i 5i.4o + 83 3i 39.4 
eig.Bew. ~|. o.iSS^Ja + o.oi8x^d 
Log. F. Par. 9.491 9*44«« 

A a und A S bedeuten die tSgliehe Be- 
wegung dea Cometen in AR. nnd in Deel«, 
beide in Bogenminuten aasgedrfiekt 



Sten 

>9 33 a7.o 
37 18. c^ 


ai.o 
a4.o 


19 34 54.0 

39 10.0 


57.0 
XI .0 


1A7. 

Com. — 

st + 


29. Jili. 

Differenz (Com. - 
+ 1« 4o/5o — 
40.00 
38. a5 


Homstein. 
- St.). 
a/ 58.''6 


4> 3i.o 
_ 45 19.0 


a6.o 
a3.o 


43 5.0 
47 4.<> 


4.0 
6.0 


^ x8.5 
a8 41. a 


5i 6.0 
54 4«.o 


10.0 
36. 


5a 3x.o 
56 3o.o 


38. 
37.0 


+ I 39.58 — 


a8 19.4 
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Comet MauTftis (1847. III.): 



Mittel der Zeit 19 45 33. i 

Correct. der Ulir -«. 4 49 • 4 

Stemzeit. *, 19 40 45.7 

Mittlere Wien. Zeit n i3 o.3 



Stem, zwei Merid. Kr. Beob. 



1847.0 i3* 9** 9/15 
Redaet. -|. ' a.o4 

Diifer... -f 1 39.58 
eig.Bew. 4. 0.78 
Refr. . . . — ^ o • 09 



+ 73«3<'39.''a 

— t8 19.4 
+ 0.3 
^ 0.6 



Comet.. i3 10 47.38 + 73 
Log. P. Psar. 9.190 



8 a8.7 
9.47« 



Stent 

k m t 
18 aa 53.5 

37 47.4 



a8 18.4 
33 i3.3 



34 Si.o 
40 3.0 



43 44.4 
47 18.0 



49 »6.0 
5a 59.0 



39,0 
ia.5 



53.5 
38. o 



a3.5 
a8.5 



37.0 
a6.o 



5.6 



Coiiet 

* m * 
18 a3 10.5 

a6 55.0 



a8 36,5 
3a i5.o 



35 
39 



8.5 
3.5 



43 33.0 
47 46. o 



48 II. 5 
53 a6.5 



7.0 
1.0 



33.0 
i5.5 



57.5 
i3.o 



1847. 

Si — 
Com. — 



Com. + 



ao. Jiii. 

Difforenz (Com. 
— I7.»a3 
ao.8o 
ao.88 
ai.85 
18.40 



littrow. 

i' 56.''5 
a 6.9 
a ao.o 

> 49.3 

a 5o.o 



— 19.83 — a a4.5 



8.0 

II. o 



4a. 5 
54.0 



Mittel der Zeit 18 37 43.% 

Correet der Uhr — 4 5a . o 

Stemzeit 18 3a 5o.4 

Mittlere Wien. Zeit. ... 10 t aa . a 



Stern, Ai|^I. Z. pag. 200. 

1847.0 i3* 8*53/8a + 7a*ai'ao."5 

Rednet.. — i.85 + 9.0 

Differ... ' — 19.83 *-* a a4.5 

eig.Bew. 

Refr. . . . 0,00 0.0 



Comet.. i3 8 3a. 14 4* 7^ '9 ^-9 
Log. F. Par. 9.160 9.«07 

Letzter Durchguig dureh Wolken. Beob- 
aehtnng unsicher wegen des VoUaondas. 



Sten 

18 44 35.6 
49 59.1 



53 a6.3 
58 4B.I 



»9 



I 55.0 
7 i5.5 



10 a3.9 
i5 4^.^ 



i.a 
3a. 8 



CtMet 

18 47 lo.a 
5a 35.5 



53.4 
»1.4 



56 i.o 
19 i aa.5 



ai .a 
48.6 



4 3i.6 
9 5o.5 



5o.a 
16. a 



i3 0.5 
18 16.0 



35.0 
II. 5 



a8.o 
59.0 



1847. 

st + 

Com. — 



57.0 
a4.o 



1. itgtst. Sehanb. 

Differenz (Com. — St.). 

+ a« 35/87 — 19' a4."8 

35.33 19 47.7 

35.70 19 59.6 

35. a5 ao i3.o 



+ a 35.54 — 19 5i.3 



a6.o 
5i .0 



h m B 
Bfittel der Zeit 19 a 5i.a 

Correet. der Ubr — 4 57.a 

Stemzeit 18 57 53.9 

Mittlere Wi«n. Zeit. .. . 10 18 29.8 



Stern, Argel. Z. pag. 483. 

1847.0 i3* a** a.'66 
neduet. . -. i . 69 
Differ... -f. a 35.54 
eigJBew. -1- o . 86 
Refir.... — o.o3 



+ 70* 55' 33.^5 

+ 8.a 

— 19 5i.3 

+ «.^ 
— 0.3 



Comet . . 1 3 
Log. P. Par. 



4 37.34 

9iia6 



+ 70 35 5i.3 
9.364 
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Kreis 1 


1847. 9. ilgISt. Littronr. 

Co™-— Differenz (Com. - St.). 

S^- - — 5~ ao/75 + i' 34."9 


inis. 


inn. 


äu88. 1 ion. 1 


teilet 

k m g 
19 a 5.5 
5 3». 5 


s 
ag.o 

6.0 


Steri 

* m • 
i9 7 43.5 
10 3a. 5 


17.0 
1 .0 


10 5«. 5 
i4 IS. 5 


a3.o 
54.0 


16 35.0 
19 ^4.5 


6.8 
5a. 3 


ao.90 I ' ao.8 
ao.88 1 14.7 


19 54.0 
a3 II. S 


ai .0 
44.0 


a5 3o.5 
a8 17.0 


3.5 
43.0 


19.45 4a. 6 
19.75 a6.8 


3o i{.o 
3a 59.0 


35.5 
29.0 


35 16.0 
38 a7.o 


4^.0 
0.3 


0«m. + »9.«o 10.6 
St. + — 5 ao.aa + o 55. i 


38 56.0 
41 54.0 


a4.5 
a5.o 


44 10. a 
47 18. 


37.3 
53.0 


Stern, Argel. Z. pag. 467. 


47 5i5 
5o 54.0 


19.5 
a3.5 


53 9.4 
56 14.5 


36. 
47.« 


1847.0 i3* i~49.'a« + H* 8'38;'3 
Reduoi. — 0.94 + 6.5 
Differ... — 5 ao.aa -j" 55.i 
eig.Bew. 0.0 0.0 
Refr.... -.- o.a4 -^ o.i 


Ifittel der UAi ... 
Correet. deiUhr . . 
Stemzeit 


* m 
... 19 a6 3 

.... — 6 a 


3.0 
8.3 
4.7 
9.6 


MitUere \flBii. Zeit 


• • . 19 ao 
10 9 


Comet.. la 56 a7.8i +64 g ^o.o 
Log. F. Par. 9.006 9.587 


Stei 

19 55 34 

57 59 


9.0 
a4.5 


C«Met 

19 58 ia.5 
ao I 5i^o 


34.0 
3o.o 


1847. 11. ingUt. Homstein. 

Com. — Differenz (Com. — St). 

St. — 4- 3* i5.»a5 + 3' a6."o 
16. 5o 3 8.9 
14. 6a a 57.3 


ao 3 53.0 
G 180 


37.0 
43. b 


6 35.0 
10 9.0 


56. 
47.« 


la 35.0 

16 7.5 


54.0 

4«.o 


16 18.0 
18 55.0 


53.0 
17.0 


St + +3 i5.4i + 3 3.1 


19 ^7 
aa 59.0 


47.0 

4o.o 


a3 8.0 
a5 49 .^^ 


39.0 
18.0 


Stern, Argel. Z. png. 20% 


Mitte: der Zeit.... 
Comit. der Uhr . . 

S^nrq'^t 


h M 

ao la 2 

.... — 6 : 
. • . • ao 6 


9 
^7.0 
J3.3 

3.7 
a 3 


1847.0 ia*5a"»i3.'7a + 6a«3a'a8."i 
Reduet. — 0.78 + -5.3 
Differ... + 3 i5.4i + 3 3,i 
eig.Bew. «.0.06 -f~ ^ . i 


Mitfle« Wien. Zeit 


. . . • 10 A'7 


Refr. ... -j- O.Ol -f" ®-* 




Comet.. la 55 a8.3o + 6a 35 36.7 
Log. F. Pte. 8.964 9.7«8 


bmti 

ao 46 ia.5 
49 io.o 


33.0 
16.5 


Steri 

ao 47 3o.o 

5i ao.o 


45.5 
5.0 


1847. 14. AlgUt. Homstein. 

Com. + Differenz (Com. — St). 

S*- - — i" a9.»63 + 18' •34."4 


5i »5.0 
55 lo.o 


i3.o 
la.o 


53 a3.5 
57 4.0 


39.0 
48. 


3i.ia 43.3 
3o.5o 3i.9 


57 17.0 
ai I i5.o 


56. 
56. 


59 6.0 
ai a 47'0' 


aa.o 
3i.o 


30.88 3 1.8 
' ~ 1 30.53 + 18 35.4 


3 5.0 
6 /a.o 


ai.o 
a5.o 


4 33.5 
8 i5.o 


49.0 
59.0 





Digitized by 
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Comet Maavais (1847. IIL). 



AfiUel der Zeit ao 56 ag.S 

Correot der Uhr ; 6 37.4' 

Stemzeit ao 49 Si.p 

Mittlere Wien. Zeit ... 1 1 • 19 a . 7 



Stern , Argel. Z. p«g. 203. 



C#aet 



* m 
19 ao 

aa 39.0 



9 
a.o 



a4 ^^,o 
37 a3.5 



38 49.0 
3i 3i.o 



34 5a. o 
37 34.0 



aa*5 
19.0 



a.o 
3.5 



9.0 
IX .0 



9.5 

17.0 



Sten 

hm» 

19 31 1.4 

a3 41 



tei5 45.5 
a8 a4.o 



»9 5i.5 
3a 3a. o 



35 55.0 
38 35.3 



9 
aa.o 



3.a 



xa.o 
10. o 



i5.o 

«4.4 



h m 9 
Mittel der Zeit 19 a8 a6 . 6 

Correct. der^ Uhr «^ 645.9 

Stemzeit 19 ai 40,7 

Mittlere Wien. Zeit 9 37 3o ..4 



Sten 

ao 58 5a. X 
ai a ^.4 



5 8.5 
8 a6.a 



" 9.9 
14 38. a 



17 5o.8 
30 37.3 



a3 3i.9 
36 5.4 



a9 6.0 
3i 35.5 



7.3 
55. a 



33.7 

II. o 



34.8 
i3.i 



to,7 

7.7 



5a. 4 
45.7 



a5.5 

«4.7 



at 



t XI .5 

4 0.0 



7 38,5 
XI x6.5 



i3 3a. 3 
16 16.5 



19 4<'-<> 
aa 53.0 



a5 ai.o 
a8 3o.5 



3o 5a. o 
34 1.5 



a8.5 
43.3 



46. o 
59.0 



46. o 
X .0 



53.5 
37.5 



3a. o 
17.8 



3.5 
48.5 



Mitt«! der Zeit .... 
Gomct. der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittler« Wien. Zeit. 



h m 9 

ax 17 5o.o 

— 6 46.6 
ai XX 3.4 
II la. 39.3 



1847.0 ia*5'6* 3.»5a 
Reduet.. — 0.65 
Differ... — x 3o.53 
eig.flew. — o . 3a 
Refr.... -f. o.i3 



+ 6o* a'5a.''7 

4 5.0 

+ 6 35.4 

-* o.a 

f 0.9 



Qomet.. xa 54 3a. x5 + 60 ix 33 8 
Log. F. Par. 8.893 9- 74© 



1847. 

st — 

Com. + 



SO. Algnt Littrow. 

pi£ferenz (Com. — )t). 

— X* o.*73 

3.3o 

1.37 

X.80 



+ IV 33.-7 



— i X.55 



Stern. 

1847.0 ia»55» o/.. 
R.dact.. — 0.4a 
DiiFer... — i i.55 
eig.Bew.' _ o.a 9 
Refr.... -|- 0.10 



5* $5' So.", 
■f- 3.5 

+ «4 «3.7 

0.0 
+ 0.7 



Comet .... 
Log. F. Par. 



§.900 



9.681 



Der Mond den Beobaohtvogwi sehr hin- 
derlieh. 



1847. 

St. — 

Com. - 



St + 
Com. + 



Sl. ilgist Sehanb. 

DifFerenz (Conk — ^t> 



+ 3* 4.»83 
5.i5 
4.95 
6.87 
6.48 
5.95 



— %' ^S."2 



— 3 4.8 



+ 



— a 5o.o 



Stein, zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 ia*5x*5o/8o +55*3^ 3."4 

Radoet. _ 0.40 4 3.3 

Differ,.. ^ a 5.70 -— * 5o.o 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr.... 0,00 o.o 



Comei.. la 53 56. 10 
Log. F. Pfcn 8.8x1 



+ 55 3 16.7 
9.«ßö 
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Cooi.t M»«T»ii (1847. I1I.)< 



u 



Kr 


ei s 


1847. flS. ilgUt. MMh. 

Co«»- - Diffinrenz (Com. — 8t). 

St - .. ,« 57.*65 + 38.% 
57.70 4* *5.o 
56. a7 -i- 8.5 

Com. + 56. 3o — 'i.4 


«UM. [hui. ! 


MM. 1 inn. 


h m 9 

19 5 0.5 

7 5o.5 


• 
i5.5 

34.5 


Sten 

h m 9 

«9 7 ».4 
9 44.3 


17*.« 
a8.i 


14 34.5 
17 ao.8 


5o.5 
3.5 


16 33.7 
19 «^.« 


49.8 
0.5 


ao 17.5 
aa 59.0 


3a. 5 
43.5 


aa i3.a 
a4 55.8 


a8.i 
40.5 


St + — I 56.98 + 14.4 
Stern, Argel. Z. peg. lOö. 

1847.0 ia*a6*a7/4a + 5a*3i'5a/'8 
Rednet. — o.a7 -f- a^3 
DiÄr... _ I 56.98 + 14.4 

«g.B«w. 

Refr... -f O.Ol 0.0 


a5 3o.5 
a8 i3.o 


45.5 
58. 


a7 a6.8 
3o 9.7 


4a. a 
53.5 


Bfittel der ZeM. . . . 
Correei. der Uhr . . 
Stenzeit 


.... 19 17 i 
.... _ 6 t 

.... tO «A i 


ff 
(3.« 

i4.7 
>8.3 


Ifitüero Wien. Zdi 


• • • • ly IV ^ 


.... 8 53 4.3 


Comet.. ta 54 3o.i8 + 5a 3a 9.8 
Log. F. P«r. 8.86a 9.691 


ai 40 3i.5 
43 3.5 


48.5 
43.5 


Sten 

31 4i 53. a 

44 35.5 


8.. 
ai.o 


1847. f7. ilgut. Uttrow. 

St- + DÜTerens (Com. — ßt). 
Com. + _ ,m 3^^ff6^ ^ ,/ ,/^6 

St. — a7.9a 55.9 
Com. — a7.ao 39.3 
St + «7.^7 . 37.9 


5a 6.0 
54 a8.5 


aS.o 
8.5 


53 4a. 5 
55 48.« 


a.a 


56 49.5 
59 ao.5 


5.5 
1.5 


58 i3.8 
aa « So.o 


a8.5 
33.5 


Com. + — I a7.5i +0 48.7 

ßt — 

Com. — ßtem. Argel. Z. pag. 106. 

1847. n*57«»4»-'36 + 5i*5i'4«."4 
Redoet. — o.a8 ^ -|* ^*7 
Difier... _ i a7.5i " +48,7 
eig.Bew. . 00 0.0 
Refr*... — O.Ol +0.1 


aa 5 la.o 
7 5a.o 


a7.5 
3a. 5 


C 43. a 
9 i3.5 


59.4 
57.0 


Ifittel der Zeit. . . . 
Correct. der Uhr . . 
Steniseii 


* m 
.... ai 54 S 

6 5 

>••• ai Ln S 


'7.9 

6.8 
i.i 


Ifitttei« \rieii. Zeit 


... ti a5 5 


Comet.. la 56 i3.58 + 5i 5a 39.9 
Log. F. Pw. 8.7aa 9.9*3 

Comet wegen des VoUmondee nngemmn 
gehwftefa, dnher die Beobaehtong unsieher. 


Sien 

ao $7 3ii,S 
59 43.0 


4«o 

37.7 


Cemt 

at 1 44.0 
3 48.5 


59.5 
3i.5 


1847. & SepleMber. uttrow. 

Si — Differens (Com. — ßt). 

Com.- + 4*7.V — ^'»5-"« 
7.53 3o.6 
6.90 • 44. Ö 
7.97 « «7.4 
8.37 89.0 

ßt+ «37 1 6.9 


ai 4 la.a 
6 a3.o 


a7.5 


8 a3.4 
10 a6.5 


39.5 
«0.4 


10 46.5 
la 58. 


1.5 
43.4 


14 59.0 
16 59.5 


i5.5 
43.0 


18 4.3 
ao a4.o 


18.3 
10. 


aa 6.0 
a4 38.5 


«7.5 
a6.5 


Com. + +4 7.67 «- • 5*.3 


a5 4.0 
»7 3o.3 


«7.3 
«7.a 


a9 8.0 
3i 43.0 


«9.5 
3i.8 


3a la.o 
34 37.5 


a5.o 

»4.3 


36 i5.3 
38 5i.o 


a6.5 
39.5 
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Comet Mauvai« (1847. IQ.)- 



h m i 
Mittel der Zeit ai 19 65.i 

Correot. der Ulir — 8 . o 

Stemzeit ai 19 47.1 

Mittlere THen. Zeit 10 3o 14.8 



Stern, eine Merid. Kr. Beob. 

1847.0 ia*5a«* 8/34 + 47*58'36."o 

Rednet.. <— 0,09 0.0 

Differ... -f. 4 7.67 — 5o.3 

eig.Bew. 0.00 0.0 

Refr.... -^ o,o5 — 0.3 



Comet.. la 56 i5.97 
Loi^. F. Pftr. 8.731 



+ 47 57 45.4 

9. «97 



Comet olme deutlichen Kern. 



Sten 

h m 9 
ai 5a aS.o 

55 18.5 



59 7.0 
t 54.5 



6 a8.o 
9 'ai.5 



la a5.5 
i5 17.3 



34% 
9.0 



16.8 
44.0 



38.5. 
n.o 



35.5 
7.3 



C%mti 

h m 9 
ai 56 a3.o 

58 a5.o 



3 i5.o 

4 5o.o 



10 a5.o 
la 4.0 



16 a3.o 
18 a.o 



4o.o 



47.0 
a5.o 



48. o 
35.0 



1847. 

Si 1 — 
Com. — 



St. 2 + 
Com, 4- 



48. o 
3i .0 



10. September. Homstein. 
Differenz (Com. — St 1). 
+ 3* 3a/ia — 6' 54.''6 

33.67 — 7 17.7 

4- 3 3a. 90 7 6.a 

Differenz (Com. — St 2). 

i9.6a| • ' ' 



Bfittel der Zeit aa 7 a8 . o 

Correot der Uhr .^41,0 

Stemzeit aa 6 47.0 

Mittlere Wien. Zeit 10 49 35.6 



+ 3 1S.93 
Stern 1 , eine Merid« Kr. Beob. 

1847.0 ia*54*5i.*93 +44*33' i."8 
Reduet. + o.o4 — ■•4 

Düfer... -f 3 3a. 90 — 7 6.a 

eig Bew. , . . . 
Refr. ... 



Comet.. la 58 34.87 + 44 a5 54. a 



Stern 2» eine Merid. Kr. Beob. 
1847.0 ia*55* 4.*8o -f. 44»i7'io."o 
Reduet» 4. 0.04 — i.4 

Differ... 4. 3 18.93 + 8 17.7 

eig.Bew. . . : . 

Refr. ... 



Comet.. la 58 a3.77 + 44 .a5 a6.3 
ImMittel la 58 a4.3a + 44 ^S 40. 3 
Log. P. P«r. 8.6a7 9.94a 



C#M6t 

ai 19 a9.5 
ai 5.0 



a4 10. o 
a5 45.0 



a9 39.0 
3a 6.0 



34 19.0 
36 46. o 



56. o 

4> .0 



34.0 

a3.o 



54.0 
53.5 



3i .0 
33.0 



Stera 

ai ai i5. I 
a3 4a. 5 



a5 55.3 
a8 aa.o 



3a 18.0 
33 48. o 



36 57.0 
38 a9.o 



a5.8 
3o.4 



6.0 

II. o 



1847. 

Com. -f 
St + 



13. SepteaWr. Homstein. 
Differenz (Com. — St). 



41,0 
a4.5 



18.1 
7.5 



St - 
Com. — 



— a* io.*57 

10, 58 

9.8a 

10.65 



+ 4' 37."o 
+ 4 a7-<> 



10.41 + 4 3a. o 
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Comet.MauTais (1847. IILj. 



h m 9 

Mittel der Zeit ai 27 55.3 

Oorreet der Uhr — 5 1 . 5 

SierBsek ai 37 3.8 

Mittiera Wien. Zeit .. . 94811.2 



Stern, eine Merid. Kr. Beob. 
1847.0 i3* i«*35/a7 '+ 42*57' a."i 
Reduet.. -j* ^•'^9 — '•9 

Differ... — 2 1 0.41 4* i S2,o 

eig.Bew.' -.0.02 0.0 

Refr. ... 4* <>*^^ + *.* 



Comet.. 12 59 25. o5 -h 43 i 33.3 
Log. F. Pto. 8.686 9.9«4 



Faden 



Cmn. 

St 



Com* 

St. 



Com« 

St 



Com« 

St 



k m 9 
20 7.37.5 

8 14. 1 



14 >4-o 

i4 5o.o 



17 49-5 

18 25.6 



21 52.0 

22 28.1 



Ümdrehnngen 



21.358 
a4.433 



21 .242 
24.481 



21.234 
a4.307 



21.204 

»4.4^4 



1847. tO. Septeiilier. Homstein. 

Am Positions -Mikrometer. 

Comet südlieli vom Sterne« 

Difforens (Com. — St). 

— 36/6 
36.0 
36.1 
36.1 

— 36. 20 



— i' 2I."6 



Ifittel der Zeit 20 1 5*^23. 3 

Correet. der Uhr -i- i i5.7 

Stemseit T. ... ao i4 7.6 

MitUere Wien. Zeit .. . 8 17 55.6 



Stern, eine Merid. Kr. Beob. 
+ 4o* 3' 



1847.0 i3* 2*28/91 
Reduet. -f* 0.19 
Differ... -:- 36. 20 
Refr.... — 0.02 



3."2 

— a.9 
- I 21.6 

— . 0.2 



Comet.. i3 
Log. F. Par. 



X 52.88 
8.74a 



+ 40 



i 38.5 
9.047 



Sten 

h m 9 

7 21 57.8 

23 48. o 



28 58.2 
3o 48.1 



32 16.4 
34 6.2 



35 35.2 

37 25.1 



o 59.5 
2 52. o 



4 5.3 

5 57.7 



9 
7.0 
38.5 



7.3 
39.2 



26.0 
57.3 



44.3 
16.2 



8.2 
42.5 



i4.a 
49-0 



Ceaet 

h m 9 

7 23 II. o 

24 4i«o 



3o xo.o 

3i 44.5 



33 29.0 
35, i.o 



36 47.0 
38 20.0 



2 6.5 

3 43.5 



5 14.0 

6 5o.o 



9 
26.0 

25. 



1848. 

st + 

Com. + 



+ 



4. Februr. 

Differens (Com. 



23 

3o.5 



45.0 
47.0 



2/92 
3.80 
3.53 
3.18 
59.08 
59.95 



Sefaaub. 

— St). 

+ 2' 39/'6 

• 8.2 

29.1 

a3.4 

14.5 

20 7 



2, 

4.5 



+ 



2.08 



19.0 
»9.6 



26.0 
36. o 



Stern , awei Vergleiebungen ai 

Seh. Ort 12* i* o/o5 + 
Differ... ^ I 2.08 
eig.Bew. o . 00 

Refr. . . . »— O.Ol 



Mittel der Zeit .... 
Correet der Ubr. . . 

Stemaeit 

JkGtttere Wien. Zeit. 



h m 9 
7 4a 36.2 

— 4 «9.a 

7 38 17.0 

10 4' 33.3 



-|- 2 22.6 
Q Kr. Mikrom. 

19*52' 9."9 

-f- 2 22.6 

— 0.7 

+ o.i 



Comet.. 12 
Log. F. Far. 



2 2. 12 

8.628« 



19 54 3i.9 
9.779 
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Comei 


t Mauvais (1847. UL). 




Kr 


eis 


Verglst. + 
St.— 

Differens (Verglst — 8t). 

— a« 18/53 + a4' 3."7 
a 18.70 a4 1.7 

— a 18.61 4- a4 3.7 
Stern, UL m. Z2B, 

I84S.O la* 3*»i7/59 + i9*aS'i9/i 
Rediiet.. + i.i3 — ia.8 
Differ... _ a 18.61 + »4 a.7 
Refr.... -« 0.06 4- 0.9 


«188. ) Ino. 


«ose. 1 inn. 


Tergleieki 

h m t 
8 7 56. a 

9 3a. a 


t 
8.5 

aa.3 


Stent 

h m 9 

8 10 i5,a 

II 5i.3 


a5.8 
41.0 


la 17. a 

i3 53.7 


a8.5 

4^.3 


14 36.3 
16 la.a 


46. a 
1.8 




VgLStia I o.o5 + 19 5a 9.9 
Scheiob. Ort. 

• 


8ten 

9 40 «^.a 

4« 46.7 


a9.5 
36.5 


Cmet 

9 36 a5.5 
37 54.0 


39.5 

4i.o 


1848. & fekratr. uttrow. 
0»«. + Diifoieu (Com. — St;). 
S*" - — 3*^ 5a ♦7a + a5' 3a."a 
51.93 3a. 9 


46 a8.a 

47 57.0 


39.0 
47.0 


4a 36.0 

44 5.5 


5a. 
5o.o 


— 3 5a. 3a + a5 3a. 5 

Stern, Ul. pag. 228. 

i84«.oia* 3*17/59 + i9*«8'i9/» 
Redaeft.. -f- 1.16 -^ia.9 
Diifor... — 5 5a. 3a + a5 3a. 5 
eig.Bew. ©,00 — 0.6 
Refr.... -i- 0.0a + 0.7 


Ifittel der Zeit . . . 
Correot. der Uhr. . , 
Stemxeit 


h m 
... 9 40 I 

4 > 


'4 

5.4 
4.» 

i.a 

3.4 


Ifittfere Wien. Zeit 


... la 34 5 


• 


Comet.. II 59 a6.4i + 19 53 38.6 
Log. F. Par. * 8.443, 9.7»4 


Cemt 

14 16 37.5 
18 16.0 


47.« 
4.0 


Sten 

14 «8 49.5 

ao i5.a 


a.3 
3.a 


1848. 13. Febriw. Sekaub. 

Com. - Dif&rena (Com, - St). 

S*. - _ a«» 6.'4a + i' 16/1 
6.0a ao.3 
6.85 17.3 
9.08 i3.3 
9.aa 9.8 


ai 38.5 
a3 17.5 


46.5 
5.0 


a3 49.9 
a5 16.0 


a.a 
3.5 


a9 53.0 
3i 3i.o 


4.0 
19.0 


3a 6.6 
33 3o.3 


19.0 
18.5 


43 5o.o 
'45 a7.o 


3.0 
i5.o 


45 55.9 

47 40.3 


4.3 
3i.5 


Com. + — a 7.5a +1 i5.4 

St + 


5a 35.0 
54 >o.7 


46. 
58.6 


54 39.5 
56 a4.o 


43.8 
14.3 
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Come 


tM»ay»i8 (1847. lU.). t9 


Mittel der Zeit .. . 
Comet. der Uhr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m i 
.... 14 33 43. a 

4 45.5 

.... 14 a8 57.7 
.... 6 55 43.6 


Stern , ms Beob. »m Kr. Mikrom *), 

1848.0 ii*4i« 0/76 + 19*40' 5/'9 
Redaet. -}- 1.4a — ia,7 
Differ... _ a 7.6a + i i5.4 
eig.Bew. 0.00 0,0 
Refr. ... 0.00 0.0 


Comet.. II 38 54.66 + 19 4i 8.6 
Log. F. Pät, 8.5o4 9.730 

•) Siehe den t. Bf&rz 1848. 


CMiet 

h m $ 

6 II 18.0 

i3 7.5 


f 
3i.o 

55.5 


Sten 

h m $ 
6 i3 a6.o 

i4 59,0 


8 

38. 
48. a 


1848. St. ftkmt. Uttn>w. 

Differenz (Com. — St.). 
^"•, + — .•« 69.'8o — i' 4i."9 
^*- + a i.3p 44,1 
1.57 53.0 
a.90 58.7 
a.63 46.6 
3.aä 5o.5 
3.75 35.7 
4.70 4a. 


ao 4.5 
ai 5a. 5 


«4.0 

4«.o 


aa ia.8 
a3 46. 


a4.4 
34.0 


a5 a6.o 

37 i4*<> 


35.0 
5.0 


47 34.5 
^9 8.0 


47.0 
56.8 


3o 44.3 
3a 34.0 


55.0 

a3.4 


3a 56.0 
34 a8.o 


7.0 
»7.3 


35 9.0 

36 57.5 


ao.o 
47.0 


37 19.6 

38 5a. 4 


3i.o 
4«.o 


— a a.48 — I 46.6 

Seh.Ort ii*i8«a6.«77 -f i9*i7'3o.''5 
DiiTer... ^ a 3.43 _ , 45 ß 
eig.Bew. _ o.oi _ 1.4 
Refr. ... -|- o.oi ...»o.i 


39 58. 
4« 46.0 


8.0 
36.0 


4a 8.6 

43 4«. 3 


ai .0 
3o.o 


44 56.0 

46 4^.5 


5.5 
3a. 


47 6.0 

48 39.0 


18.0 
a8.o 


49 3.0 

50 49.5 


i3.5 

4o.o 


5i i5.4 
5a 46.8 


a6.6 
36. 


Comet.. 11 16 a4.a9 + 19 i5 4a. a 
Log. F. Par. 8.65f. 9.804 


Mittel der Znit... 
Correet der Uhr. . 
Stenseit 


* «1 
.... 6 3a S 
.... _ 5 


9 
>8.9 

9.a 

f9.7 

li.3 


IfitUere Wien. Zeit 


"... a7 fl 
.... 8 ao 3 


T^leleks< 

6 54 a6.o 
55 4a. 


ien 
4a. 

a6.4 


■estlMM 

86 Ie8il 

6 58 ao.3 

7 3.8 


8 

a8.8 
56. 


« Teigldekstenes. 

^«^•*- + Dübrens (St - 88 Leonl«): 

7.'3a 57.8 
7. «3 54.9 


7 6 41.0 
7 54. a 


57.0 

38. 


10 33.6 
la 16.0 


4a. 4 


la 4^.4 
i3 56. 


57.7 
39.0 


16 35.3 
i8 17.6 


44.0 
8.7 


— 4 7.69 + a 57.1 

Stern (88 Leonia). Br. Aas. C»t 3915. 

I848.0 ii*aa«3a.'86 + i9*i4'47."o 

Reduct. -f 1.61 — i3.9 

Differ... - 4 7.69 + a 57.1 

eig.Bew. 
e .... .... 

Kefr.... — O.OI -f- 0.1 


Mittel der Zeit .. . 
Correet der Uhr . 
Stemzeit 


... 7 7 ,7,0 

— '5 9.0 

••• 7 a 8.0 








1 


Verglst II 18 a6. 77 -f- 19 17 3o.3 



: l .E)figi(i^e'döy_vjOOQlC 







Comet M»ttT»i8 (1847. UL). 



Kreis 



äOM. 



lim. 



Sten 

k m 9 
7 la 4^«<> 
i3 5a. o 



34 i5.4 

35 a3.9 



38 53. o 
4o a.o 



43 

44 



i5.3 
a5.o 



47 46. a 

48 55.5 



56 .'o 
36. a 



3a. 3 
6.0 



9.5 
45. o 



3i.8 
8.1 



3.3 
38.8 



ins. 



Cmet 

h m § 
7 i4 48-0 
i6 37.5 



36 19.0 
38 9.0 



40 56. o 
43 45.0 



45 19.0 
47 6.0 



49 5o.Q 
5i 37.5 



58 .'o 

a7,7 



a9.o 
58. a 



5.5 
36.5 



a8.o 
56.0 



59.0 
a7.o 



Mittel der Zeit 7 38 ao . 6 

Correet. der Uhr — 5 a4.3 

Stemzeit 7 3a 56 . 3 

Mittlere Wien. Zeit ... 8 5i 3i.i 



1848. t. Win 



St. + 

Com. + 



1. Vergl.: littrow. 
Die folgend. : Schnub. 

Differenz COom. — St). 



a6.'75 

«4.4«» 

a3.5o 


— 3' 

4 
4 


49."3 

3.3 

4.6 


aa.90 
33.43 


3 
3 


40.7 

44-. 5 


33.85 


— 3 


53.5 



+ » 



Stern t eine Merid. Kr. Beob. 



I848.0 io*5i* a.*45 

Reduet. ^ 1.75 

Differ... -j- a a3'.85 

eig.Bew. — 0,01 

Refr. ... _ 0.01 



+ i8*i8'a3/3 

— *3.7 
— 3 5a. 5 

— o.a 

— 1.3 



dornet.. 10 53 a8.o5 
Log. F. Par. 8.556. 



+ 18 34 i5'.6 
9.756 



lesthimig ies Tergleickstenes ? »m 13. febraar. 



Tergleieki 

89 1.0 
10 a3.i 


lt. 

i4.>a 

10. a 


Sten 
8 11 3.a 
la 45.0 


i3.o 
34.5 


18&8. t. Ilri. SeliMb. 

VglBt. — 

st — Differenz (VeigUt — St). 

— a« 11, '80 — 1' 59.''4 
11.97 ' ^6.a 
la.oo 1 59.0 
11.9a a a-a 

Vgl8t+ "-«5 » 58.5 
St. -(- la.oo a 0.1 


i5 29.3 
16 5o.9 


4^.7 
37.0 


17 5i.5 
19 ia.5 


41.9 
».9 


ao 44.8 
aa 6.3 


58.0 
5a. a 


aa 46.9 
a4 a7.8 


56.9 
17.7 


a5 5i.4 
a7 41.0 


1.1 
3a. a 


a8 11.9 
39 45.0 


a3.o 
33.5 


3o 8.0 
3i 57.0 


17.0 
48. 


3a a7.8 
34 1.1 


39.5 
40. a 


— a 11.97 — « 59. a 

Stern, B. Z. 502. 

1848.0 ii*43~ia.»75 + 19*43' S.^i 
Differ... — a 11.97 ^ — » ^9.2 
Refr. . . . 00 0.0 


34 a8.a 
36 17.0 


37.5 
7.8 


36 48.3 
38 ai.o 


0.0 
9.a 












Verglst 11 4< 0.76 -]- 19 4^^ ^.9 
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Comet Sehweiier (1847. IV.) nnd Brorsen (1847.'y.). 



31 



Comet 1847. 

Entdeckt von Schweizer am 


I¥. 

31. August 1847. 


Kreis 


1847. 

st.+ 

Com. + 

St - 
Com. — 

1847.0 
Reduet.. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 


11. teteber. Uttrow. 

Differenz (Com. — St)f 
+ 3« 10/60 .+ i7."o 

10. 13 -j- 16.3 
10.67 + Ö° 

9.33 — 3 1.5 
9.o3 — 43.1 
8.77 — 53.0 


M88. 1 inn. 


&US8. 1 inn. 


Stent 

k m 9 
a3 45 47. o 

47 »7.4 


t 
57.0 

7.7 


Cemt 

h m i 
a3 47 58. 

49 »7.5 


f 
11,0 

i5.o 


49 54.3 
5i 35.4 


5.0 
i5.3 


53 5.0 
53 35.5 


18.0 

32.0 


54 4.0 

55 35. e 


i5.3 

^4.5 


56 16.0 

57 45.5 


36.0 
34.0 


6 35.5 
8 a.4 


47.» 
5i.o 


8 47. <^ 
10 8.5 


3.0 

55.5 


+ a 9.73 — 14.5 

Stern ,,Br. Am. Cat. 6682. 

19* 8*4«.'73 + 3o«58'44."« 

+ a.70 4. 17.0 

+ a 9.73 — 14.5 

o«oo 0.0 

0.00 — 0.1 


lo 39.8 
1 a 7'. 


5. ,3 
55.8 


13 53.0 

14 «a.5 


6.5 
58.0 


14 3a. 
i5 58.4 


4^0 
48. 


16 45.0 
t8 3.5 


i.o 
47.0 


Mittel der Ze 


* » 

it 3 


f 
9.7 
6.0 

'3.7 
0.6 


Corroct. der 1 
Stenizeit .. 


\Jhr ' , -h A 


.... . . A «V .1 


Comet.. 19 10 54.16 + 30 58 46.6 
Log. F. Par. 8.657 9-795 


Mittlere Wien. Zeit ... lo 4i 


Comet 1841 

Entdeckt von Brorsen am 


V. 

20. JuK 1847. 


Sferae 

Amt 

30 35 4o.o 

37 i4.6 


i 
55.0 

59.5 


emtt 




1847. 

Com. + 
St,l + 

St. a + 

Com. — 
St 1 — 


>9. Jlli. Homrtein. 
Differenz (Com. — St !)• 
-H 5* 13/98*^ 


....... 


.... 


39 ia.3 

4» 4^*<> 


30.8 

3a. 


30*40~4^/0 

43 33.0 


13,'6 

10. 


13.63* 

»9. «7 
31.88 


— 3/'a'' 
+' 40. a 


43 7.0 

44 45.0 


ai.5 
3i.o 




.... 




.... 


+ 5 18.13 -f- 36. 1 

Differenz (Com. — St 2). 
1 .m .9 #>,.-#> 


46 40.0 
49 9.0 


49.0 
1 .0 


48 33.0 
5o 0,0 


36. 
40.0 


5i a3.o 
53 i3.3 


36. 
1 .0 


56 40.0 
58 36. 


54.« 

30.0 


+ « «3.'97'f 
i5.oo* 


+ 7' «.''»♦ 


+ « «4.48 




59 to.o 
«« 57.0 


aa.5 
44.0 


31 4 26.0 

6 35.0 


39.0 
11. 
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Comot Brorsen (1847. V.). 



Mittel der Z^t . . . 
Correet der Uhr. . 
Stemseit 


A M 

. . .. 90 53 a 

4 4 

. ... «0 ^8 3 


1 
8.» 

9.4 
8.8 

4.« 


Stern 1 , zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 9*ff9«ii.'44 + 34*59' 3.''3 
Redaet. + 9.5o — 3.9 
Differ... -j- 5 18. i9 + 96.1 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 0.00 0.0 


MitUere Wien. Zeit 


• • . 19 90 ^ 




• 


Gomet.. 3 4 39. 06 + 34 59 95.5 

Stern tt «wei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 3* 3«io/86 + 34*45' 3.''5 
Reduet. -f. 9.5o — 3.9 
DÜBw... — 14.48 + 7 i.a 
eig.Bev. 0.00 0.0 
Refr.... 0,00 0.0 




Comet.. 3 4 97.84 + 34 59 o.S 
ImMittel 3 4 3i.oi + 34 59 19.) 
Log. F. Pnr. 8.734, 9.80$ 

nur helbee Gewicht 


h m 9 

lo a3 99.0 

a6 17.0 


36.5 
6.5 


Sien 

Am« 

90 95 19. 5 
97 93.0 


« 

94.0 

19. 


1847. 2. AlglSt HonMtein. 
^"^•| nahe durch dM Centnmu 


97 48.0 
3o 34.0 


57.5 
94.0 


99 3o.o 
3i 4<^*<' 


40.0 
99.0 


Com. - DUTeren. (Co 

St + — *• ^5'6« 

93.88 
90.95 


m. — ötj. 




39 5.0 
34 53.0 


14.5 
43.0 


33 44.0 
35 55 3 


55.0 
AK A 


#..■••*.. 




— 1 93.48 

Stern, zwei Merid. 

1847.0 3*49«3o/54 • 
Rednet. + a.49 
Differ... — I a3.48 
eig.Bew. . 00 
Rafr.... + 0.18 




Mittel der Zeit. . . . 
Correet der Uhr . . 

Stemseit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m i 

>... 9o 99 10.6 

4 «9. 6 

... 90 94 1 1 .0 
.... II 40 36.8 


Kr. Beob. 
^ 38*99'37.''3 
• • • * 
— 11 .... 




Comet.. 3 48 9.66 + 38 i3 .... 
Log. F. Pftr. 8.794, 


C8MI 

11 96 1.5 
97 35.0 


95.0 
19.5 


Stera 

99 97 5i.3 

3o 8.5 


3.0 

58. 


1847. 9. AlgUt mrow. 
Com* + Diiforens (Com. — St). 
St- + _ ,1» .1/70} 


33 91.5 

34 58.0 


4«.o 

39.0 


35 8.4 
37 98.4 


90.0 
17.3 


9 8.40 
9 7.08 
9 9,10 
9 1 .00 


+ 3'$»."» 


37 49.0 
39 95.5 


7.5 

3.5 


39 39.0 
41 55.0 


43.5 
43.3 


49 99.0 
43 58. 


4«. 5 
36.5 


44 «.5 

46 ^«.4 


i3.o 
iü.5 


1 So. 69 

.45.98 + 4' «4."^ 
1 40.75 


46 45.0 
4a 17.0 


3.0 
58.5 


48 99.0 
5o 41.8 


33.5 
3o.o 


— 1 58.37 + 4 ♦•> 
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Comet Brorsen (1847. V.). 



3! 



Kr 


eis 




&UM. 1 inn. 


Süss. 1 inn. 


^ 


h m i 
a3 3 ^9,o 

6 3.0 


59*5 
5a. 5 


Stcri 

k m 8 

a3 6 7.0 

7 a5.5 


36*. 5 
57.5 


Com. — . 

St — 


i3 37.o|48.5 
i5 56. 945. o 


i5 48.3 
17 16,0 


9.0 
54.3 


Stern. 
H.C.p.207 5*i9«a6.'o5 + 4i* 9'i6."6 


ai I7.5a8.5 
»3 35.oaa.5 


a3 a5.5 
a4 48. 


5i.o 
aa.o 


B. Z. 605 35.86 6.5 
» 519 35.90 7.5 


Mittel derzeit.... 
Correet der Uhr . . 

Stemzeit 

Bfitilere Wien. Zeit 


h m $ 

.... aa 5i 33.0 

.... _ 6 a8.6 

.... aa 45 4.4 

... i3 35 49.4 


In Deelination Hist e^L «ugeschlosflen. 

1847.0 5*i9«35/94 + 4«* 9' 7.''o 
Reduct. + a.o8 — 13. a 

Differ I 58.37 + 4 4.9 

eig.Bew. -|- o.o5 — 0.8 
Refr.... — o.o3 -j" o.a 


Comet.. 5 17 39.67 -^ 41 13 59.1 
Log. P. Pw. 8.768. * 9.793 

Der Comet sehr ausgebreitet, aber kern- 
los , daher sehwer zu beobachten. 


31 $o ai .o 
3a 36. o 


36.0 
a3.o 


Sten 

ai 33 8.0 

35 0.0 


aa.o 
45.5 


1847. 11. Algist Homstein. 
St. + Kfferenz (Com. — St). 
Com. + _ 2« 34.'88 

33. 5o — i'53.''3 

^9.75 


35 aa.o 
37 38. 


34.0 
a4.o 


38 5.0 

39 59.5 


18.0 
45.5 


40 a5.o 
4» 4i.o 


35.0 
a8.5 


43 3.5 
45 i.o 


17.0 
47.0 


38.83 

35.75 — I 49.5 


45 48. 
47 3o.o 


5.0 
10. 


48. 5.5 
5o 9.0 


17.8 
66.0 


St- "-75 


Com. — — 3 39,08 — I 5 1.4 


5o 3a. 5 
5a II .0 


53.0 
48. 


5a 46.5 
54 48.0 


59.0 
34.0 


Stern, Lal. 11118. 


55 14.0 

56 53.0 


38. 
a8.o 


57 a6.5 
59 a5.5 


40.0 
la.o 


1847.0 5*45~ 7/51 + 4i*i7'^6."2 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr. . 
Stemzeit > 


h m M 
.... ai 43.55.6 

6 33.3 


Reduet . -|- 1.94 — 1 3 . i 
Differ... — 3 39.08 ■— i 5i.4 
eig.Bew. 0.00 -[-3.1 
Refr.... -|- 0.03 -^0.4 




a.3 
2.9 


Comet.. 5 43 4q.39 + 4i i5 33.4 
Log. F. Par. 8.701. 9.900 


Mittlere ITien. Zeit 


... la 18 1 


C«peft 

ao a6 a3.o 
a8 a3.o 


38. 


Stent 

ao 39 fc.o 
3i 37.0 


10. 
37.3 


1847. IS. Algist. Hornstdin. 
Com. + Differenz (Com. — St). 
St + _ a« 55/^5 j 

53.5.5} + 4'43."6 
44.88| 


3a 1 .0 
34 5.0 


i4\o 

5a. 


34 37.0 
' 37 16. a 


46. 
7.0 


49 24.0 
5i 10. 


40.0 
5i.o 


5i 46. 
54 «6.& 


56. 
6.0 


— 3 5t. 46 



Abb. d. Wien. Sternw. 3. Folge. ffV. 
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Comet Uitehel (1847. VI.). 



Mittel der Ta 
Correct der 
Stemzeit 


iit ao 36 ' 


i 

>4.o 

{5.1 
3.9 
»4.7 


Stern, Lal. 11599. 

i847,o 5*58*5a.'68 + 4i*i8'33."i 
Reduet.. 4. ,.36 — 8.a 

Differ. a 5i.46 +4 43.6 

eig.Bew. —0.39 +4-8 
Refr.... 4- o.o3 + 4.6 


Uhr -.. 6 ' 


..... ... on \t^ 1 


MitÜere AVien. Zeit ... 1 1 72 




Comet.. 5 56 a.49 + 41 a3 17.9 
Log. F. Par. 8.568^ 9.784 


Comet 1847. FI. 

Entdeckt von Miss Mitchel am 1. October 1847. 


Kreis 


1847. IS. tctoker. Littrow. 

Differenz (Com. — SL 1). 
Com. — — 3* a4.«io — 3' 34.^8 
St 1 — ai.85 — 6 5i.5 


aas«. 1 inn. 


äu88. 1 ian. 


Am« 
ao 37 4^.0 
38 59.5 


t 

58.0 
43.5 


St«rae 

k m g 4 
ao 4o 4^.5j57.o 
4a 43.5I33.4 


46 34.0 

48 48. 


43.5 
4«.o 


5o a7.4 48.0 
5i 4o.o|i8.5 


Com, + — 3 aa.98 — 5 i3.a 

St- 1 + Differenz (Com. — St 2). 

Com. — _ 4« 5o/oo + 4' 56."! 

St 2— 5i.ii -j-a 0.9 
54. a5 — 3i.4 
5i.6a — 3 i5.i 
53.55 — 5 57.5 
54.95 - 8 54.7 

St 2 + — 4 5a. 59 — I 56.8 

Com. + 3j^^ 1 , B. Z. 367. 

1847.0 16*31*59/84 + a9*4«'i4.''o 
Reduet. 4- 0.86 4- i5.3 
Differ... — 3 aa.98 — 5 i3.a 
eig.Bew. 4. ©.45 — 3.9 
Refr — O.Ol — o.a 


58 48.5 
ai 5a. 


58.0 
43.5 


ai 4 4.5a3.5 
5 16. 0*58.0 


5 49.0 
7 37.5 


59.5 
27.0 


10 5i .0 
la 18.0 


5.5 
3.a 


12 4^«^ 
i4 4.5 


58. 
48.0 


17 3a.5J47.o 
19 a.o'48.o 


19 45.5 

ai 48.5 


55.5 
40.0 


a4 5a. ^,0 
a6 a6.o 14.0 


37 9.0 
a9 i5.5 


i5.5 


3a 3 1.7 
33 38. 


54.0 
18.0 
i5.o 
3a. 4 


34 18.0 
36 38.5 


a5.5 
3i.5 


39 5o.4 

40 55.5 




Mittel der Zi 
Correct. der 
Siernzeit . . . 
Mittlere Wiei 

• 


k m 
Sit a c 8 ^ 


§ 

>8.3 

»9.4 
»8.9 
8.5 


Comet.. 16 a8 38. 16 — 39 43 la.o 
Stern 2. B. Z. 367. 

1847.0 i6*33*a3.'37 4- a9*3i'ior9 
Reduet. 4- o.84 4- tS.a 
Differ... — 4 5a. 59 — i 56.8 
eig.Bew. 4. o.a6 — i.a 
Refr..«. 0.00 — o.t 


UTir — a ij 


ai 5 t 

». ZeU ... 7 43 






Comet.. 16 aS 3 1.88 + ^9 a9 aS.i 
Im Mittel 16 a8 33.45 + 29 3a 54.1 
Log. F. Par. 8.679 9-757 

Der Comet mit freiem Auge siehtbar etwa 
wie ein Stern 3.4 Gr. Im Fernrohre des Re- 
fractors hatte die ziemUch nach allen Seiten 
hin gleich ausgedehnte NebelhOlle einen Dureh- 
messer Yon aahe 30' Bogen. 



Digitized by 



GoogI( 



Comet Mitckel (1847. VI.). 



Kreis 



inn. 



Stcra 



h m 
aa 9 

lO 



§ 
o.o 

7.0 



la 33.7 
i3 43.0 



16 18.0 

17 3o.o 



19 58.3 
ax 4^*^ 



a3 4i.o 
a5 a3.5 



3i 44.7 
33 la.o 



i 
16.0 

5i .0. 



48.5 
»7.3 



3a. o 
17.0 



6.0 
34.0 



49.4 
i5.o 



56. o 
0.0 



iittss. 



Ino. 



CeMet 

k m i 

aa IG 18.0 

la I I .5 



i3 53.0 
i5 43.5 



17 4a. 5 
19 a4.5 



a3 i4.o 



a5 a8,o 
a6 59.5 



33 18.0 

34 59.0 



a3% 
6.5 



59.0 
38. o 



48.5 
17.0 



58.5 
3.5 



35.5 
5i .0 



a4.o 
5i .0 



h m 9 

Ifiitei der Zeit. aa ai 14.8 

Correet. der Uhr — a 57.3 

Stemzeit aa 18 17.5 

Hitaere Wien. Zeit ... 8 47 a3.4 



Mittel der Zeit ao 49 So.i 

Correet derUlff — , 3 5.8 

Stemzeit ao 46 a4.3 

MitÜen Wien. Zeit. .. . 7 7 53.5 



1847. 

St. — 

Com« — 



Si + 
Com. + 



+ 



14. tetober, uttrow. 

Differenz (Com. — , St). 



I* 4i/38 
4o.,a5 
38.88 
40.9a 
41. a7 
39.8a 



+ 5'49."6 
+ 5 a.5 



+ 3 

+ > 

+ 1 

— I 



aa.3 
ao.5 
«4.4 

54. a 



+ I 4«.42 + a 39, 



Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 iL6*i9"3o.'a6 + ii*ao'a8.''4 

Redact. + i.33 +10.6 

Differ... ^ i 40.4a + ^ 39.1 

eig.Bew. -J- o . i o -f- 0.9 

Refr. ... — 0,10 -j- 0.5 



Comet.. 16 ai la.oi -j- 11 a3 18. 3 
Log. F. Par. 8.656 9.863 



Der Comet ungeachtet des Mondes mit 
freiem Ange sichtbar. 



ao 41 18.0 
4a 5o.5 


40.9 


Sten 

ao 4^ ^'^ 
43 3i.o 


ia.4 
ai.o 


1847. 

Com. — 
St. - 

Com. + 
St + 

0X. 


1«. teMcr. 

Differenz (Com. 

— 0» 4a.«35 

4a. 70 
41.18 
4a. a5 

— 4^« ** 

^ _« m« «j «r 


SchMb. 
-SU 
+ o'ao."9 

— 10.3 

— 57.9 


44 «.8 

45 a9.o 


II. b 
19.8 


44 43.1 

46 i3.o 


53.4 
^.9 


47 7'^ 

48 45.0 


i5.5 
36.3 


47 5«. 8 
49 a*.3 


la.a 


— 4 45.9 

— 1 a3.3 


ai a ao.8 
4 8.3 


a8.o 

1.4 


ai 3 a5.3 

4 ^«.4 


43. a 
10,5 


»-^t 



1847.0 i6*i6*4a/i3 
Reduot. -f 1.61 

Differ.«. — o 4^« »* 
eig.Bew. — 0.0 a 
Refr«.«. -|- 0.08 



— a* 7' 46.^8 

+ 7.5 

— I a3.3 

— o.a 

— 0.3 



Comet. . 16 16 z .68 
Log. P. Par. 8.714 



? 3.1 
9.878 



Der Comet mit einem Tascbenperspectiv 
sehr gut sichtbar. 
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Comet Mitehel (1847. VL). 



Kr 


e i B 


1847. ii. Wtttmhtf. Sehanb. 
Com. — Differenz (Com. — 8L). 
Si — _ a"» 8.'72 — 39.''i 
Com. 4- 8.25 — 27.0 
St. + 8.55 — 26.8 
7.87 — 9.» 
7.47 — 6.1 
nnm. - 7.75 + 5.7 


äuM. 1 inn. 


äu88. inn. 


Cmeft 

h m $ 

lO 57 25.2 

59 4.« 


33.0 
54.5 


Stera 

k m i 

10 59 3o.7 

11 I i5.3 


9 
4o.o 

6.2 


II 2 32.5 
4 16.8 


4o.o 
8.5 


4 41.8 

6 23.3 


5o.5 

l5.2 


6 3.5 
8 38. 


2.2 
7.9 


9 i3.3 

10 44.5 


23.8 
34. a 


i3 i5.2 
14 49.0 


23.5 
38.2 


i5 21.4 
16 57.2 


3i.8 
47.0 


St. — — a 8.10 — 17.1 

Com. 4. 
St + 

Stem , zwei Merid. Ks. Beob. 

1847.0 i5*i4«43.'i6 — 7*52'45."3 
Rednct. +2.04 — 2.9 
Differ. .. — 2 8.10 — 17.1 
eig.Bew. 0.00 0,0 
Refr. ... -f-o.oi — o.i 


17 39.0 
19 a.o 


38.5 

52. 


19 35.5 
2t 10. 


46.1 
59.8 


aa 4.5 
23 4a. 


14.0 
33.5 


24 12.2 

25 5o.7 


21 .0 

41. 1 


Mittel der Zeit. . . . 
Correct. der Uhr. . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m § 
... II 10 46.6 

... + 8.3 

... II 10 54.9 

... 17 45 55.6 


Comet.. i5 12 37.11 — 7 63 5.4 
Log. F. Pät. 8.591, 9.894 


II »9 39.4 
3i i3.5 


49.0 
4.0 


Stent 

II 3i 17.0 
33 5.8 


25.1 

57.4 


1847. 18. •eecHber. Schanb. 

Com. + DiAferenz (Com. — St.). 

St + _ ,ei ^^ #35 ^ y ^^^ 

Com. — 44.90 34.2 

St— 43.93 20.8 

45.00 41.4 


39 6.3 

40 35.0 


14.0 
26.0 


4« 4.7 

42 6.0 


a4.a 
46. 


42 55.0 

44 37.0 


2.0 
39.0 


44 47.5 

46 12.0 


58.5 
0.7 


— I 44.67 + 2 26.7 
Com. + 
St + 
• 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 i5*ao*23.»i4 — »•58'a6.'*6 
Reduet. ^ + 2.o5 — 4.3 
Differ... _ , 44.67 + 2 26..7 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Kefr.... _ 0.02 ^ o.a 


47 ao.3 

48 49.5 


3o.5 
40.0 


48 56. 
5o 44.3 


3.8 
36.2 


Mittel der Zeit ... . 
Correct der Uhr . . . 

Stemzeit 

MitUere Wien. Zeit. 


* m f 

... II 4o 3i.9 

— 16.1 

... II ^o i5.8 

... 17 5i 36.2 










Comet.. i5 18 4o.5o — 2 56 4.0 
Log. F. Par. 8.558, 9.883 

1 
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Kreis 


1847. 19. leemker. Schaub. 

St. — Differenz (Com. — St.). 

Com. + + .6.'75 + aa' 48."a 
17. a7 4- a3 i.3 
17.57 -j- a3 ro.o 
«7.78 + «3 8.7 
17.75 + a3 11.9 


MISS. 1 inn. 


auss. 1 inn. 


Stera 

Am« 

11 36 a5.a 

37 59.0 


35% 
49.3 


t%mti 

Am« 
II 36 40.5 

38 17.5 


« 
49.0 

8.5 


39 3a. 5 

4« 4.4 


4a. 
55.0 


39 47.5 
41 a3.5 


56. 
16.0 


4a 5.0 
43 36.8 


i5.a 

37.7 


4a ao.5 
43 56.0 


3o.o 
48.5 


44 ^9.8 
46 I.a 


39. a 
5a. a 


44 46. 
46 ai .0 


53.5 
i3.o 


+ »7.4a + »3 4.0 

Stern, zwei Merid. Kr. Beob. 

1847.0 i5*i9*aa/ai — a*a9' 56.''5 
Reduct. . -|- a.07 — 4.7 
Differ... + *7.4^ + *3 4.0 
eig.Bew. + o.3p +0.4 
Refr..., — 0.17 4" *•* 


47 »3.7 

48 53. • 


33.5 
4a. 8 


•47 37.0 
49 16.0 


46. 
5.0 


Mittel der Ze 


A m 
it 11 43 


« 
a.5 

o.a 

a.4 


CorreeL der 1 


Jhr a 


RtMkWh9Mk 


. . /^ i 


Mittlere Wien. Zeit ... 17 5o 


Comet.. i5 19 41. 83 — a 6 54.6 
Log. F. Par. 8.558^ 9.881 


Comet lS50o L 

Entdeckt von Petersen am 1. Mai 1850. 


CMeft 

Am« 
14 5 ao.o 

10 7.0 


49.0 
ao.o 


Stfri 

A «w « « 

14 7 7.5 35.0 
i3 a5.o;57.3 


I80O. la Iti. KuneS. 

Differenz (Com. — St). 
^"»- - — a« 34/70 — 3' 3a."a 
2^*-- 34. a5 3i.3 
33.70 19.3 


i4 8.0 
18 53.0 


45.0 
la.o 


i5 56. ad.o 
aa la.o 44. 


— a 34. aa — 3 a7.6 
Stern, ArgeU Z. 31. 
i85o.o 19* 6*a8.'6a + 73* 8'39."3 
Reduet.. + 3.ii .. 8.8 
Differ... — a 34. aa , — 3 a7.6 
Refr 0.00 — 0.1 


aa 4<'-<' 
a7 a7.o 


18.0 
5a. 


a4 3o.i 
So 45.0 


59.0 
18.0 


Mittel der Ze 
Correct. der 1 


A m 
it ....... 14 16 2 

[Jhr 1 k 


4.'4 
t4.o 


Stemzeit 


-4 a / 


Mitüen» Wien. Zeit. .. . lo 43 3a. 9 


Comet.. 19 3 57. 5i -f- 73 5 a.8 
Log. F. Par. 9.166^ 8.595 


i3 a5 44.0 
3i i3.o 


a5.o 
3o.o 


Sten 

i3 a7 56. 
33 17.0 


3&.0 

41.0 


1850. 16. ItL KnneS. 
Com. — Differenz (Com. — SL). 
St + _ am j^ ^5 _ a3' 4,.''o 
i5.a7 43. & 


58 a6.o 
14 3 49. e> 


o.a 
16.0 


14 39.5 
6 7.0 


i4*<> 

3i.6 


— a ia.a6 — a3 4a.. at 

Stern , Argel. Z. 31. 

i85o.oi8*56«4a.'74 + 7^* *^' *3.''ß' 
Reduct.. +3.49 — 7.6 
Differ... — aia.a6 — a3"4^.a- 
Refr -|- O.Ol — 0.4 


Mittel der Zeit 13*44"*^ 

Correei der Uhr — j i 

Stemzeit t^ ^d *! 


« 
7.9 
^9.8 
»8.1 
8.1 

olken. 


Mittlere Wien. Zeit 10 


DieBeoUehtu 


Dguns^ 


icher wegen W 


Comet.. 18 54 33. 9G + 7^ *9 ^3.4 
Log. F. Par. 9.187^ 8.976 
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Kreis 



iuM. 



IDD. 



h m $ 
i3 4a 49.0 

48 Sa.o 



53 43.0 
58 47.0 



«4 



3 47.0 
8 34.0 



10 i5.o 
i5 5.0 



3i.o 
14. 



19.0 
6.5 



41 .0 
45.0 



5.0 

II. o 



auss. 



Sterae 

h m 9 

i3 40 39.3 

46 33.0 



5o 34.$ 
56 16.5 



14 5 i .0 
9 33.0 



II 3o.o 
i5 53.0 



14.0 

49 



9.5 

4a. o 



58.5 

35. o 



39.® 
55.0 



Mittel der Zeit 14 o"* 6*6 

Correct. der Uhr . . ., , — 8 7.6 

Stemzeit i3 5i 59.0 

Mittlere Wien. Zeit. ... 95537.0 



Coro, 
St. 



Com. 

St. 



Com. 
St. 



Com. 
St. 



Com. 
St. 



Com. 

St 



Com. 

St 



1850. Sl. lai. 

^°^ + Differenz (Com. 
St 1 - _j_ ^m ao/i8| 
18.351 



+ 



Hornstein. 
— St 1). 

+ 33' 3.*6 



Com. t— 
St 2 + 



-|- 3 19.23 

Differena (Com. 
— o~59.'87 



3.5o 



— st 2). 

— 37' lO.*3 



— I i.*9 



Stern 1, ArgeL Z. 

i85o.o i8*3i**43.'95 + 
Reduct. 4. 3.98 

Differ. . • -|- 3 19,33 
eig.Bew. . . , . 

Refr.... 



31. 

73*39'37.''5 

— 4.9 
+ 33 3.6 



Durchgang 

durch den 

Stundenfaden 



i5 39 
41 



36.0 
9.0 



44 
45 



0.5 

46. o 



47 
49 



47.5 

33.5 



5i 
53 



a5.o 
II .a 



55 
57 



31 ,0 
10. I 



59 
16 I 



5.0 

53.3 



a3.o 
i5. 7 



Lesung an der 

Sefaraube 

Rev. 



33.365 
^»7.795 



33 .330 
37.647 



33.5o4 
37.680 



33.570 
»7.754 



33.544 
37.436 



3a. 438 

37.484 



33.937 
37.407 



Comet.. 18 34 7.10 + 74 « 36.a 

Z. 34. 

+ 74*38'58."9 



Stern 2i Argel. 
i85o.o 18*35* i.'56 



Roduot 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr 



+ 
- I 



3.93 
1.19 



— 4.9 
— 37 10. a 



Comet . . 


18 


34 


4 


.30 


+ 


74 


I 


43.8 


Im Mittel 


18 


34 


5 


.70 


+ 


74 


l 


40. <> 


hag. F. 


Par. 




9- 


.83. 






7 


• 9^41, 



1850. 



11. Jiil. 



Hornstein. 



Am Positions- Mikrometer des 
Refräoiors. 

Differenz (Com. — St). 



43.'o 
45.5 
45.0 
46.3 

49.» 
47.3 
53.7 



55."7 

58.4 

4.8 

4.6 

13.5 

8.3 
33.1 



unter 
fWolken 



— i 46.97 



— 3 6.8 
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Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr . . 
Steinzeit 


h 'm 
.... i5 5i 4 
.... _ 9 

i5 Äa ^ 


6.9 

0. 1 
6.8 
a.5 

■aube 


Stern, ans vier Merid. Kr. Beob. 

i85o.o i6*i3"*33.'33 + 70*58'47.*o 
Reduct.. 4- 3.31 + 10. 1 
Differ... _ i 46.97 — 3 6.8 

eig^^w. * 

Refr. ... 0.00 0,0 


Mittlere Wien. ZeH 

Werth eiatr Ri 
= 25."880. 


" • • *^ ^3 ^ 
. • .- 10 33 3 

»▼ol. der Sehi 




Comet.. 16 11 49.57 -f 70 56 5o.3 
Log. F. Par. 8.3 36^ 9.583, 


A m « • 

i5 58 48.5 
i6 I 33.0 


§ 

13. 

5.5 


Stent 

h m $ 
16 5 46.4 

9 3o.5 


8 

I .0 

16.1 


1850. 25. J»i. Hornstein. 

Differenz (Com. — St). 
^""' - — 7** 39.'oo — 5' i4."3 
^*- - 3o.4o 6 3.5 
33.38 6 37.3 
33.88 7 4.5 
36.07 8 35.7 
— 7 33.53 — ^ 6 4^.9 
Com. -\- 
St. + 

Stern, ArgeK Z. 7. 

i85o.o i4*53«3i/98 + 58*i5' 6/'6 
Reduct.. -1- i.4j^ +14.7 
Differ... — 7 33.53 — 6 4^.9 

eig.Beur. 

Refr. ... 0.00 0.0 


II 34.3 
13 43.0 


5i.5 
i3.o 


18 14.6 
31 54.3 


37.5 

4«.o 


a3 34.0 
a5 33.0 


1 .0 
56.5 


3o X0.6 
33 5i.o 


33.0 

38. 


36 40 -o 
40 37.5 


56. 
14.0 


45 3.0 
47 «5.5 


37 , 5 
48. 


48 10.5 
53 4.5 


35.6 
55.5 


56 39.4 
58 5o.o 


7.0 
»4.« 


Mittel der Zeit...« 
Correet. der Ubr . . 


h m 
.... 16 »5 1 
9 S 


l .0 

►3.7 
7.3 
l5.a 


ot^mzeit 

MitUere Wien. Zeit 


. .-• 16 i5 1 
... • IG i 


Comet.. 14 45 5o.94 + 58 8 38.4 
Log. F. Par. 8.5k>S 9.««^,» 


Stfn 
17 16 14.3 

19 6.8 


33.5 

57.3 


Cmet 

17 1-7 53.0 

30 59.0 


5.0 
48. 


1850. 2. Jlll. Hornstein. 
Differenz (Com. — St). 

+ i"45.'78 

43.93 

43.55 

43.^7 


31 3o.o 
34 3a. 5 


39. a 
14.0 


a3 8 ..5 

36 13.5 


19'. 3 

3.0 


36 47.0 
»9 4».a 


57.0 
3i.6 


38 36.0 
3i 39.0 


36.5 
1^.5 


+ « 44.13 

Die Sehnen sind zur Deelinationsbestim- 
mang nicht zn brauchen« 

Stern, Ärgel. Z. llf. 

i85o.o i4*i5*39.»i5 + 45*59' 4-''» 

Rednct. -|« i.o4 

Differ... + i 44.13 

eig.Bew. .... ... 

Refr.. , . 0.00' 


3» 14.3 
35 9.5 


59.1 


33 54.0 
36 56.0 


5.0 
45.0 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Ubr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 

. . . . IJ 37 3^.3 

— xo i3.8 

... 17 17 8.5 
... Lo 34 54.7 










Comet.. 14 17 14.33 4" 46 » ... 
Log. F. Par. 8.655 



Digitized jpy 



GoogI( 



40 



.Comet Peteraen (1860> L). 



Kreis 



SIene. 

h m $ 
16 16 57.3 
19 Z0.3 



ai 53.5 

^4 5.7 



a6 5o.a 
39 a.5 



34 35.0 

35 5o.o 



39 55.0 
4i 18.0 



46 a.i 

4? ai . 5 



57.6 



6.0 
53.0 



3.5 
49.6 



49.0 
a6.o 



ai ,0 
5a. o 



3i .0 
5a. o 



Cmft 



16 19 a8, 
ai aa, 



a4 a8, 
a6 i3, 



a9 37, 
3« 7 



36 5a. 
39 "9. 



4» »9 
44 49 



48 aa 
5o 55 



48 .'o 
3.5 



46.5 
55.0 



46.5 
48.0 



3.0 
8.a 



3i.o 
38.4 



33.3 
44.0 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr . . . 

Stemzeit « . 

MitUere Wien. Zeit 



h m § 
16 34 33.7 

—10 19.0 

16 a4 i4- 7 

9 34 «7.7 



1850. 4. JllL Homsteii. 

Com. — Differenz (Com. — St !.)• 

St 1 + 4. a"»ai.'97 — a3' 4o.'a 

ai.o8 a4 i5.o 

ao.8o a4 34.6 



Com. -f- 



+ 


a ai, 


a8 


— »4 


9 9 


+ 


Differenz (Com. 
a"»58.'i7 
57.98 
57.05 


— St 2). 
— 5' ai/'4 

5 49.6 

6 ai.8 



St 2 + 



+ a 57.73 . — 5 5o,9 
Stern 1 , Brit. Assoo. Cat 4728« 

i85o.o 14* 8"*ao.'3i + 4a*i3'34.''6 

Reduct. -j- 0.97 -{- in.S 

Differ... ^aai.a8 — a4 9-9 

eig.Bew. -j- 0.60 -f- . 7 

Refr. ... — O.Ol — 0.4 



Comet.. 1 4 10 4^*55 + 4> 49 ^7.9 

Stern 2, Bessel Z. 472. 
i85o.o i4* 7«*4a.'5i + 4i*53'aa."8 
Reduet. + *'»97 
Differ... + a 57.73 
eigr.Bew. — «0.39 
Refr.... 



0.00 



+ ia.8 
— 5 5o.9 

— a.6 

— 0,1 



Comet.. i4 10 4^.83 -}~ 4' 4? 4^*^ 
ImMittel 14 10 41.69 -f" 4* 4^ 4o.<> 
Log. F. Par. 8.5i6 9.a67 



Sterie 

»6 47 49.0 
49 9»> 



53 0.9 

54 43.7 



57 45.6 
59 39.4 



»7 



3 48.9 
5 55.6 



7 *4.o 
9 »8.0 



10 36.5 
la 4<>.<> 



4.0 
53.0 



la. I 
33.5 



56.8 
18.5 



58. o 
46.0 



aa. 7 
I I . o 



45.1 



16 



Cmet 

5o 3.5 
5i 54.6 



55 34.0 
57 9.5 



17 



o 16.0 
i 57.5 



4 5i.5 
6 43.0 



8 18.0 
10 3.5 



II 39. I 
i3 a5.5 



i5.5 
44.0 



46.5 
58.5 



1850. 

St 1 — 
Com. + 



11. JllL Honurtein. 

Differenz (Com. — St 1). 

+ a« 3o.'63 + a4' i5."o 

39.57 a3 44.6 

a,Q.o5 a3 3.4 



«7. 
46. 



3.S 
33.0 



a8.5 
53.0 



49. 
14. 



h m g 
Mittel der Zeit 17 a 39.8 

Correct der Uhr — 10 40.1 

Stemzeit 16 5i 69.7 

Mittlere Wien. Zeit 98436.8 



St 2 + 
Com. — 



Stern 1, 

i85o.o 
Reduet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



4- 3 39.75 + a3 4«.® 

Differenz (Com* — St 2). 

+ 55.'63 — 18' So."9 

54.3a 19 aS.o 

53.70 19 33.9 

+ 54.55 ^ 19 9.9 

Hist C. 2j^637, und Beseel Z. 412. 

i3*48"48W3 + 33*a5' 7-"^ 

+ 0.93 + 8.1 

+ a 39.75 + 33 ii.0 

— 0.43 — 1.0 



Comet.. i3 5i 18.68 + 33 48 55.3 
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• 


• 


Stern 2 /Bist. C. 25674. 

i85o.o i3*5o~ai/55 + 34* 6'a4."8 
Reduct. -j- 0.93 + 8.1 
Differ... -j- 54.55 — 19 ?.9 
eig.Bew. ^- 0.41 -|- 1 . a 
Refr... , 


• 




Comet.. i3 ^1 17.44 + a3 47 34.3 
ImMittel i3 5i 18.06 + 33 48 9.8 
Log. F. Par. 8.53ar 9.69^ 

Leichte Wolken. Das Fernrohr durch den 
Wind gerüttelt, besonders bei den letzten 
Durchgängen 


Stera 

h m 9 

i6 3p 47.5 
34 33.8 


i 
57.0 

33.6 


Cmet 

h m 9 
x6 33^ 39.5 

35 8.0 


9 
41.0 

56.3 


18S0. 12. Ml KuneS. 
Differenz (Com. — St.). 

«ri'^ - ^"^ 3«'45 - aa' 4^.''3 
^^^ 38. 7» a3. 4.3 
39.57 a3 34.0 
39.60 a3 36.3 
39.50 a4 i.o 
40. i5 a4 30.4 

40. 4» »4 39.8 

40. 3o 35 7.4 


35 36.4 
37 ai .0 


47. <> 
I I .0 


36 19.1 

37 56. 


3i.o 

44. a 


38 27.5 

4o 14.8 


38.0 
3.5 


39 j4.« 

40 46.0 


38.8 

33.0 


4« 4.8 
4« 49.0 


i3.o 
39.0 


4i 5o.3 
43 ai.9 


4.0 

8.1 


43 49.3 
45 33.0 


1 .0 
a3.o 


44 36.3 
46 5.3 


49.8 
53.0 


— 39.59 — a3 5i.9 

Stern, Bist. C. und Bessel Z. 460. 

i85o.o i3*49'"37/55 + ai*a3'a9."i 
Reduct.. -f- 1.517 — 6.7 
Differ... — 39.59 — 33 5i.9 

eig.Bew. 

Refr. ... — o.oa — 0.6 


46 36. a 
48 17.0 


47. <> 
6.5 


47 aa.i 

48 5i.o 


36. 
38.3 


5o a.o 
5i 43.0 


«4.0 
3i.o 


5o 49.7 
53 16.0 


3.0 
a.o 


5a 38. 
54 x4.o 


48.8 
3.0 


53 33,6 

54 49.» 


37.0 
,35.3 




• 


Mittel der Ze 


it ... 


* m 


18.5 
^4.3 

8.5 


Compt.. i3 48 59.31 + 30 59 39.9 
Log. F. Par.» 8.494 9.7«« 


Ck>rreet der 1 


Uhr.. 


• . * ' *-.- 10 i 


Stemzeit ... 




.... ifi ^!k i 


Bfitüere Wien. Zeit 


9 11 1 


Comet 

17 5 ao.o 
6 47.0 


29.0 
35.5 


Ston 
17 6 I X . 

8 ii.o 


19.0 
3.5 


1850. 15. Juli. KuneS. 

Com. — Differenz (Com. — St.). 

St. — _ i« 3/a5 ~ 4' 57."3 
8.73 5 3a. 4 
9.o5 5 36. 
8.ao 6 56. 
8.87 7 22.8 

n.«. + 9. '5 7 34.3 


9 3.0 
10 a4.o 


13. 

II. 5 


9 5x.3 
II 5i.3 


59.0 
43.8 


la 4^.^* 
14 a.5 


58.0 
5o.o 


i3 33.6 
i5 33.6 


41.0 

35.5 


18 x4.o 
ao 18.0 


aa.o 

13. 


19 44.6 

31 5.0 


58. 
5i.a 


St + — I 8.71 — 6 19.8 


aa 16.0 
a4 aa.o 


33. 

16.0 


33 46.5 
a5 9.9 


59.1 

57 .0 


a5 37.0 
37 33.0 


33.8 
36.5 


36 58. 
38 30. 3 


10.3 

7.5 
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Com.t P.teraen (18d0- L). 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr. . . 

Stemseit 

Mittlere Wien. Zeit. 


Am« 

... 17 16 22.5 

... — 10 57.2 

17 5 25.3 

... 9 32 6.5 


Stern, B. Z. 161. 

i85o.o i3*43«34.'74 + i2*i9'28."4 

Rednct.. + -0.96 + 4.5 

Differ... — i 8.71 — 6 19.8 

eig.Bew. 

Refr. . • . — O.Ol — 0.2 


Bei ungflnstigem uimmei. 


Comet.. i3 42 26.98 + 12 i3 6.9 
Ug. F. Pnr. 8.547 9.806 


Comet 1851. U. 

Entdeckt von Brorsen am' 1. August 1851. 


K r 


B i 8 


1851. 11. Algist. HomflteiD. 

Com. — Differenz (Com. — St 1). 

S*- 1 + +1« ,7*58 — 12' 3o."i 
19.05 II 34.3 
18. S5 II 39.7 


äuM. 1 inn. 


&as8. 1 inn. 


Sterie 

h m t • 
t8 56 12.0 2 1* o 

58 38.o|3o.i 


Am« 
10 57 26.0 

19 0.6 


f 
35.5 

5i.o 


19 22.6'3l.2 

2 ^Q,o\^o,o 


X 35.5 
4 i3.5 


46.0 
4.0 


4 43.3 
7 9.7 


5i .7 
0.6 


5 56. 
8 33.5 


6.0 
24.0 


+ i 18.53 — ti 54.7 
Differenz (Com. — St 2). 

2^2 Z - ^"^ ^7-'"" - '»' ^^-'^ 
^*- -* "♦" 56.65 29.8 

54.88 16.2 


i3 59.3 
16 16.7 


9.« 
6.4 


»I 7.5 
i3 14.0 


24.0 
58. 


'9 39.4 
21 56.5 


49.7 
46.8 


16 48.8 
18 55.0 


t .0 
41.0 


— 2 56. 18 — 19 29.6 
Stern 1 . Brit Ass. Cat 4747. 
i85i.o i4*ii«4».'55 + 36*ii'57.''9 
Redact. + o.34 + >>.^ 
Differ... + i 18.53 — 11 54.7 
eig.Bew. — o.o4 — a.9 
Refr.... — o.o3 — o.3 


33 i3.i 
35 29.7 


23.8 
19.4 


3o 22.0 

32 32. 


35.0 

17.5 


MiHel der Zeit .. 
Correct. der Uhr. . 
Stemzeit 


19 II 43.6 

. •. — 3 i4.9 


. . . . m t% fl q 


1.6 


Ck>met.. 14 i3 o.35 + 36 12. 5 

Stern 2. 

Lal.26305i4*i5*58.*o7 + 36*i9'44r2 

B. Z. 416 ^8.16 44.4 

» 466 58. o5 48.1 

i85i.o i4*i5*58.'o9 + 36» 19' 45.^6 
Reduct. + 0.34 + 12.5 
Differ... *- 2 56.i8 — 19 39.6 
eig.Bew. — o.o5 — o.5 
Refr — 0.08 — 0.9 


MitUere Wien. Zeit 


.... 9 49 3 






Comet.. x4x3 2.i2r{-36 027.1 
ImMittel 14 i3 1.24 +36 19.8 
Log. F. Pfcr. 8.722 9.695 

Die ersten Durchgänge sind unter Wol- 
ken gemacht. 
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Kr 


eis 


1851. IS. Algist. Homsteio. 

Differenz (Com — St. 1). 
^*- + 3«i7.'9« + t5' a8.-3 
^"*-+ 18. a3 34.6 
18.60 39.1 


iu». 1 inn. 


M4e. 1 inn. 


Stene 

i8 3a i8.5 
34 46.5 


8 
37.5 

37.6 


Cmet 

h m . 9 

18 35 4<.o 
38 0.0 


5o.'5 
Co. 5 


38 33.3 
4t ..7 


4^.5 
5a. 6 


41 57.0 
44 i5.o 


6.6 

5.0 


+ 3 18. a7 + i5 34.0 
Differenz (Com. — 8t 2). 

_ a«.5/33 - a8' 3.". 
°*-*+ 14.53 a8 1.9 
^"^- 13.88 a7 54.3 


45 i.a 

47 «9.5 


10.0 
ai.3 


48 a5.5 
5o 43.0 


35.5 
3a. 4 


56 47.5 
58 6.8 


II. 

44.5 


54 a5.o 

55 58. 


46.0 
39.5 


19 1 35.5 
a 5a. 5 


1.0 

a6.6 


59 la.o 
19 46.5 


3o.o 
39.0 


— a 14. 58 — 37 59.8' 

SUm 1 , Br. aL Gat 4747. 

i85i.o i4*ii«4i.'55 + 36»ii'57.''9 
Redttct. + o.3a + ia.5 
Differ... -f 3 18.37 + i5 34.0 
eig.Bew. ^0.07 + «.3 
Refr.... + 0.04 + 0.4 


6 ao.3 

7 45.4 


4o. 

a5.3 


4 4.0 

5 33.5 


a4.o 
14.0 


Mittel der Zeit ... 


h M $ 

... 18 5i 35.1 
. . . -.i.« 3 ao.a 


Stemzeit . . . 




... fft Xg 1 


4.9 
I.a 


Comet.. 14 i5 o.a5 + 36 37 46.1 

Stern 2, a Z. 416 und 466. 

i85i.o i4*i7*i7.'55 + 36*55'5i."7 
Reduet. -|1 o.3a -f- ia.5 
IKffer... — a i4.58 — 37 69.8 
eig.Bew. — . 1 1 .— . 3 
Refr. . . . — 0.07 — 0.8 


Mittlere Wiei 


1. Zeit 


... 9 a5 3 






Comet.. ,4 i5 3. 11 + 36 a8 4-5 
ImMittel 14 i5 1.68 +36 37 55.3 
Log. F. Ptr. 8.710 9,656 


Cmet 

18 38 43.0 
4o a9.5 


5q.o 
i5.o 

3o.o 
41.0 


Stent 

18 43 tk9.3 
45 46.5 


39.4 
36.6 


1851. 13. Algut. Homstein. 
Com. + Differenz (Com. — St). 
St. + _ 5* i.'33 + 3' 3a.''8 
5 0.45 3 47.4 

4 59.47 . 4 9.5 
4 57.90 4 37.8 
4 57.35 4 33.9 

Com.- 4 57.55 4 40.4 


46 16.5 

47 57.0 


5o 58.5 
53 .4.7 


8.5 
4.6 


55 a5.5 
57 5.5 


44.0 
45.0 


19 6.a 
a aa.5 


17. 1 
la. I 


19 4 »0.4 

6 a5.5 


aa.5 
14.0 


9 33.1 
10 59.1 


5i.5 
40.3 


st — — 4 59.01 + 4 ^3.o 

Stern, Br.Aee. Cat 4797. 

i85i.o 14*33* 5.'73 + 36»5a' o."i 
Redaet. + o.35 + ia.9 
Differ... — 4 59.01 + 4 >3.<> 
eig.Bew. 0.00 — o.5 
Refr.... 0.00 0.0 


n »9.0 
.3 44.5 


4o.o 
35.0 


16 5o.o 
18 18.0 


8.5 

«.4 


18 4B.O 
ai 5.0 


58.5 
55.0 


H 9.0 

35 39.0 


37.0 

31.7 


SGttel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr . 


k M $ 

19 8.3 

^ Q^ ^ 


Stemzeit . . . 
Mittiere Wie 


a. Zei< 


.... 18 56 4 
... 9 3o 


3.0 
a.o 


Comet.. 14 17 7.07 + 36 56 34.5 
Log. F. Pm. 8.718 9.661 
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Come 


t Brorsen (1861. IL> 


K r 


ei 8 


1851. 

Com. — 
St — 

Com. + 

st+ ■ 

U1.26876 
B. Z. 469 
B. Z. 472 

i85i .0 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 


• 

tl« impinU Honistein. 

Differen (Com. ^ 6t). 
— I« 24.*83 

25.80 +4' 39.''7 
24 25 
.ti4.57 

24.4a + 4 4S.4 

23.35 


äasfl. 1 inn. 


äuss. inn. 


C«Bet 

k m $ 
ai 4 36. o 

7 3.5 


» 

47.0 

5a. 


* Sien 

h m $ 

ai 6 a3.5 

8 5.5 


9 
39.5 

49.3 

5o.5 

a.o 


8 45.5 
ZI i5.5 


57.0 

4.3 


10 35.0 
la 18.0 


la 43-5 
i5 la.o 


53.5 
0.0 


14 3o.o 
16 ia.7 


47.: 
56.6 


17 «7.0 

18 53.0 


35.0 
3a. a 


18 16.0 
ao 41.5 


27.0 
3i.o 


— I 24.54 + 4 44.« 

Stern. 

i4*37«i..'29 +4oM4'52.''9 
H.90 54.7 
11.40. Sa.o 

i4*37«ii.'53 + 4o*44'53."2 
4. 0.20 + i3.7 

— I a4.54 + 4 44.« 

4- O.Ol - — 0.6 
-j- O.Ol + O.I 


ai 18.0 
aa 59.0 


33.0 
41.0 


aa 18. 1 
24 46.1 


a8.3 
36.2 


a5 14.0 
a6 54.5 


33.5 
34.0 


a6 14.3 
a8 40.6 


23.5 
3i.o 


Mittel derzeit.... 
Correct der Uhr . . 
Stemzeit 


h m 
..•. ai 16 

4 


« 
0.5 

7.3 

► 3.2 

»a.7 


Mittlere Wien. 2eit 


. . .. 11 i3 9 




Comet.. 14 35 47.*» + 4« 49 5o.5 
Log. F. Par. 8.763 9.801 


Steri 

19 11 aa.o 
za 43.0 


49.0 
17.0 


Cmet 

19 i3 38. 
i5 56.0 


49'® 
43.0 


1851. 

Com, — 
St — 

Com. + 

St + 

st« 

i85i.o 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bewr. 
Refr.... 


SS. ilgist« Uttrow. 
Differenz (Com. — St). 

+ 2* 43.*75 + V aa.^o 
45.65 4 »7.5 
45.63 4 37.4 
45.87 4 36. 
46:95 4 58.8 
47.73 5 6.5 
47.17 5 7.9 
47.40 5 18.4 
48.95 5 24.« 
50.55 5 3i.5 


17 ao.a 

18 44.1 


45.4 
«4). 4 


19 38.3 
ai 57.0 


49.0 

46.4 


a3 i.o 
»4 »5.7 


a3.5 
a.3 


a5 17.7 
»7 39.0 


29.6 
28.7 


a8 14.3 
»9 4i.o 


86.8 
18.0 


3o 33.0 
3a 54.5 


43.0 
43.0 


33 a3.o 

34 5o.3 


45.0 
a8.a 


35 40.5 
38 5.5 


52.5 
55.8 


44 3a. o^ 

46 57.3 


4t>.o 
47.» 


47 48.4 
49 i«-o 


10.0 
53.0 


+ 2 46.96 + 4 57.0 

m, aas drei Merid. Kr. Beob. 

i4*35«25.'oi + 4»*«a''5."8 
+ 0.16 + i3.6 

+ 2 46.96 + 4 57.0 
0.00 0.0 

+ O.Ol + 0.1 


So 43.0 
53 6.0 


5a. 4 
56. a 


53 58.8 
55 a4.o 


23. 

59.5 


56. 16, a 
58 44.8 


a6.o 
35.0 


59 3i.5 
ao I 5.6 


48.5 
46. 


ao I 54.0 
4 a4.o 


4.» 

i3.5 


5 ia.5 

6 46.0 


28.5 
24.5 


7 i3.o 

9 4^.4 


a3.4 
3a. 


10 34.0 
la 3.0 


52.5 
43.5 


Comet.. 14 38 i2;i4 + 4» »7 »6.!> 
Log. F. Par. 8.757 9-653 
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Mittel der Zeit 

Comet. der Uhr . . 
Stemzeit 


* m 
... 19 43 

41 

... to 38 5 


9 . 

«.7 

a.a 

6.4 
5.3 






Hitaere MTien. Zdt. 


... 9 36 4 




Sten 

h m M 
ao a8 a4.o 

3o 3a. 5 


8 
37.0 

19.6 


C%mti 

h M 9 

ao a9 1.5 
3o 57.0 


9 
ao.o 

39. a 


1851. S3. ilgist. Horoetein. 
Differenz (Com. - St). 

st-+ + 3.:'.7) 

^"- + 30.75J + i' a5."a 

3i.54f 

33.43 

3a. 73 +1 37.7 

3a. x3 




3i 19.3 
33 a7.5 


3a. 5 
i5.a 


3i 58. 
33 5i.o 


i5.o 
33.5 




34 46. a 
36 54.0 


59.3 
4«. 3 


35 a5.5 
37 17.5 


53.0 
I.o 




38 a4*3 

4* »4.5 


38.4 
11 .0 


.38 49.3 
41 5.0 


a.5 
55.0 


St — + 31.97 + i 3i.5 
Com. — 

Stern, zwei Merid. Er. Beob. 

i85i.o i4*4o*a3.'4o + 4i*46'a8."8 
Reduet. -f 0.16 + »3.9 
Differ... + 31.97 + i 3i.5 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... • 0.00 0,0 




4« »9.» 
43 a9.5 


4^.5 
16.0 


41 53.0 
44 ««.0 


6.0 
58.0 




44 45.0 

46 46.3 


58.1 
3a. I 


45 7.5 
^ 47 »7.5 


ai.o 
14.0 




Mittel der Zeit .. . 
Correet. der Uhr . . 
Stemzeit 


h M 9 

... ao 38 5.5 
.... — 4 x8.3 




... aa 33 A 


7:» 
1.» 


Comet.. 14 40 55.53 + 4i 48 14. a 
Log. F. Pto. 8.775 9.734 




Mitflere Wien. Zeit 


>... 10 a7 3 




Stene 

18 4a 5i.4 
45 ao.a 


2.8 
8.a 


Cmel 

18 43 39.5 
46 1.0 


5a. 
49.0 


1851. S6. kmgnU Homstein. 
St 1 + Differenz (Com. — St 1). 
Com. - -j, 44.*7a 

45.75 — 19' 38."o 

47.05 




46 a8.5 
48 56.5 


40.0 
45.0 


47 «7.0 
49 40.0 


a9.o 
a7.o 




5o 6.0 
5a 33. a 


17.» 
aa.o 


5o 55.0 
53 19.0 


6.5 
6.0 


+ 45.84 
Differenz (Com. — St 2). 
St 2 + —1« a9.'47 
Com. + 39.10 — 7' 5o/'3 
a8.5o 




59 39.5 

19 I lO^O 


i.o 
47.» 


57 3i.o 
19 18.5 


4a. 
8.3 




3 46. 


9.0 


1 38.0 
4 »5.5 


48.5 
14.« 




5 i5.5 


5a. 


— t a9.oa 
Stern 1. 

Lal.271»9«4*48*»5.'3a + 43*35'a5/'o 
B.Z.473 i5.oi a6.7 

i85i.o i4*48"i5.*i6 + 43»35'a5."9 
Reduet . ^ . 1 1 -f 1 4 . 3 
Differ... +45.84 +19 38. 
eig.Bew. — 0.10 — 1.6 
Refr — o.o3 — o.5 




7 57.6 ai.o 
9 a6.o 1.7 


5 5o.5 
8 36.0 


0.5 
a5.3 




Mittel der Z 


Bit . . . 


* m 
.... tS 55 


45^8 
3a. 4 
i3.4 
»6.4 




Comet. der 


Uhr.. 


.... -.- A 




Stemzeit. . 


.... 18 5i 




Mitdere Wie 


tn. Zei 


t.... 8 33 


1 




Comet.. 14 49 0.98 + 43 16 o.i 
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Com et Brorsen (1851. IL). 











Stern 2, Lal. 27279. 

i85i.o i4*5o*3a.'a4 + 43*a3'43,''8 
Reduet. + o.ii + 14. 3 
Differ... — • i a9.oa — 7 5o.3 
eig.Bew. ^0.06 +3.5 
Refr.... — O.Ol — o.a 




Comet.. 14 49 3.38 + 43 16 11. i 
IniMitteli4 39 a.i8 + 43 16 5.6 
Log. F. Par. 8.745 9-548 


Stent 

h m $ 
ai i3 4^*^ 
i5 56. o 


9 
55.0 

43.7 


Cmet 

Am« 

ai i5 a4.5 

.7 45.5 


36*5 
33.0 


1851. 27. llgMst Littrow. 

Differen» (Com. — St). 
Com. + ^ ,m 45^«ß5 ^ 3,. ^,.^ 

^*-~ 45.15 a6.4 
45.50 38.3 

46.07 46.5 

47.08 53.5 

47.35 4«. 7 


.8 .4.4 

ao a8.o 


i5.a 


19 54.8 
aa 18.0 


8.0 

4.5 


aa 43. a 
a4 57.0 


56. 
44.3 


a4 a5.o 
a6 46. 


38.5 
33.0 


37 II. 5 
a9 a4.o 


a4.o 
ia.3 


a8 54.5 
3i 14.5 


6.5 
0.6 


+ 1 46.'3 + ai 39.2 

Stern , zwei Merid. Kr. Beeb. 

i85i.o i4*5o«a9.»6o + 43*i7'45/'o 
Reduct. 4- 0.09 + i4.a 
Differ... + i 46.i3 -|- ai 39. a 
eig.Bew. +0.07 -}-* i.o 
Refr.... + o.i3 + 3.3 


33 56.7 
36 8.8 


10. 
56. 


35 39.0 
37 59.5 


54.0 
47.3 


38 a3.3 
40 35.0 


36.0 
a3.o 


40 6.0 
4a 38. 


ao.o 
ia.7 


Mittel der Ze 
Gorrect der ! 
Stemseit ... 


* m 


4.'5 

8.1 
6.6 
«.7 


it ....... ai ao J 

üfhr _ 4 3 

-> • 0» o^ K 


Comet.. 14 5a 16. oa + 43 49 («.7 
Log. F. P«r. 8.785 9,780 


Mittlere Wien. Zeit . . . n 14 


Comet 185L Ul. 

Entdeckt von Brorsen am 22. October 1851. 


Sten 

k m 9 
ao 4i 49*5 
43 ao.i 


4.^ 
5.0 


CMiet 

Am« 
ao 45 33.5 

47 »».0: 


« 
50.4 
55.8 


1851. »4. «et^ker. Littrow. 

Com. — Differen» (Com. — St). 

St - +3« 47-'97 + 0' aa."4 

48.97 33.0 

50.85 44.3 

5a. 10 53.6 

54.13 I a8.; 

55.53 i 34.5 
Com + 5g^5 , ^ß^ 

^*-+ 58.30 I 58.3 


48 i.a 

49 54.9 


16.0 

ao.3 


5t 46. 
53 a8.o 


1 .0 
i3.3 


53 55.0 
55 3i.o 


10. 


57 4i.o 
59 37.0 


55.4 
i3.a 


59 56.8 
ai I 34.4 


10. i 
ao.q 


ai 3 43.0 
5 3a. 


56. a 
10.5 


i3 a8.4 
i5 a6.7 


39.0 
16.0 


«7 «9.4 
19 »4.0 


43.0 
o.a 


+ 3 53.04 + I «0.» 


19 4i*o 
ai 37. a 


5a. 0^ 
a6.3 


23 44.5 
a5 a4.8 


58.6 
10.7 
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Cdmet Brorsen (1851- HI.)* 



K r e i .9 


■ 


ioM. imi. 


&ufl8. inn. 


Stern. 

Lftl.25ö66i3*46'»ii.'3i + 34» 8'i9."9 
B.Z.414 10.86 16. a 

i85i.o 13*46*1 i.'o8 + 34* 8'i8."o 
Reduet. — 0.37 — a.6 
Differ... + 3 53. 04 + i 10.3 
eig.Bew. 0.00 0,0 
Refr.... + o.o3 + 0.3 


Sie» 

k m 8 

ai a5 49*o 
37 44. o 


9 

o.o 
3a. 6 


* « s 
ai 39 55.0 

3i 3o.5 


. 9 

9.5 
.6.4 


3a i4.8 
34 6.0 


a6.o 
54.3 


36 a4.5 

37 53.0 


4i.6 
35. a 


' Mittel der Ze 


* m 
it ai II 3 


« 

0.3 

7.7 
9.3 


Sternzeit . . . 
Mitttere Wiei 


ai II ^ 

!• Zeit . . . 7 I 3 


Comet.. i3 5o 3.78 + 34 9 a5.6 
Log. F. Pikr. 8.703 9.874 


Cmet 

10 53 56.5 
55 33. o 


i6.o 


Sterie 

ao 58 37.5 
ai 5i .3 


37.4 
41.6 


1851. «8. »Ctoker. Homstein. 
Com. — Differenz (Com. - St t), 
S^ 1 - — 4**53.'67j 






ao 5j9 39.4 
ai I 47.3 


3o.5 
37.0 


St. 2 — 5 1 I a ! 5' i a "6 




, , , . 


50.35) 


ti a 35.0 
4 «i.o 


56.0 
5i.o 


7 3-® 
9 36.0 


13.5 

16.0 

5.5 
11.3 


48.77 

46.7a — 4 43.1 






7 56. 

10 31 .0 


45.83 


«•••••»•«• 




— 4 49.4» — 4 57.8 


II a.5 
la ^S,o 


i8.o 
a6.o 


i5 3i.5 
17 55.0 


40.8 
45.6 


Differenz (Om. — Si 2). 
— 5« 48.'oa 






16 34.4 
18 5o.i 


33.7 
40.5 


45.30 — 6' 35.''9 





• • • • 


44. 3o 


ao 57.5 
a3 a3.o 


8.5 
la.o 


36 8.1 

37 5o.4 


31.5 

36.1 


Com. +, 43 -^^^ 

St.l+ 41.30 —5 9.0 

SL2+ 40.10 






37 4.8 

38 43.5 


30. 
36.5 






— 5 43.67 — 5 33.5 








39 i3.3 
3i 37.0 


aa.5 
a6.o 


34 31. 

36 3.1 


34.5 
48.1 


Stern 1. 
B.Z.415i4*i4*37.'38 +37* 4'36."i 
» 416 37.69 37.4 






35 18. I 

36 54.0 


34.0 
37.5 







» 466 37.78 40. a 

i85i.o i4*i4*37.'58 + 37* 4'37."5 
Reduei. — o.5o — 3.t 
Differ... — 4 49.41 _ 4 57.* 
eig.Bew. — <^.i4 — i.< 
Refr.... — 0.07 — 0.^ 


37 a5.o 
39 46.0 


36. a 
35.5 


43 33.5 

44 «1.0 


46. 
56.5 






43 ao.4 


A5 5 






45 3.o;45.a 




■ • . • 


Mittel der Z% 
Correet. der 
Stemzeit ... 


h m 
it a 1 1 6 ' 


>a I 

9.7 

l3.4 

I9.5 


Comet.. ,4 9 47.46 + 36 59 36.^ 

Stern 2 , B. Z. 466. 
i85i.o i4*i5*3i.'48 + 37» 5' 5.^ 


Uhr .T- 


Reduct^. — o.5o — a.i 
Differ... — 5 43.67 — 5 33.1 


Mittlere VTien. Zeit 6 5o i 


eig.Bew. -[-0.09 +4.' 
Refr.... — 0.07 — o.( 








Comet.. 14 9 47.33 + 36 59 44- 
ImMittel, 4 9 47.40 + 36 59 40. 
Log. F. Par. 8.736 9-85 
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Comet Broraen (1861. HL). 



K r 


eis 


1851. 

Com. -f- 
St. 1 + 

Com. — 
St 2 + 

i85x.o 
Reduct. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 


89. %tUVef. HonistoiB. 

Differenz (Com St 1}. 

— a« 46/68 

44.95 +3* 38."9 
43.68 


äuss. 1 inn. 1 


aOAS. UD. 


Cmet 

k m 9 

ao 45 i6.5 

47 «.o 


9 
3a. 

5i.o 


Sterie 

k M $ 

ao 47 5o.a 
5o 6.9 


» 
0,0 

57.x 


59 33.5 
ai 1 9.0 


5i.o 
53.5 


ai a 0.5 
4 i3.o 


IX. a 
3. X 


4 4o.o 
6 i3.o 


58.3 
53. a 


7 3.0 
9 »4.7 


i3.5 
4.0 


— a 44.77 

Differenz (Com. — St 2). 

- 3«* 45.'87 

45.05 — x6 35.5 
43.73 


IG 35.0 
xa 55.5 


45.5 
44.4 


i3 18. a 
i5 44.0 


a7.5 
34.3 


i6 aa.i 
18 44. a 


3a. a 
33.0 


19 5.a 
ai 3o.5 


x4.o 
aa.o 


— a 44.88 

Stern 1 , B. Z. 415. 

x4*i'7«*x4/o6 + 37»3a'i8.''7 
— 0.49 — 3.4 

— ^ 44.77 + 3 38.9 
-}- o.x4 + 1.0 
+ o.o5 -f- 0.4 


aa 3.a 
a4 3,6. 1 


«4.0 
i5.4 


a4 46. 

37 II .0 


54.5 

3. I 


MitUl der Zeit. . . . 
Correct der Uhr . . 
Stemzeit 


h m 9 
.... ai 7 a5.4 

— i5.8 


. . - M • M 


9.6 

a.3 


Comet.. 14 14 a8.99 + ^7 35 46.6 
Stern 2, Br. Ass. Cat 4778. 

i85i.o i4*x7*x8.*76 + 37*5a'57."9 
Reduot.. — .0.49 — a.4 
Differ... _ a 44.88 -p- 16 35.5 
eig.Bew. — 0.09 — 3.8 
Refr.... _ o.a4 — 1.8 


»Tittlere Wieiu Zeit 


.... 6 37 a 




Comet.. i4 i4 33.06 + 37 36 14. 4 
ImMitteli4 14 3i.oa + 37 36 o.5 
Log. F. Par. 8.737 9.835 


Sten 

aa 17 II. 
18 5i.5 


3o.3 
3a. 


Cmet 

aa ai 44. o 
a4 a3.o 


3.0 
la.o 


1851. 

Com. + 
St + 

Com. — 

St — 


81. N^Temker* Homstein. 

Differenz (Com. — St). 

+ 5« 4.'3o 

3.o5 — 4' 43/a 

3.87 

3.95) 

9.o3 — 4 35.9 

9.i3 


a5 a5.5 
a7 4.5 


44.3 

44.5 


a9 58. o 
3a 36.5 


II. 
a5.5 


33 i5.o 

34 53.0 


34.0 
34.0 


37 49.0 
40 37.0 


i.o 

14.5 


4a 37.4 
45 a.5 


37.3 
5a. 


47 58. 
49 39.0 


a3.o 
i5.o 

35.0 
39.0 


5o 35.5 
53 II. 


i6.3 
0. i 


56 9.0 

57 56.0 


+ 5 5.55 — 4 39.5 


58 36.5 
a3 1 ia.5 


47.0 
1.5 


a3 4 9.039.0 
5 55.0 3i .0 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 
Stemzeit 


h m 
.... aa U 
.... _ a ^ 
. . . . aa 4i 1 


4.-3 

18. a 
l9.6 


Mittlere Wien. Zeit 


6 40 i 
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Com et Encke (1862.)* 




Stern. 



Lal.«88?3i5*43** 0/86 
B.Z«419 o.5i 

i85i.o i5*43* 0/59 
Reduct. _ 0.97 
Differ... +5 5.55 
eig.Bew. .0.00 
Refr.... — . 0.06 


+ 4«*«i'3i."7 
«8.7 

+ 46*ii'3o."a 

— a.o 

- 4 39.5 

0.0 

— 0.5 


Comet.. i5 48 5. 11 
Logr. F. Pkr. 8.795 


+ 4^ 6 48.2 
9.79« 



Die Länge des von der Sonne abgewand- 
ten Schweifes betrug unget&hr 32 Minuten, 
die Breite 3 Bfinuten. &r der Sonne zuge- 
kehrte Schweif kaum zu erkennen. Der Kern 
sehr schwach und Tcrwaschen. Die Beobach- 
tung sehr unsicher. 



€•■161 Eaeke. 



Kreis 



inn. 



Slene 

hm» 

3 10 5a. 4 

la 44*<> 



i3 45.0 
i5 36. a 



16 17.3 
18 8.5 



a4 14.0 
a6 o.a 



a7 38. o 
»9 a4.o 



3i 
3a 



i4*® 
59.5 



59.7 

37. a 



5a. o 
3o.o 



a5.a 
a.o 



aa.o 
5a. o 



4C.O 
i5.a 



aa, I 
49.6 



Cmei 



h m 
3 ti 4. 
i3 3. 



i3 57 
i5 55 



16 3i. 

18 a6. 



aa 54 
a4 4, 



a6 18. 
a8 6. 



a9 55. 
3i 4a. 



9 
i5.o 

56 



5.5 
46. 



39.0 
18.0 



4.0 
33. 



a9*<* 
56.0 



5.0 
3a. 5 



Mittel der Zeit 3 ai*" 3 .'o 

Curreet. der Uhr — 930.9 

Stemzeit 3 11 3a. 1 

Mittlere Wien. Zeit 6 58 40.9 



18St. 

St. 1 + 

Com. — 



Com. 4- 
St. 2 + 



t4. Jfaier. 

Differenz (Com. 
+ o* 16/aaj 

iS.iSJ - 
t5.a5) 

"+~^i 15.54 

Differenz (Com. 
— I* i8.'9a) 



18.55} 
«7.55I 



Homstein. 
St. I). 

16' a7."i 



- St. 2). 
— o' 4."6 



— i 18.34 



Stern 1. 

Pi.izzi 

XXin. 82. a3*ao«a7/8i + 5*34' i."7 

Tayl.10773 27.89 0.9 

t85a.o a3*ao*a7.'85 + 5»a4' i."3 

Reduct.. — t.57 — 7.3 

Differ... -|. i5.54 — 16 a7.i 

Refr. ... — o.ii — i.a 



Comet.. 93 ao 4^*7' "4" ^ '7 ^^-7 



Ann. d Wien. SIernw. 8. Police. IV. 
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Oomet Eneke (18S3.> 







' 




Stern 2. 
Plazzi . . a3*a 1*59/85 + 5* i/aS/a 
B. Z. . . . aa 0.4a ai.5 
Taylor.. aa 0.66 ao.i 

Fiazä XXIII. 88 ; B. Z. 25 u. 38 ; Taylor 10783. 
Eigene Bewegung aus Hiazzi und Taylor. 

i85a.o a3*aa« i/o5 + 5»i7'i8.''8 
Reduct:. _ ,.57 — 7.3 
Uiffcr... — 1 18.34 — 4.6 
Refr.... 0.00 0.0 






Comet..a3 ao 4i.i4 + 5 17 6.9 
IinMittela3 ao 41.4a -f 5 17 §6.3 
I-og. F. Har. 8.676 9.85i 

Der Comet sehr schwer zu aehen; in 
einer Minute (in Bogen) Diatanz ein Stern 
8. — 10. und in einer Diatanz Ton 3 Minu- 
ten ein Stern 9. GrSase. 


Sten 

km» 
4 3a 53.6 

34 3a. 5 


a.a 
a3.a 


h M 9 

4 33 53.0 
35 37. a 


* 

4.0 

a7 . 5 


1852. 14. fekniar. Honutein. 

Dülerenz (Coro. — St). 


36 5.0 

37 43.3 


.4.3 
34.1 


37 5.5 

38 5o.o 


16. a 
39.5 


^9 5i.a 
4t ^T.o 


59. a 
»7.5 


40 56.1 
4a a8.o 


8.4 
19.0 


Ql i ^ 


1 


"- '^, + 1 3.6a + 35.5 
Com. + • 

Kazzi ^**™* 
XXllL260a3*54*49.'4» + »' «' »•"» 
Tayl. 10983 49.6a 7 59.« 

i85a.oa3*54*49.'5a + «* «' ^."1 
Reduet. _ 1 . 56 — 8.4 
Differ... 4- I 3.6a + 35.5 
Refr.... 0.00 0.0 


43 16.1 

44 5o.5 


a5.o 

4'.« 


44 ^1.3 

45 5a. 5 


33.5 
4a. 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 

Steinzeit 

Mittler« Wien. Zeit 


k m 9 

.. 4 39 53.4 

... — II 4a. 3 

4 ^8 11 . 1 

... 6 5a 33. a 


Comet.. a3 55 5i.58 + 88 a7.a 
Log. F. Par. Ö.619 9.847 

Während der letzten Durehgange und am 
Sehluaae der B4 obaehtung Wolken. 


Cmet 

5 3a 56.5 
34 3a. 


7.0 
19.5 


Sien 

5 33 la. 1 
34 58.8 


ao. a 
5o.o 


185C. SO. fekriar. KuneS. 

^^'"" "^ Differenz (Com. — St). 

^^' — o«a.,'5a — t' 45."5 
ai.6o 49.6 
at.a3 43. S 
ao.90 43.0 
ao.67 47-' 

Com. + ao.63 43.7 


35 ai .0 

36 57.0 


3a. 
45. a 


35 36.5 

37 ^4.« 


45.1 
i5.9 


37 47. a 
39 a6.o 


59.0 
i3.5 


38 . 3.a 

39 5a. I 


la.o 
43.3 


41 aa.5 
43 ai.o 


Si.o 
II .0 


4« 48.1 
43 36.1 


56.9 
a8.o 


St + — ai.i8 — 1 45.5 


44 6.0 
46 4.0 


i5.8 
55.0 


44 3a. 7 

46 19.3 


40.8 
10.8 


46 54.5 
48 5a. 


5.0 
43.0 


47 ai.o 

49 7.7 


3o.o 
58.3 
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Mittel der Zeit. . . . 


k m 
5 4© ' 


18 ."3 

'4.9 
i3.3 


Stern, B. Z. 111. 

1853. o^ 7*47.'65 4. 8*55'43."7 
Reduet.. — ,.5e» — g,^ 
Differ... _ ai.i8 — i 45.5 
Refr.... _ o.o3 — o.3 


Correet. der Ubr . . 


. , . . «M«. 1 «1 


Stemzeit ... 




. . . . 5 a8 •! 


Mittlen Wien. Zeit 




7 39 0,1 


C4>inet.. 7 34.88 + 8 53 49.3 
Log. P. Par. 8.646 9.857 


k m 9 

5 37 4a. 

39 35.0 


48.4 
«7.4 


Stene 

h m $ 

5 4^ 11.3 

43 3o.o 


a3.o 
i«.5 


185t. t4. fekriar. Homstein. 

Differenz (Com. — St, 1). 
Com. + iE« ..» «i« 


44 17.0 
46 8.5 


a4.3 
a.3 


4« 46.1 
5o 4.0 


58. S 
5a. 4 


- 4 «2.36 

^^ Differenz (Com. — St 2). 

'^'-- '" V/.il - '' "•"« 

— 5 36.87 

Stern 1. 
H. C.563 o.*i9"»i5.*36 + 9*«9'48."5 
B. Z. 29 15.89 46.7' 
1853. o*i9«i5.'58 + 9*«9'47."6 
Reduet.. — i.56 —8.9 
Düffer... — 4 ia.36 — 4 34.9 
Refr. . . — 0.09 — 0,8 


5a 5.0 
53 17.5 


«7.5 
5.0 


57 16.5 

59 30. 


»3.5 
t3.4 


59 48.5 
6 1 6.0 


0.0 

54.» 


6 5 i.5{ 8.5 
7 6.0,59,3 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Ubr . . 
Stemzeit 


.... 5 49 I 

.... — 13 a 


4.9 

i6.4 
8.5 
0.3 


Mitüere Wien. Zeit 


... 7 31 3 




Comet.. i5 1.57 + 9 i5 3.o 
H. c. Stern 2. 
617n.819 o*3o*4o.'97 + 9«a3'56.''3 
B.Z.29U.111 4 f. 40 5o.i 

Stern 2 seheint eine bedeatende dgene 
Bewegung zu haben. Die H. C. wurde dese- 
halb ganz weggelassen, und bloss die zwei 
sehr gut stimmenden Beobachtungen von 
Beseel benützt. 

I853.0 o*3o"*4i.»4o + 9"3i'50.''l 
Reduet.. — 1 . 56 — 8.6 
Differ.. — 5 36.87 — 7 33.5 
Refr.... — 0.14 — 1.3 


Cumet . oi5 3.97 + 9i5 6.4 
ImMittel i5 3.37 + 9 i5 4.7 
Log. F. Par. 8.645 9.856 


C«Bet 

5 3a 0.0 
33 14.0 


i5.o 
58. 


Stent 

5 34 16.6 

35 44.0 


38.0 

33.3 


185t. t5. febriar. KuneS. 

Cum. -. Differenz »Co^i. — St.). 

St. - _ ^w jj3/^5 _ ,/ ,5 ./g 

33.38 18.3 

33. 5o 14. I 

Com. 4- 33.00 9.6 


36 16.0 

37 3o.:o 


3o.o 
14.5 


38 33.1 

4o 0.0 


43.0 

48.5 


4i 16.5 

43 58. 


aö.o 
47.5 


43 44.0 

45 i5.o 


54.9 

4.« 


St + — 3 33. 81 — I 14.4 


45 4i.o 
4? 3a. 


5i.o 
II. 5 


48 7.8 

49 ^9.« 


««.7 

38.0 
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Oomet Encke (1852.). 



Mittel der Zeit 

Correci« der Uhr. . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



k m M 
5 39 3i.9 

5 16 49.4 
7 j 46.9 



Stern. 

Lal. 563 o*i9'»i5/!i3 + 9'i9'49.''7 

B. Z. 20 t5. 68 46.6 

i85a.o o*i9'»i5.*46 + 9'i9'48."» 

Reduet. — 1.56 ..i. 9.0 

Differ . . ^-^aaü.Si — 114.4 

Reir.... — 0.0a — o.a 



Comet. o 16 51.07 4- 9 18 94.6 
Log. F. Rir. 8.643 9.853 



€Mft 

ik Mi 
5 a8 5o.a 

3o 34.5 



3a 59.4 
34 43.5 



3; 35.0 
39 18.5 



4> 3i .a 
43 17.0 



59*5 
^4.5 



8.5 
34.4 



43.5 
9.» 



39.5 
7.» 



/ Steri 

h vf » 
5 3o 47*^ 
3a 41.5 



S6. Vekriar. 



34 55.0 

36 5o.6 



39 44.0 
4i la.o 



43 40.3 
45 9.0 



54*6 
34.0 



3.3 
43. 



54. 



5o.5 
59.3 



Mittel der Zeit 5 36 5.9 

Correet 4ler Uhr — 1 a 58.6 

Stemzeit 5 a3 7,3 

Mittlere Wien. Zeit 7 o 9.5 



185«. 

Com. - 
St. - 



Conn. 4- — a i.54 

St. + • 



Hornstein. 



Differenz (Com. 
— a* a/io 
i.5a 


— Sfc). 

— 1' 


*."» 


..4« 

i.oS 




— a 


5.4 



— a 3.8 



Stern (= Stern 2 vom 24. Fcbnuur). 



i85a.o o*ao*4i/4o + 
Reduet.. — i.56 

Differ... — a 1.54 
Refr. . . . -^ 0.04 



9^aa'5o.''i 

— 9.0 
— a 3.8 

— 0.4 



Comet.. o 18 38. a6 
Log. F. Par. 8.643 



+ 



9 ao 36.9 
9.854 



Stera 

5 53 3.1 

54 44:5 



56 83. o 
58 i3.8 



3 34.0 
5 a4.8 



7 6.0 

8 58. o 



II. 8 
35.6 



4a. a 
5.0 



41.1 
6.5 



»4.« 
49.6 



54 
56 



19.^ 
i3.o 



57 49.5 
59 \i.i 



5 a.a 

6 4^.0 



8 34.6 
10 16.5 



a8.o 
4.5 



58.4 
34.5 



la.o 
3a. 5 



44.5 
6.3 



Am« 
Mittel der Zeit 6 a ao . o 

Correci der Uhr — 1 a 59 . a 

Stemzeit . . » 5 49 ao . 8 

.Mittlere Wien. Zeit. .. . ^ 18 a6.9 



18». 

St + 
Com. 4- 



St. — 
Com. — 



28« fekraar« Homatein 

Differenz (Com. — St). 
+ i« a 
a 

a3.07 
a3.55 



"•'4M _ / 
>a.63| 

" 11 



55 "7 
49.5 



+ 



aa.9a 



— i 5a. 6 



i85a.o 
Reduet. 
Differ. . . 
Refr... 



Stern (= Stern vom 26. Februar). 

+ 



o*ao 



4-/40 

— 1.56 
4- I aa.9a 

— o.o4 



9*aa'6o."i 

— 9.« 
- I 5a 6 

— 0.3 



Comet . 
Log. F. 



o aa a.7a 
Par. 8.649 



+ 



9 ao 48.1 
9. «57 
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Comet Chacornae (1852. L). 



Kreis 



au8S. 



inn. 



OtMet 

Am« 

3i a4.o 



$5 30.3 
37 7.5 



46 '5 

14.5 



ag.S 
0.0 



8tenie 

Am« 
6 3i 4^.5 

33 3i.5 



3a 44.4 
34 58. o 



37 27.4 
39 la.o 



5i.5 
aa .4 



5^1 ,0 
5i.3 



36. o 
a.o 



36 37.4 34.0 
4o 4i.5|34.o 



Mittel der Zeit 

Correet. der Uhr 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit.. 



h m 9 
6 33 93.0 

— i3 46. a 

6 19 34.6 

7 i3 ia.8 



185«. 

Com. — 
St. i + 
Sfc t + 



8. Min. 



Homsteiii. 
Differenz (Com. — St 1). 
19' 



— a»5/a3 — 



5.o3 



ao 



53.*'6 
1.6 



19 57.6 
St 2). 



— a 5.i3 
Differens (Coro. 

_ 3« i9.'4a 
'9.90 

— 3 19.66 



Stern 1 , eine Merid. Kr. Beob. 



i65a.o 
Reduot. 
Differ. . . 
eig.Bew. 
Refr... 



o*3o"* 3.'43 
— 1.57 
5.i3 
0.04 
1.35 



+ 



- a 

+ 

+ 



7»ia'a3."4 

— 9.9 
— 19 57.6 

— 0.4 

— 11.5 



Comet. 



a7 55.49 + 6 5a 4. 



Stern 2, eine Merid. Kr. Beob. 



i65a.o o*3i'*i6.*9o 

Reduct. — 1.57 

Differ... — a 19.66 

eig.Bew. -}- 0.0 4 

Refr.... _ 0.66 



+ 



6' 3.^6 



Comet.. o a7 57.03 + 6 5a 

Im Mittel o 37 56.aa 4~ 6 5a 4.0 
Log. F. Par. 6.65i 9.667 



Comet 1852. I. 

Entdeckt von Chacornae am 15. Mai 1852. 



Stene 

A m 9 
i4 4^ 37.0 

54 a5.o 



i5 19 6.6 
a5 19.0 



36*0 
ai . o 



55,0 
46. o 



km» 
14 47 4o.o 

i5 1 ai .0 



9 4.0 
18 ao.o 



56% 
56. o 



53.0 
45.0 



Mittel derzeit i5 

Correet der Uhr 

Stemzeit 1 5 

Mittlere Wien. Zeit ... . n 



m 9 

4 6.9 

— aa.6 

3 44.3 

4 59.3 



Issir 



«1. Int. 



Homstein. 



Com. — 
St 1 + 
Com. + 
St 2 — SteiTi 1. 

M.Kr,B. aa*!©** 3.'34 + 8i*56' i3/'6 

» 3.04 ia.9 

i65a.o aa*io** 3.'i9 + 6i*56'i3."a 

Reduet. 4. 0.49 — 16.6 

Differ... ^ 5 56. 00. — f6 34.5 

Refr. ... -|- 0.1a — 0.4 

Cumet.. aa 16 1.60 -f- 61 37 19.5 

eig.Bew. — o.o6g6jb — o.o63i Ju 
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Co in et Chacornae (1852* I.)* 



Stern 2. 



M.Kr*B.aa*a4* 4/99 
4.66 


+ 


8i^ii'i6.''5 
17.1 


i85a.o'aa*a4* 4/8a 
Reduet. -f. 0.49 
Differ... _ 8 31.70 
Refr* ... «— > 0.16 


+ 


8i' 11' 16/8 

— 18.8 

+ a8 18.5 

+ 0.6 


Comet.. aa i5 33.45 
eig.Bew. + o/n8az/A 


+ 
+ 


81 39 17. I 
o/'oia6^a 


ImMittelaa i5 47.6a 


+ 


81 38 18.3 



eig.Bew. 4- o/oa43jd — o/'oaSaJa 
Log. F. Par. 9.46a, 9-494 

£^a und £^i sind die tagliehe» Aen- 
derongen des Cometen in ReetaeeenrioD and 
Deelination, 10 Bogenminuten aasgedröekt. 



h m t 
i3 4o a6.o 
57 0,0 



14 a8 a6.o 
45 6.0 



aS.o 
16.0 



45.0 
44.0 



. Sterie 

k m 9 

i4 a 54.0 
a3 36. o 



48 55.0 

i5 3 7.0 



4. 
35. 



36. o 
a8.o 



185«. 

Com. — 
St 1 + 
Com. -f- 
St. 2 — 



tt. Iah 



HornsteiB. 



Stern 1. 



Mittel der Zeit 14 la 46.0 

Correet der Uhr — a5 . 6 

Sternzeit t4 la ao.4 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 9 47-9 



SLKr.B. aa*a9"»i8.'i8 + 
» 16,91 

i85a.o aa*a9'*i7/55 + 
Reduet.. + 0.44 
Differ... — 34 a8.oo 
Refr, ... -j- o , 1.7 



84*i8'34.''i 
30k 1 

84»i8'3a.''i 

— i».7 
— i5 44.5 

— 0.4 



Comet.. aa 4 S^- '^ + 
eig.Bew. — 0/1 8a 3 ^d — 

Stern 2. 

M.Kr.B. aa*aa"»35/73 + 
35. i3 

i85a.o a3*aa»'35.'43 + 
Reduet. + 0.44 

Differ... — 19 16. a5 
Refr. ... — o . 1 8 



84 a a8.5 
o.''o343iia 



83* 45' 41. "8 
45.6 

83»45'43."7 
— .8.7 

+ a« 46.9 
+ 0.4 



Comet.. aa 3 19.44 + ^4 7 '».3 

eig.Bew. 4-0/1 74a J d -j" o.''o4o4 Ja 

ImMittelaa 4 4.80 +84 4 5o.4 

eig.Bew. — o/oo4oiid -j" o.'*oo3o^a 

Leg. F. Par. 9.577, 9.578 
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Comet Ohaeornao (i852. !.)• 



Kreis 



C«Met 

Am« 

i5 57 9.0 

16 o 37.0 



4 ? • 

7 3a. o 



44. 'o 
4.0 



44.5 
49.0 



aU88. 



I inn. 



SIeri 

Am« 
t5 59 8.cl 

16 3 5.5 



6 3.1 
9 56.0 



34*3 
39 



3o.a 
«9.0 



Am« 
Mittel der Zeit 16 a ao . 7 

Correet der Uhr — 3o . o 

Steniaeit 16 1 5o . 7 

Mittlere Wien. Zeit it 3 57,5 



18». 

Com - 

St. + 



& Jlll. Hornstein. 

Differenz (Com. — St.). , 

— a* i3/ao — a5' ia."a 

II. 3o 36. a 

— a . ia.45 — a5 a4.a 



Stern, Argel. Z. C. 11453 (6.7). 



i85a.o II 
Rednet. 
Differ... 
Refr. . . . 



h ^m 



0*13/13 

o.i3 

ia.45 

o.oa 



+ 68* o'43."9 

+ «5.7 

— a5 a4.a 

— 0.4 



Comet.. IG 58 o.53 + 67 35 34. i 
eig.Bew« — 0/0 ißgdö — o/'o 1 4o ^ a 
L^. F. Par. 9.o53 9- 1^9 



Der Comet sehr sehwach. Der aufgehende 
Mond machte die Fortsetsung der Beobachtung 
unmöglich , desawegen ist er nur auf einer 
Seite des Bfittelpunctes des Kreismikrometers 
beobachtet 



i5 55 19.0 
59 49 » o 

16 6 a4.^ 
10 54.0 



17 37.0 
aa 19.0 



35.0 
a9.o 



4^. 
36. 



58. o 
i.o 



16 



Sten 
o 5o.a 
5 3a. o 



ti 53.0 
16 36.6 



6.4 
i5.3 



185t. 

Com. 4" 
St - 



19.5 



7« Jlll* Hornstein. 

Differenz (Com. — St.). 

— 5« 37.'97) 

35.65) + i3' 4a."4 
39.a8f 



a3 16.0 3a. 5 
a8 0.0*43.6 



— 5 37.63 



Stern aus vier Vergleiohungen mit Argel. 
Z. C. 11469 am Kr. Mikrom. 



Mittel der Zeit 16 8 43.6 

Correct der Uhr — 36 . a 

Stemzeit 16 8 7.4 

Afittlere Wien. Zeit 1 1 a 3 1 . 3 



i85a.o 11* S"» o.'58 
Redttct. — o.o4 
Differ... — 5 37.63 
Refr. ... -}- 0.01 


+ 64*a9'a3."7 

+ i5.a 

+ .13 4^.4 

+ o.a 


Comet.. 10 57 aa.9a 
eig.Bew. -|- o.*oo 76^* 
Log. F. Par. 9.007 


4. 64 43 a 1.5 

+ o.''o69Ja 

9.378 



Der Comet war bedeutend schwacher als 
am 5. Juni. Da er am letzteren Tage nur 
sudlich vom Mittelpnncte des Kreismikrome- 
ters beobachtet werden konnte^ so wurde er 
nördlich Tom Mittelpuncte beobachtet. — 
Sehr reiner Himmel. 
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Comet Chaeornae (1852. L). 



BesthiBUf it% Vergletcbtenc« na 7. ImI. | 


Kreis ] 


185C. 8. lul. Homslein. 

St — 

Vergist + DiÄerenz (Verglst — St). 
+ 2* 24/65 j 

i\X\ +'■■■*•'• 

24.581 


MUS. inn. | 


Süss. 1 inn. | 


Stent 

Am« 
5 3 43.0 

7 4«.o 


«.4 

3o 


Vergleiebi 

Am« 
i5 6 24.0 

9 57.3 


45.5 
34.3 
52. 
38.1 


10 47.2 
«4 54.3 


5.8 
35.0 


i3 29.0 
17 1.5 


17 5o.o 


39.0 


20 33.2 

24 4 


56.5 
41 .0 


21 58.4 


+ 2 24.57 


24 43.« 

28 52.6 


1.8 
33.4 


27 27.8 

3o 57.0 


5i.5 
33.4 


Stern, Argel. Z. C. 1146«. 
I852.0 II* o"»36.'i8 + 64* 8' 8."6 


' 


Reduct. — o.io -f- i5,i 
DIffor... + 2 24.57 ' + 21 14.8 
Refr.... ^ o.oi + 0.4 




Seh. 0. 11 3 0.66 + 64*29' 38.9 
Reduet ^0.08 — i5.2 




i852,o 11 3 0.58 -f- 64 29 23.7 


C«Met 

i5 47 23. 
5i 33.0 


43.0 
9.0 


SIente 

i5 5i ^e.B 

54 5.2 


29.0 
22.0 


185«. 8. Jlll. HonmteiE. 
Com. — Differenz (Com. — St 1). 
St 1 + _ 3-28.'9a ^y «'•i 

24. iS ^^ ^*-< 

— 3 26.55 

^™* ^ Differenz (Com. - St 2). 

+ f -9- _ ,. 44.S5 
47. 5o ^* 

+ 45.110 
Stern 1 , Argel. Z. C. 11470. 
1852. 11* o'»4o,'oo + 63*47' io.''3 
Reduct . — 0.12 +'4*9 
Differ... — 3 26.55 + 23 38.4 
Refr — 0.02 — 0.4 


55 i3.o 
59 27.0 


38. 
54.0 


59 35.2 
16 1 5o.o 


2t .0 
2.5 


16 9 7.0 
i3 27.0 


25.0 

7.0 


8 38.0 
12 24.4 


57.0 
I 1 .0 


14 36. 
19 4.0 


56.4 


14 8.0 
17 58.8 


26.6 
40.0 


Mittel der Zi 
Correci. der 
Sternzeit . . 


•it 16 3 ^ 

Uhr — 1 


13. '0 

)8.i 

4.9 

»3.7 

bacb- 
n am 


16 3 


Mittlere Wen. Zeit.... 10 53 • 


Comet. 10 57 i5.3i + 63 23 46.4 
eig.Bew 0/0084 J^ — o."o495i^« 

Arg. Z. C. Stern 2. 

11395 io*56"*27/78 + 63*24'52.''3 
» 11390 »7.80 53.4 
1852.0 io*56"*27.»79 + 63*24'52/'9 
Reduct . — 0.12 rf- 1 4 . 9 
Differ... +45.20 — 2 44.5 
Reir.... 0.00 0,0 


ten. Bei dei 
äuss. Kreis 1 


1 Eiu- 


und Austritt» 
lueh zu sehen. 


Comet.. 10 57 12.87 + 63 22 23.3 
eig.Bew. -|-o.*oo68j* + oj'ojijja 

ImMtttelio 57 13.09 + 63 23 4.8 
eig.Bew. — 0/0008 //6 -f" o,"oii^a 
Log. F. PÄr. 8.984 9.389 
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Comet Westphal (18S3. 11.)* 



Sf 



Conel 18S2. U. 

Entdeckt von Westphal am 24. Juli 1852. 



k 

ao I 



m 



9 

59.0 



6 aS.o 
8 18.6 



«1 43.1 
i3 35.0 



iS.o 
48.8 



35. o 



54. 5 
aS.o 



Sien 

A M « 

ao 3 46.9 

5 58.1 



9 7.« 
II 18.5 



«4 »4.1 
16 35.3 



54. '5 

5o.o 



i5.i 
II. o 



3a. o 
»8 4 



Mittel der Zeit .... 
Gonreet. der Uhr . . . 

Sternseit 

Mitttere Wien. Zmt. 



ao y ao.6 
— 5 41.5 
ao I 39.1 
10 t6 5.1 



185t. 



17. ilgttl. Honwteiii. 
DiffereoB (Com. -> St.). 
Com. + _ a« 51/57 j 
^*- " 51.38) + 16' a5.'^5 
5o.55| 

— a 5i , 17 

Stern : drei Beob. mq Her« Kr. , am 26. and 
27. November und 21. Deoember 1862, .wobei 
der letaten das doppelte Gewieht gegeben ist 

i85a.o i*4i*58.'47 + aiSa'i8.''4 
ReduQt. +1.73 + 5.5 

Differ. . . _ a 5 1 . 1 7 
eig.Bew. ^ o.i5 

Rafr.... — 0.16 



+ 16 a5.5 
+ 0.6 

+ «.4 



Comet.. I 39 9.0a + ai 48 5i.4 
Lbg. P. P». 8.678, 9.8a4 

Der Comet sehr sehön, raseh heller gegen 
die Mitte, wiewohl ohne eigentliehen Kern. 



19 5o 8.0 
5i 5a. 4 



56 3i.o 
58 19.0 



a 19.0 
4 6.5 



ai .0 
4i .0 



43.0 
•J.o 



39.1 
55.1 



' Stent 

19 54 a.o 

55 a4.5 



o 37.0 
i 49.4 



6 14.1 

7 37.0 



i5.a 

II. o 



18». 

Com. — 
St + 



40.4 
36.1 



1& ilglSt 

Differenz (Com. 

3«4>.'57| 
43.a3l 
43.50I 



Homstein. 

— St). 

- a4' 4i.''8 



37.6 
a4.4 



— 3 



km» 
Mittel der Zeit t^ 5^ ia.7 

Correet der Uhr — 5 46,1 

Stemxeit 19 5i a6.6 

Mittler« Wien. Zeit. . . . t o 1 58 . 4 



H.C.3405 
B.Z. 44lr 

i85a.o 
Redaet. 
Diifor... 
eig.Bew. 
B«lr ... 



1*45" 



43.10 
Stern. 

56.'i5 
56. a5 

1*43*56/1 5 

+ «.75 
— 3 43.10 

«7 

+ 



o. 
o.a6 



a3»aa'54."6 
5a. 9 

a3*aa'53.''8 

+ 5.a 

— a4 41.8 

— 0.5 

— a.5 



Comet.. 1 40 14.89 + aa 58 i4.4 
Log. F. Par. 8.683. 9.8a8 



C«mt 

>9 48 39.5 

5o 47.6 



ao 



1 aa.o 
3 34.0 



«.o 
a8.o 



4a. o 
14.3 



Stent 

ao a3 45.0 
a5 48.7 



a8 
3o 



i.o 

1.0 



4.5 
a9.5 



ao.o 

4».« 



Stera 1 

19 56 48.o| o 
59 3i.5 18.0 



ao 9 33.0 46. o 
ta ia.3 58.3 



C«Bet. 

ao a4 14.0 
a7 14.6 



a8 39.5 
3i a8.o 



a5.5 
3.5 



185t. 

Com. - 

St 1 - 



Cpm. + 

St 2 + 



43.0 
i5.o 



tS. September. 

Differenz (Com. - 

— 8* a4.'85 
a4.33 

— 8 a4.59 

Differenz (Com. 

+ 57.'48) 
57.85) 

+ 57.66 



Homstein. 

- St 1). 

— a' 43."i 

- St 2). 

— 5' ii/'3 
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Comet Westphal (1852. IL). 



Mittel d6r Zeit 20 ii'^SS.^S 

Correct der Uhr — i i3.o 

Siemseit ao 10 4^*^ 

Mittlere Wien. Zeit. .. . 9 6 39.1 



Stern 1. 
Argel. Z. 

C»t^2e32 «*io"i9/93 + 5o»i6'a8/8 

Oxf.Ob* IX« 19.^3 99 . 9 

» X. 3 o , o 

1847.0 2*10*19/82 + 5o*i6'!i9.''6 

Reduet. -|- -1.73 + 0.4 

Differ... — 8 «4.59 — «43.1 

eig.Bew. — o.54 — o.S 

Refr.... 0.00 0.0 



Comet.. » I 57.4a 4- 5o i3 46.6 
Stern 2« 



Lal.3929 a 



A *k^' 



58/43 



Arg. Z.C. 2423 59.it5 

i85a.o a* o*58/8o 

Reduet. -^ a.73 

IMfier,.. 4- ^1^^^ 

eig.Bew. -[- 0.34 

Refr.... 0,00 



+ 5o»ai' 9."» 

+ 5«»9i' «,"5 

+ 0.4 

— 5 II. 3 

0.0 



Comet . . a 
ImMittel a 
Log. F. P»r. 



+ 5o i5 58.7 
4~ ^^ *4 Sa. 6 
8.84a» 9.^60 



I 59.53 
I 58.48 



Sien 1 

a3 48 a9.5 
54 i3.o 



56 3o.o 
o a - 4.3 



5a* 5 
49.6 



54.0 
40.3 



Cmet 



o 5 16.0 
10 3o.o 



18 a5.o 
a3 5.1.5 



39.0 
1.5 



5i.5 
a6.o 



Cmet 

a3 49 5a. o 
55 34.5 



J7 44.0 
3 3i.o 



16.0 
8.0 



9.0 
7.0 



Sten * 

la 39.0 
17 38. o 



a5 49.0 
3o 5 1.4 



53. a 
i5.o 



14.6 
a6.6 



Mittel der Zeit o 5 35.1 

Correct. der Uhr ...... q 4.8 

Stemzeit © 3 3o,3 

Mittlere Wien. Zeit 9 a 44 . i 



181». 

St. 1 + 

Com. — 



S. N«TeMber. Homstein. 
Differenz (Com. — St. 1). 



4* I ai.o5 

Differenz (PL ~ St. 2). 

St 2- ' V 

— 7 ia.04 

Stern 1, eine Merid. Kr. Beob. 

i85a.o i4* o"45.*73 + 7o*44' a/'8 
Rednet.. — 3.ao — ti.i 

Differ... 4~ ■ ai.o5 — i6 ^9.9 

eig Bew. 
Refr. ... 



Comet.. i4 3 3.58 4- 70 37 it. 8 

Stern 2, Argel. Z. C. 14415, 14416 n. 14417. 

i85a.oi4* 9"*«9.*7a .+ 7o* 7'4«-''5 
Rednot . — 3,ao' — 11. i 

Difier... — 7 ia.o4 
eig.Bew. 
Refr. ... 



+ 19 36.8 



Comet.. 14 a 4.48 + 7« a7 7.a 
Im Mittel 14 a 4.o3 + 70 37 9-5 
Log. F. Par. 8.817 99«© 
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Comet Westphal (1852. IL). 
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Kreis 



Sten 1 

h m $ 
a3 i5 a6.o 

20 17.4 



JSij. 



39 i3.8 
34 6.0 



46 N 
57.0 



34.5 
44.0 



fioM. 



Cmet 



k m 
a3 a5 



5.5 
a8 a4.o 



38 54.0 
42 14.0 



49.0 
47 



3i.o 
38. o 



Sien i 

23 43 47.0 

49 4.0 


1 

5.0 
45.5 


Ceml 

23 5o 26,0 
55 i5.o 


44.5 

53.5 


55 48.2 
t 10,5 


7.5 
5i.5 


2 33.0 
7 «9.0 


55.0 
54.0 



Am« 

Mittel der Zeit a3 46 i6.4 

Correei der Ulir — 2 49 . 9 

Siernzeit a3 43 26. 5 

Mittlere Wien. Zeit 7 55 3a. 6 



185t. 17. NeTenber. Homstein. 

St 1 + Diiltnrenz (Com. — St !)• 
Com. + ^ 8* 54.'65] 
54.68{ 



+ 4' 5. ."7 



+ 8 54.67 



St 2 + 
Coro. — 



Diferens (Com.. — St 2). 



25.82 



t - 



+ 6 25. 10 



Stern 1 , eine Merid. Kr. Beob. 

i852.oi3*56*29.*2.2 + 67»a8'i8,"2 

Rednet. — 2.3o — 16.0 

Difter... -j- 8 54.67 + 4 5i.7 

eig.Bew. .... .... 

Refr.... -{- o.o3 + 0.2 



Comet.. i4 5 21.62 -^ 67 32 54. 1 

Stern 2« eine Merid. Kr. Beob. 

i85a.o i3*59* o.*i9 + 67»48'3i."a 

Reduet. .^2.30 — 16.0 

Differ... •}. 6 25, 10 — i5 32.6 

eig.Bew. .... 

Refr. . . . -— o . 09 — o . 8 



Comet.. 14 5 22.90 -|- 67 32 l^i .S 
Im Mittel 14 5 22.26 -j* 67 32 4^.0 
Log. F. Par. 8.83o 9.896 



SIerae 

o 29 35^5 
32 57.0 



34 5i.5 
38 ii.o 



40 43.4 
45 3i.o 



49 56.5 
54 47*<> 



6.0 
25. & 



21. O 
41.4 



I .0 

14. o 



14. ö 

»9.3 



Ceml 

3i 2.5 
34 3.0 



36 21.0 
39 7.5 



44 32. o 

49 4.0 



53 46.0 
58 i5.o 



43. 
20.0 



185t. 

St 1 + 
Com. — 



4.0 
34.0 



7. leeeMber. 

Differenz (Com. 

+ l" I6.*12 

1S.40 



Homstein. 
St 1). 
— 26' 56."6 
27 14.4 



54.0 
39.0 



St 2 — 
Com. + 



15.76 



«7 5.5 



9.5 
5i .0 



Mittel der Zeit 

Correet der Uhr 

Stemzeii 

BfHtlere Wien. Zeit.. 



h m t 

o 43 16.6 

— 4 3.8 
o 39 12.8 
7 32 3i.6 



Düünrenz (Com. — St 2). 
+ 3" 39.»9o + 16' 52."7 

38.67 5o.9 

- 

-f 3 39.2a + «6 5i.8 



Steni 1 , eine Merid. Kr. Beob. 

I852.0 13*54*45/17 + 66»49'«a.''o 
Reduet. — 1.32 — 23.3 

Differ... -f i 15.76 — 27 5.5 

eig.Bew. 

Refr... 



Comet.. i3 55 59.61 + 66 ai 43.2 
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Comet Secohi (1853. 1). 



Stern 2 » eine Merid. Xr. Beob. 

i85a.o i3*5a*ao V + 66» 5' 3."9 

Beduet.. — i.3a — a3,3 

Differ.., 4. 3 39. aS 4- 16 5i.8 

eig.Bew. .... .... 

Refn ... .... 



Comet.. i3 55 58.86 + 66 ai 3a. 4 
ImMittel i3 55 59. a4 -f 66 ai 37.8 
Log. F. Pät. 8.56a 9.943 



Comet 1S53. l 

Entdeckt von Secchi am 6. März 1853. 



K r e i II 



iufli. 



Sten 1 

h m t 

7 a8 39.0 

3o 3o.a 



3a 0.3 
33 5a. 3 



35 i3.4 
37 5.a 



46!8 
a3.o 



7.« 
44.4 



ai .0 
57. 1 



C«aet 

7 39 a5.5 

4« 4.4 



43 54. a 
45 a9.o 



48 16.0 

49 48.5 



34.8 
55.0 



a.5 
ao.o 



a5.5 

38. o 



inn. 



h m h 
7 a9 34.0 

3i a6.o 



3a 55.5 
34 48. o 



36 
38 



8.0 
1 .0 



Slera 

7 4» 3i.a 
43 10.4 



45 57.0 
47 38. a 



5o 17.6 
5i 59.5 



44*5 
17.0 



3.5 
40.5 



i5.5 
53.0 



40. 1 



5.8 
a9.o 



a6.6 
5i .0 



h m M 
Mittel der Zeit 7 39 1 4 . a 

Correct der Uhr — 9 58.0 

Steinzeit 7 ^9 16. a 

Mittlere Wien. Zeit ... 7 5a 1 a . 7 



165a 

st 1 + 

Com. — 



16t Min* HomsteiD. 

Differenz (Com. - St 1). 
+ 55/6a 

17' i4.''3 



55/6aJ 
55.68} 
55. ao' 



Com. + 
St 2 - 



U1.8934 
B.Z.30.. 

1853.0 
Reduot. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



+ 55. 5o 

Differenz (Com. - St 2). 
— a* 5.'73| 

5.83| + ai' 5o."3 

6.67I 



— a 6.08 



Stern 1. 
4*37"io.'ao + ©•i7'4o.'V 
10.89 3a. o 

4*37*1 o.'55 + o*i7'36."i 
— 0.7a — 7.4 

-|- 55. 5o — 17 14.3 



— o.o5 



— 0.9 



Comet.. 4 38 5.28 + 



^3.5 



I853.0 
Reduet . 
Differ... 
^g.Bew. 
Refr.... 



Stern 2. Ul. 0021. 

4*4o«io/64 

— o. 7a 

— a 6.08 



+ 



.07 



o»ai' 9,''6 

- 7.4 
+ ai 5o.3 



Comet.. 4 38 3.91 + o o 34.5 
ImMittel 4 38 4.59 -j- o o a4.o 
Log. F. Par. 8.480 9.873 
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Kreis 



JlmT 



SIerae 

h m s 
9 38 4i.6 
4o i3.a 



45 8.a 

46 39.8 



5a 39.0 
53 39.0 



56 16. a 

57 i5.3 



51^5 



19.3 



0.0 
17.0 



39.5 
5a. o 



auBS. 



inn. 



Cmet 

Am« 
9 4^ 5o.o 

44 37.5 



49 16.0 

5i 3.0 



53 59.5 
55 19.5 



57 38.5 

58 57.5 



9 
0.0 

a8.o 



a6.4 
53.0 



16.5 
7.0 



5i .0 
43.0 



k \ 
MiUel der Zeit 951 

Correct. der Uhr — 10 

Stemzeit 9 4 > 

Mittlere Wieo. Zeit ... 9 1 «i 



i $ 
4^.9 
4«. 7 

a9.3 



1853. S9. Ilri. HomBtein. 

Differenz (Com. ~ St. 1). 

St- 1 + +4* i6/3o 

Co«n- + i5.48 

+ 4 i5.«9 

St. 2 + Difforens (Com, •— St 2). 

Co». + »" 3«'«7 

31.75 

+ I 31,81"^ 

Stern 1, B. Z. 135. 

1853. o 4*a8*ia/79 + 8»54'i4."i 

Redüet. — . i.oo — 4-^ 

Oiifer... -|. 4 15.89 — ' 58.1 

eig^ew. -f~ ^«^5 0.0 

Refr ...0.03 .^ o.a 

Comet.. 4 3a 37.70 + 8 5a 11. a 

Stern 2* B. Z. 53. 

I853.0 4*30*57/84 + 9*ao'35.''9 

Reduct. — 1.00 — 4*6 

Differ... -|- 1 3i.8i — 37 58.5 

eig.Bew. —0.07 0.0 

Refr.... — 0.41 — 3.8 

Comet.. 4 3a a8.i7 + 8 5a 39.0 

Im Mittel 4 3a 37.93 4" 8 5a ao.i 

Log. F. Par. 8.64a 9.853 



Sien 1 

8 56 47.4 
58 45.3 



9 



o 39.0 
a 36.6 



55. 
37. 



46. o 
39.0 



6 a4.o 
8 9.0 



10 3i.5 
la ao.o 



33.0 
i.o 



4«.o 
9.0 



ikmtt 

8 58 16.0 
90 i.a 



a 7.4 
3 Sa. 5 



a4.o 
54.0 



i4*^ 
44.4 



Sien t 

8 37.8 

9 54. a 



la 36. a 
i4 a.a 



38. o 
43.0 



1858* 

st 1 - 

Com. — 



Com. + 
St 2 + 



47.0 
5o.o 



ao. liri. 

Differenz (Com. 
-|- I* aa/5ol 
ai.9a( 
4- I aa.ai 

Differenz (Com. 

— i"* 54.'oo 

5^.47 

— i 53.74 



Homsteio. 

- St 1). 

— a' i5/'i 

— St 2). 

— a' 34/'3 



Mittel der Zeit 9 5 ia.'6 

Correet der Uhr — 10 46.0 

Stemzeit 8 54 a6.6 

Mittlere Wien. Zeit . . . 8 aa 6.4 



Stern 1 (= Stern 2 am 29. M&rz). 

1863. o 4*30*57/84 + 9*ao'35."9 

Red.... — i.oa — 4.5 

Differ... -["i^^«^' — ai5.i 

eig.Bew. — o.o5 0.0 

Refr.... .. o.oi — o.a 



Comet.. 4 3^ 18.97 + 9 ^^ <^* 
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Comet Seeehi (1853 !.)• 



Stern 2. 



Lal.8845 


4*34*11 /8a 


+ 


9»ai' 


S."» 


B.Z.53. 


«a.37 






5.9 


1853.0 


4*34"ia/io 


+ 


9*a«' 


S.'g 


Reduet. 


— 1.02 







4.5 


Differ. . *■ 


- t 53.74 




— 3 


34.3 


eig.Bew. 


+ o.o5 






0.0 


Refr.... 


O.Ol 




— 


o.a 



Comet.. 4 3a 17.38 + 9 18 26.9 
ImMittel 4 3a 18.18 -f 9 i^ ^^-^ 
Log. F. Par. 8.6i3 9.839 

Sehr angüjutiger Himmel. Nebel. Der 
Comet kaum zu sehen , insbesondere bei den 
Bwei letzten Durehg&ngen. 



Steri 1 

h m 9 
8 a9 ii.o 

3o 56. a 



3a a7.4 
34 ia.6 



ao.o 
46.5 



36. o 
4.0 



8 36 ai.o 
37 44.6 



40 »9.^ 

41 5o.4 



Sten 

8 4^ 49.0 

48 II 



54 5o.4 
56 16.0 



a 49.0 
4 i5.8 



10 49. a 
la 17 .a 



3a. o 
34.4 



43.0 
38.5 



h m t 

8 3o 3a. 5 

3a 0.0 



33 5o.5 
35 17.5 



44 '0 
49.0 



a.a 
6.0 



Stera 2 

8 38 9.0 
39 58.0 



4» 

44 



16.3 

6.a 



»7.3 
49. a 



a5.o 
58.0 



«.4 
59.0 



a.o 
4.0 



o.a 

4.3 



o.a 
6.0 



8 5'a 3o.o 
54 3.0 



o 3o.6 
a 6.6 



8 a8.o 
10 9.0 



16 a6.6 
18 9.5 



40. 
5i. 



1853. 

Com. + 
St. 1 — 



Com. + 
St. 2 - 



St 3 — 
Com. — 



31. Ilri. Homstein. 

Differenz (Com. ^ St 1). 

+ .- .,/95| _j. „, 35 ,j 
i4*o5) ' 

4- I i3,5o 

Differenz (Com. — St 2). 

— a"*o.*37l , , „, 

'} 4- aa' i9.''4 

I . 101 * ^ ^ 



— a 0.74 

Differenz (Com. — St 3). 
+ 5"« 45.*88 



4a. 
57.0 



45.95 

46.47 
45.63 



+ i' a5.". 



39 
59.0 



37.0 
a.o 



Am« 
Mittel der Zeit 8 So 39 . 5 

Correet der ühr — 10 49 , 3 

Stemzeit 8 39 5o.a 

Mittlere Wien. Zeit 8 3 36. 5 



Stern 

I853.0 
Redact. 
IMffer... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 



+ 5 45. 93 

1 (= Stern 2 vom 29. Mirz). 

4*3o*57.»84 + 9*ao'35."9 

— 1.04 — 4.4 

+ I i3.5o + aa 35.3 

+0.06 0.0 

-f- o. 1 1 -f- 1 ,3 



Comet . . 

Stern 

i853.o 
Reduet . 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



4 3a io.47 + 9 43 3.1 
2 (=: Stern 2 vom 30. M&rz). 

+ 9*ai' S.^g 



4*34*»ia.'io 



— «.04 - 4.4 

— a 0.74 + aa 19.4 

-[- o.o5 0,0 

+ o. II -[-1.3 



Comet . 



4 3a 10.48 + 9 43 99.9 
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Stern 3, B. Z. 53. 

1853. 4*a6«a5/5i + 9»4a'3o."5 
Rednet.. _ ,.04 — 4.4 
Differ... 4- 5 45.98 + I a5,i 
eig.Bew. — 0.06 0.0 
Refr.... 4~ ^^•^'i +01 


Comet.. 4 3a 10.40 + 9 43 5i.3 
ImMittel 4 3a 10.44 + 9 43 33. a 
Log. F. PÄr. 8.599 9.833 


8lene 

km» 

8 a8 35. o 

39 5o.o 


48% 
36. a 


* m $ 
8 3i a6.o 

33 4.5 


35.0 
55.0 


1853. 1. AprU. Hometeb. 
Differenz (Com. — St li. 

St i + + 3- a.-77 

Com. - 3^3 _ ^^, 3^^^ 

a.8o 


37 0.1 

38 i3.o 


i5.o 
58. 


39 49. a 
4i 3i.o 


58.4 
ao.o 


+ 3 a.90 

' Diiferens (Com. — St 2). 
St 2 - 4. 4« a9.»3aj 
Com. + 3o.48| +16' 48."6 
39.75) 


43 a8.o 

44 39. a 


44.0 
a4.o 


46 i5.5 

47 58. a 


a3.5 
49.3 


49 3a. 
5i a9.3 


39.5 
aa.o 


54 5.a 

55 55.5 


II. 

4«. 4 


9 a i3.o 
4 i«.5 


ao.a 
4.0 


9 6 47.0 
8 37.6 


56. 
3o,o 


+ 4 39.85 

Stern 1, ui. 8691. 

I853.0 4S9* i.*79 io»3a'aa.''4 
Reduct.. _ i.oSl — 4.3 
Differ... +3 a,9o — a4 3a.9 
eig.Bew. — o.o5 0.0 
Refr. ... .— o.ia — 1.4 


9 5.0 
11 3.5 


la.a 
56. 


i3 38.5 
i5 a9.a 


4«.o 

ao.« 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Ubr . . 
Stemzeit 


h m 

.... 8 5a 5 
.... — 10 5 
.... 8 4a 


M 
3.0 

».9 
1,1 
1.9 


Mittlere ^Tien. Z<iit 


... 8 I 5 


Comet.. 4 3a 3.47 + 10 7 43.8 

Stern 2, 88 d Tauri. 

Biadl.632 4*37"«34.'75 + 9»5i'a3."8 
HMziIV.128 34.54 ao.5 
Taylor 1604 34.70 a4.i 

I853.0 4*a7*34.'66 + 9*5i'aa''8 
Redoet. _ ,.o5 — 4.3 
Differ... + 4 39.85 + 16 48.6 
eig.Bew. +0.05 0.0 
Refr.... 4- 0.08 + 1.0 






Comet.. 4 3a 3.59 + la 8 8.1 
Im Mittel 4 3a 3.53 -f «« 7 56.o 
Log. F. Par. 8.6oa 9.83a 
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Coroet S 


Dcehi (1853. 1.). 




K r 


ei« 


• 

1853. 6. April. Hon^tem. 

Diffeiwis (Com. — St). 
®*-+ — o.'8oj 


MUS. 1 IBB. 


iusa. 1 ins. 


Stern 

Am« 
9 B3 a6.4 
35 6.0 


.... 


C«Mt 

Jk m $ 
9 33 3o.4 

35 0.4 


.... 


35 3a. o 
37 II. a 





35 36.5 
37 3.8 


• • • . 


i.5o 
0.951 


T^ - -.'. 9 


37 58.0 
39 37.0 


. • • • 


3« 4.0 
39 98.0 


— 


1.70 
..95 
o.5o 
i.i5 


+ 1 56.7 
+ a i3.a 


40 ... 

4> •• . • 


39/0 

49.4 


40 ... 
4« .... 


39.'5 
37.0 


4a ... 
43 .... 


14.7 
34.5 


4» .... 
^ 43 ... 


»4.3 

91.5 


1 .00 

..4« 

t A^ 


_i- . i^ ft 


44 .... 

45 .... 


7« 

a6.8 


44 .... 

45 .... 


17.« 
f3.o 


*.9^H -r • f"»^ 
0.751 


— i.a6 + I 49.9 

Com — 
St — 

Stern, 5 C, Tauri. Eigene Beweg, aus Bndley 
nnd Taylor (dot==:-|- 0:0029, dfc= + 0va»5). 

P.lV.i49 4*3i«5a.'46 + 11 •S 4' 19.''« 
Taylor 1633 5a. 66 ai.3 

.1853.0 4*3i*5a.»56 -f- ii*54'ao.''6 
Reduct, — i.io — 3.7 
Differ... — ,.ti6 + i 49.9 
eig.Bew. 0.00 0.0 
Refr.... 4. ' 0.0a 4- o.a 


9 48 ^^'^ 

5o 6.0 





Stent 

9 4« 35.0 
49 57.1 





5o 5a. a 
5a ,35.5 


• • • • 


5i 3.a 
59 36.8 





53 3o.5 
55 i3.5 


• • • • 


53 40.5 
55 5.5 


.. .. 


55 .... 
57 .... 


54.4 

«7.5 


56 .... 

57 ... 


6.3 
8.5 


57 .... 
59 .... 


35.4 
1 .0 


57 .... 

58 .... 


48.6 
5«. 7 


59 .... 
10 I . . . . 


3o.o 
53.6 


59 .... 

iO I . . . . 


4o.. 
45. Q 






Mittel der Ze 


tt 


h m 


5.'4 
a.9 

ia.5 

»4.« 


Com^t.. 4 3i 5o.aa + n 56 7.0 
Log. F. Pkr. 8.644 9. «43 


Correet. der \ 


Uhr.. 


• • " 9 ^7 ^ 


Steinzeit ... 
Mittlere VViei 


1. Zeit 


.... 9 36 a 
.. 8 36 t] 
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Comet 1853. m. 

Entdeckt von Klinkerfues den 10. Jnni 1853. 


K r 


ei 8 


1853. 17. inl. Hornstein 

Differenz (Com. — St.). 
ß*- + + :i« 6/65 

<^"-+ 8.98 +3-59.'7 
8.73 
8.68 

8.o3 + 3 47.8 
8.75 


M88. 1 inn. 


&11S8. 1 inn.' 


Sten 

hm» 
i5 4a a8.3 

44 5i.o^ 


39% 
39.7 


€met 

k m t 
i5 44 58.0 

ie 34.5 


9 
18.5 

14.0 


47 *'>.5 
49 33.. 


ai.7 
aa.o 


49 43.0 

5i 19,0 


4.0 
57.0 


5a 6.1 
54 a8.i 


17.3 
16.5 


54 38. 
56 14.0 


59,0 
53.0 


i6 lo 49*^ 

lÜ 3Q.O 


10.5 
0.3 


16 13 35.0 
14 53.4 


46.3 
4a. 5 


St -^ -f 3 8.3o -f 3 53.7 
Com. — 

UI. 19043, ^**™- 

19044 9*34*53/50 + 43*43'39.''5 
B. Z. 454 53.33 37.3 

1853.0 9*34"53.*4a + 4a*43'a8.''3 
Reduct. _ 0.44 + 9.7 
Differ... -f 3 8.3d + 3 53.7 
eig.Bew. o.oo ^* o.i 
Refr... . -|- 0.03 -f- 0.3 


i5 i6.o 
i6 48.3 


36.6 
37.3 


16 S9.6 

19 31 .0 


ii.5 
8.1 


»9 47.0 
«« 19.4 


7.4 
59.0 


31 3i .8 

33 53.0 


43.7 
40.3 


Ifittel der Zeit . . . 
Comet der ükr . « 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit. 


k m « 

... 16 4 33.3 
... 4. 1 37.3 

... 16 5 5o.4 
... 10 31 4a. 7 


Comet.. 9 37 3o +43 47 3i.8 
Log. F. Pfcr. 8.779 9.7«« 
Der Kern des Cometen (Mvehien sehr oon- 
centrirt und klein, etnra 30" im Durohmesser, 
aber sehr hell, wie ein Stern 8.9. Grösse. Der 
Sehweif 2—3 Minuten Ung, 1% Minute breit 
und faehersrtig. Bei sehr starker Vergrös- 
semng machte der Kern den Eindruek eines 
Conglomerates von vielen hellen Körpern. Luft 
sehr unruhig, Himmel nicht vollkommen hei- 
ter. Mond (3 Tage naoh dem ersten Viertel) 
störend. * 


Stent 

i5 35 18.5 

37 3.3 


34.3 
47.0 


Cmet 

i5 38 3,5 
40 16.0 


18.0 
59.5 


1853. 18. inl Hornstein. 
Com. + Differenz (Coro. — St). 
St.+ + 3- 58/50 j _,, 3.3 

+ 3 59.10 

Stern (= Stern vom 17. Juni). 
1853.0 9*34«53.'43 + 4a*43'a8."3 
Reduct. — 0.43 + 9« 7 
Differ... -f 3 59.10 — 3 8.S 
eig.Bew. — O.Ol + o.3 
Refr. ... — 0.01 — -0.1 


40 5o.a 
43 35.0 


7.0 
18.0 


43 36.0 

45 4«. 5 


4«. 5 
36.0 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der ülir . . 

Stemxeit 

Ifittlere Wien. Zeit 


h m 8 

.... i5 41 55.8 

... + 1 33.0 

.. i5 43 18.8 

• •• 9 55 18.9 










Comet.. 9 37 51.07 + 43 41 39 9 
Log. F. Par. 8.780 9.747 
Beim zweiten Durehgange Wolken. 



Ann. 4. Wien. Stemw. 3. Folge. IV. 
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Comet Kliakerfaes (1833. III.). 



Kreis 


St + IMfferenz CCora. — St). 
Com. + + 3* 5i.5ol 

5i.6o5 — 8' i9.*5 

51.33! 

5a. 951 

53.37} — 8 a8.7 

53.481 


Sum. I inn. 


hVM. \ inn. 


SIera 

km» 
i5 3o 8.5 

3i 36.5 


t 
3a .0 

«4.0 


Ceael 

k m s 
i5 33 aa.o 

36 7,0 


3o.5 
57.5 


4i 36. o 
43 a.a 


59.5 
37.0 


44 47.0 

47 33.5 


56.6 
a4.o 


48 6.0 

49 3i.o 


3o.3 
7.0 


5i 16.6 
54 3.0 


37.0 
53.0 


«6 4 49.0 
7 38.5 


58.6 
a9.6 


16 9 16.5 
10 56. 


38.5 
36.5 


Com. - + 3 5a. 36 — 8 »4.1 

Stern (== Stern vom 17. Jani). 
1853.0 9*34*5a.'4a + 4a»43'a8."3 
Reduct. _ 0.43 -f 9.7 
Differ... + 3 5a. 36 — 8 a4.i 
eig.Bew. 0.00 >|- 0.6 
Refr.... — o.o5 — 0.4 


li 37. a 
14 «7» 


36.5 
7.5 


i5 55.5 
17 36. 


16.0 
14.0 


18 i3.o 
ai 3.0 


aa.a 
53.4 


aa ^Q,S 
a4 ai.o 


3.0 
1 .0 


MittolderZe] 


h m 

it 16 a 


ff 
9.7 
8.3 
;8.o^ 
►9.» 


Coneet. der 
StemMit ... 
Mitttere Wiei 


ülir + I I 

16 -I 5 

i. Zeit ... io 9 £ 


Comet.. 9 38 44. 3o + 4a 35 t4.i 
Log. F. Par. 8.778 9773 

Beim zweiten und dritten Darehgange 
Wolken. 


toset 

i5 48 5i.4 

5i 17.5 


a.5 
6.4 


SIera 1 

i5 5i aa.4 
54 0.4 


33.0 
5o.4 


1853» SO. Jut. Honistein. 

^™- + Differenz (Com. - St 1). 
St 1 - _ ,1« 3^ ff,^ 

36.6a + 16' 54."! 
36.68 


54 44.0 

57 9.5 


54.5 
59.0 


57 14,0 
59 5a. 8 


a4.5 
4a. a 


16 5 6.0 
7 3i,o 


«6.4 
ao.a 


16 7 35.5 
10 14.8 


46.0 
4.0 


— a 36. 80 

Differenz (PI. — St t). 

St 2+ + ^""^^'^^ - '4' "-"s^ 

Com. — 

Stern 1 , Lal. pag. 10262. 
1853. 9*4a«"i5.'a9 + 43*«i'54.'*a 
Reduot. — 0.43 + 9.6 
DiffiMP... _ 3 36. 80 + 16 54.1 
eig.Bew. 0.00 + ••7 
Refr.... + 0.10 -f- 0.8 


SIera 1 

16 la 34.6 

16 aa.o 


i 
43.8 

*a.4 


Ceml 

16 17 39.3 
19 59.5 


39.0 
49.0 


lüitel der Ia 


* m 

dt 16 a 4 


6.0 
3.8 
f9.B 


Gorreet der 
Stemseit . . . 


Uhr -j- 1 1 

16 3 i 


Mittlere Wien. Zeit. .. . lo 8 4.7 

W&hrendder letaien Durchginge und 
am SeUufoe der Beobechtang Wolken. 


Comet.. 9 39 38.16 + 4a a8 59.4 

Stern 2 (= Stern rom 17. Juni). 
1853. 9*34"'53/4a + 4a*43'a«."3 
Reduet. —0.43 +9.6 
Differ... + 4 46.00 — 14 33.9 
eig.Bew. 0.00 — 0.6 
Refr... — 0.08 — 0.7 










Comet.. 9 39 37.91 + 4a 39 a.7 
ImMittel 9 39 38. 10 + 4« «9 ^-^ 
Log. F. Par. 8.777 9-77^ 
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Kreis 



äuss. 



Sten 1 

Amt 
i6 36 33. o 

38 38.3 



4o 48. o 

43 4.4 



inn. 



s 
35. o 

a6.5 



o.o 
53.1 



Sten 2 

i6 48 37.0 
5i a4.5 



53 8.5 
55 56.4 



40. a 
i5.5 



18.0 
47.6 



C#mt 
■A » ff 

16 3; 36. o 
4o 18.0 



4a 3.0 

44 43.6 



46. o 
8.0 



13. a 

3,4.5 



16 49 37.046.5 
5a 16.0 6.0 



54 8.3 
56 49.0 



18.6 
4o.o 



h m $ 
Mittel der Zeit i6 47 11.4 

Correet. der Uhr -[-5^3 

Stemxeit 16 48 9.7 

Mittiere Wien. Zeit .. . 10 3a 37,8 



1853. »5. Jmi. 

St 1 — Differenz (Ck>m. 
Com. + ^ i^aö/Soj 
»6.95/ 



Homstein. 
- St 1.). 

+ *7' 9/'6 
+1 36.63 

Differenz (Com. — St 2). 

^'- + ll:ll\ -■■•-.■■« 

+ 55.96 

S^m 1. 

Lal.19283 9*43« 9.»38 + 4i*39'3i."4 
B.Z.4Ö4 8.43 a3.a 

Beesel doppeltes Gebricht 

1853. o 9*43* 8.'75 + 4i»39'a3."6 

Reduot. — 0.44 + 9.a 

Differ... 4- 1 36.63 — 17 ^,6 

eiff.Bew. 

Refr.... ^ 0,16 ^ , a 



iG 3i a.5 
33 36.8 



34 33.0 
36 57.5 



38 1.6 

4o 36.0 



i3.4 
i5.6 



44. > 

46. s 



^3.0 

i5.o 



C#Met 

16 43 7.0 

44 36.3 



47 24.7 
49 54^5 



53 4i.o 
55 10.3 



16.8 
37.0 



35.7 

44.5 



5i.4 

59.5 



Stera 

16 3i 39. 

34 6. 



35 0. 

37 37. 



38 37. 

4« 4, 



38, 

57. 



9.4 
38.0 



37.0 
55.0 



Stera 

16 44 48. 
46 5o. 



5o 5. 
53 9. 



55 31. 

57 35. 



38. o 



«9.« 
55.8 



34.6 

13.8 



Comet.. 9 44 35.09 + 4» 56 43.6 

Stern 2. 

L. 19300 9*43*4«.'57 + 43* 8' 55.3 

B.Z.454 41. o3 58.5 

Beseel doppeltes Gevrioht 

1853. o 9*43"*4i/3i + 43* 8'57."4 

Reduot. _ 0.44 4- 9,a 

Differ... -|- 55.96 _ la 19.4 
eig Bev. 

Refr. ... — o . 1 3 — 0.9 



Comet.. 9 44 36.61 + 4i 56 46 3 
ImMittel 9 44 35.85 + 4i 56 44.4 
Log. F. Par. 8.759 9.83o 



18S3. 

Com. — 
St 1 + 



t8. Jiil. 



Homstein. 



Differenz (Com. — St 1). 
— 35.*a5l 

33.33) — i6' 47.''6 
33.45I 



— 33;oi 
Diflisrens (Com. — St JIJ. 



Com. + 
St 2 - 



— 3* 37,*75 



37.'75J 
37.55| 
37.95) 



-f 30' 16."! 



37.75 
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Comet Klinkerfues (1853. UI.)* 



Mittel der Zeit i6 4a 1 1 . 8 

Correct der Uhr I}- 43 . 8 

Stemzeit 16 43 0,6 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 i5 3i.8 



Stern 1. 

Lal. 1942t 9*48*a6/66 + 4 1» 53' 34/9 

B. Z. 454 a6.7a a8.6 

Bessel doppeltes Gewiefat 

I853.0 9*48*a6/70 + 4i»53'3o.''7 

Reduct. — 0.44 +8.9 

Differ... — 33. oi --- 16 47.6 

eig.Bew. . .... ... 

Refr. ... — 0.16 — i.a 



Coraet.. 9 4^ 53.09 + 4» ^^ ^^'^ 



CfMet 

h m B 
16 18 59.0 
31 36.5 



23 a6.5 
a6 3.0 



37 5a. o 
3o 27.5 



9. 
a6, 



Sten 9 

16 33 i.o 
35 33.0 



36 a6.4 
38 58.7 



39 57.3 
4i» 39.5 



36. 
49. 



Blera 1 

k m • 
16 ao 17.3 

aa 59.0 



»4 43.4 

37 a5.6 



39 S.4«7.7 
3i 5i.aUi.3 



a6 
49.3 



Stern 2. 
Lal.19492 9*5o"»ai/88 +4«*»6'»«-"* 
a.Z. 454 33. »3 »ß.o 

Bessel doppeltes Gewicht 

I853.0 9*5o*aa/o5 + 4i*i6'i6/'o 

Redact. — o.44 + 8.9 

Differ... — a 37.75 + ao 16. i 

ei^r.Bew. .... 

Refr.... +0.19 + «.4 



Comet.. 9 47 54.05 + 4» 5Ö 4a. 4 
ImMittel 9 47 53.57 + 4^ 36 46.6 
Log. F. Par. 8.761, 9-«*' 



5a. 6 
16.0 



16 33 ao.o 
35 59.6 



36 46.0 
3» 35.0 



40 16.1 
4a 56 .5 



3o.a 
49.5 



56. a 
i5 



1853. 89. Jlli. HomsUin. 

Com. + Differenz (Com. — St 1). 

St 1 — _ I« ao.*33J 

i9.8o| + »3' 4i.''o 

19.80) 



St 2 + 
Com. — 



— 1 19.98 




Differenz (Com. • 


- st 2). 


+ 33/73) 

a3.85| 


— i5' 9."9 


33.io| 





+ 33.89 



36.6 
46.5 



Stern 1 (= Stern 2 Tom 28. Jani>- 



Mittel der Zeit 16 3i 35.6 

(}orreet der Uhr '. -f- 47. Ö 

Stamseit 16 3a x3.3 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 o 5o . 3 



i853.o 
Reduct : 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



9*5o«a3/o5 + 4i*i6'i6.''o 

— 0.44 + 8.9 

— I 19.98 + i3 4>.« 



+ «. 1' 



+ Ü.8 



Comet.. 9 49 1.74 -f 4> 3o '6.7 
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. 


' 




Stern 2. 
P.IX.209 9*48«4o.»55 + 4i*45'i3."4 
Tayl.4393 40.06 ii.i 

Eigene Bewe^. — Of014, — Of066. 

I853.0 9*4«*39.»8i + 4i*45' 9-"9 
Reduct. _ 0.44 ' + 8.9 
Differ... + aa.89 — ij5 9.9 

eig.Bew. 

Refr... — o.ia — 0.9 






Comet.. 9 49 a.i4 -f- 4i 3o 8.0 
ImMittel 9 49 1.94 + 41 3o 7.4 
Log. F. Par. 8.765 9.806 


k m M 
16 5o 38. 

5a 56.5 


5o.a 
45. a 


Stera 1 

h m $ 
16 5i 0.0 

53 16.4 


9 
11.8 
5.a 


1853. 6. Ml. Homstein. 

Differenz (Com. — St 1). 
Com-^ _ tio/88 
St. 1 — 20.60 + io."7 
ao.37 
— ao.6a 

Differenz (Com. — St. Z), 
+ 49/80} 

49.iaJ + aa' a3."3 
St 2- 50.45I 


53 47.5 
56 5.6 


58.6 
54.0 


. 54 8.1 
56 a6.e 


ao.o 

.4.« 


57 46.0 
17 5.8 


57.6 
55.0 


58 7.5 
17 a5.4 


19.0 
14.0 


Sien 8 

17 a la.o 
4 31.5 


a3.6 
9.» 


Cemt 

17 3 4.« 
5 8.0 


17.6 
55.0 


"" "^ + 49.79 

Stern 1 (aus Beobachtungen am Kreismikro- 
meter dnreh Vergleiehnng mit Stern 2 , und 
mit Stern 2 vom 7. Juli abgeleitet Siehe 
7. Juli). 

1853.0 9*58*'3.«98 + 4o*39'58."o 
Reduet. — 0.4a + 8.a 
Differ... — ao.6a -j" »^-7 
eig.Bew. -f- o.oi — 0.8 
Refr.... 0.00 0.0 


5 47.4 
7 57.1 


58. 
45.3 


6 39.6 
8 43.0 


5a. 
39.7 


9 39.0 
II 39.0 


40.4 
37. a 


10 ai .6 
la a5.5 


38. 
ia.3 


Mittel der Zeit . . 
Correet. der Uhr . . 

Stwrnzeit 

üfitflere Wien. Zeit 


Amt 
.... 17 1 a8.6 

+ 3«-3 

... 17 « 59.9 
.• . 10 3 0.7 


Comet.. 9 57 5a. 95 + .4o 4^ '^*' 
Lal.l96e4, Stern 2. 

19665 9*57* 3.'87 +4o*»7'4«."7 
B.Z.490,498 4.1 5 4^.^ 

Beseel doppelte« Öewieht 

I853.0 9*57* 4-'o6 + 40*17' 4»."» 
Reduet. — 0.4a + 8.a 
Differ... + 49-79 + ^^ ^3.3 
eig.Bew. — o.oi + o.5 
Refr.... -|- 0.37 4" 3.<* 










Comet.. 9 57 53.69 + 40 40 16. a 
ImMittel 9 57 53.3a + 4«> 4« 16. a 
Log. F. Faf. 8.75« 9.838' 

wie am 17. Jnni. 
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K r 


e i 8 


1858. 7. Jllt. Homrtein. 

St. 1 — Differenz (Com. — St 1). 
Com. — .^ 1» ,/45 

3.53 — 7' 34."! 
3.93 


&US9. inn. 


aass. 1 inn. 


Stein 1 

* M ff ff 

i^ 59 18.0 38.3 
17 1 59.048.0 


Cmel 

* « ff 
17 53.0 

3 36.5 


• 
«4.0 

5.5 


3 0.0 9.6 
5 4<>*3 3> •<> 


4 34.0 

6 11.0 


55.0 
5i.o 


6 37.346.6 
9 17.3 8.0 


811.0 
9 49.3 


3l.3 

»9.3 


+ t 3.3o 

DlffiBrenz (Com. — St. t). 
+ !*• 36/3oJ 
l^^- 36,18 + 19' 3o.''4 
^'»- + 36.83» 


Steri i 

17 13 1.0 
14 33.0 


13.6 


Cmet 

17 i3 4> •<> 
i5 56. 


53.5 
44.0 


16 36.0 

18 5o.o 


36.4 
39.3 


18 7.0 
30 33.0 


«9.4 
8.0 


+ < 36.43 

Stern 1 (= Stern 1 rom 6. Juli). 

i853.a 9*58"^i3.'98 + 4o*39'58''o 
Reduet. — 0.43 -1- 8 a 
Differ... -f i 3.3o — 7 »4.» 
eig.Bew. + 0.01 — 0.3 
Refr. ... — 0.09 — . 7 


31 6.3 
33 33.0 


17.« 

31 .0 


33 49.3 
35 3.6 


1.6 

5o.3 


Mittel derzeit.... 
Correct der Uhr . . 
Sternzeit 


h m $ 

. ... 17 13 30.3 


.... + : 

.... tt« |A i 


18.3 

i8.3 

J«.4 


Comet.. 9 59 15.78 + 40 3a 41.3 

Lal. 19682, ^**^ ^• 

19683 9*57«4o.'«3 + 4o»i3' 4.''6 
B.Z.45a,498 40.43 3.4 

Beesel doppeltes Geviriehi 

1853.0 9*57*40/33 +4o»i3' 3."! 
Reduet.. — 0.43 4- 8.3 
Wffer... + , 36.43 + 19 3o.4 
eig.Bew. — 0.01 -|- 0.; 
Refr.. . + 0.34 4- *.^ 


Mittlere Wien. Zeit 


• • • • 17 1 ^ l\ 

10 9 t 




Coraet.. 9 59 16, 56 + 40 33 44.3 
ImMittel 9 59 16.17 -f 4o 33 43.7 
Log. F. Pät. 8.744 9. »48 


l€ 

Stera S T. 6 

17 37 33.0 
a9 43.6 


«Um 

.Mi 

44.7 

3o.o 


mmg des.Terj 

Stera i 

17 »8 44. a 

3o 49.6 


gleich 

57.7 
37.0 

45.3 
34.0 


ileraes 1 t9m 6. n4 7. Jill. 

1853. 7. Jlll. Hometeiii. 

3t- 2 — Differenz (SL 1 — St 2 ▼. 6. JoH. 

St 1 + , « ,.|s 

+ ■1'" +"■•••■• 

+ • 9.64 
St. 2'— DiiFerenz (St. i — St. 2 r. 7. Juli). 
St 1+ + 33.',8 ^^, 5, ,3 
33. i5 ' 
+ 33.13 


3i 19.3 
33 3o.3 


3«. 4 
18.6 


33 33.3 

34 36.8 


Ston t T. 7. 

17 35 43.0 

37 39.0 


Jlli 

58.3 
14.0 


Stent 1 

17 36 33. I 43.0 
37 55.0 36.5 


38 3o.o 
4o 16.3 


45.3 
i.o 


3^ 1 0.0 3 1.0 
40 4^*3 33.0 
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Stero 2 rom 6. JuK. 

I853.0 9*57*4/06 + '4o*i7'4a.''a 
Differ... -}- i 9.64 -^ aa 19.9 

Refr.... +0.37 -f- 3.0 



Stern i 9^58 14.07 -|- 4o 39 58. 1 

Stern t vom 7. Juli. 

1853.0 9*57*4o/3a + 4o»i3' 3/'i 
Differ... + 33. la -f- a6 5i.3 

Rein... 0.45 + 3.6 



Stern 1. 9 58 i3.89 -|- 4« ^9 58. o 

Im Mittel: 
Stern 1 
1853. o 9*58*1 3/98 + 4o539'58/'o 



Sten 1 

k m 9 

16 58 8.0 

17 o i5.7 



6 1.3 
8 7.6 



9 
ao.o 

3.5 



i3.6 
55. a 



Sie» < 

17 ao a6.o 
aa i5.4 



a7 36. o 
a9 a8.4 



4o.o 
0.0 



5i.4 
i3.o 



»7 



Cmet 

m ff 

3 8.5 

5 ao.5 



XI I . o 
i3 ia.5 



9 
ai ./ 

8.0 



i5.o 
0.0 



Cmet 

17 a4 33.5 
a7 a.4 



3i 45.0 
34 16.3 



45.0 
5i .0 



56. o 
4.5 



Mittel dw Zeit. ....... 17 18 47^5 

Correet'der Uhr -|- a3.a 

Stemxeit 17 19 10.7 

Mittlere Wien. Zeit. . . T i o 8 ao . 9 



1858. 

St 1 + 
Com. + 



St 2 — 
Com. — 



9. JlU. Homstein. 

Differenz (Com. — St 1). 
+ 5- >.'8oj . _ „„ 

a.70) 

+ 5 a.75 

DUTerens (Com. — 8t. 3). 
+ 4 ^7.94 



Stern 1 (=: Stern 2 vom 6. Juli). 

1853.0 9*57* 4.'6o + 4o»i7'4«."> 

Reduet. — 0.4» + •.o 

Differ... -|- 5 a.75 — a4.o 

eig.Bew. ... o.o3 + 

Refr. ... 0.00 



1 .0 
0.0 



Comet.. 10 a 6.37 + 4« »7 ^V*^ 
Stern 2 (= Stern 2 vom 7. Jnli). 



X853.0 
Rednet. 
Diffen . . 
eig.Bew. 
Refe^. 



9*57*4o/3a 
— 0.4« 

+ 4 «7.94 
-f- 0.0a 

4- o.o5 



+ 4o»i3' ^."j 
+ 8.0 

+ 4 «7.« 
— ».7 
+ 0.4 



Comet,. 10 
Im Mittel 10 
Log. F. Pftr. 



a 7.9a 

a 7.i5 

8.740 



+ 40 17 ä7.6 

4- 40 «7 *7.4 
9.85a 
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Oom«t Kliskerfues (18M.in.). 



K r e i, t 1 




iuw. 1 innj 


auu. 1 inn. | 




h m 9 

17 33 4*.<> 
35 37.0 


9 
55.3 

34 


Slera 

Am« 
17 36 46.5 
39 5.0 


9 
56.3 

54.0 


Com. + Differenz (Com. — St). 
St + _ 3« i6.«i3| 

15.73 + 3' 3a.''3 

i5.48 

l5. 13 

14. 5o -f- * '9.7 

«4.5« 


39 36.« 
41 a8.5 


49.5 
«4.7 


43 4o«o 

44 56.0 


49.6 
46.0 


45 37.5 
47 --»7.4 


5i.5 

13.5 


48 40. a 

5o 55.3 


5o.3 
45.0 


5a a 


13.5 

4.5 


55 38.0 
57 «8 4 


4^.6 
5.0 


54 16.3 


St. — — ^ *5.a4 +3 3 1,0 

Stern, Lal. 19971 mid 19972. 
1853.0 10* 9"*5a.»o6 + 39*5 0' 40/6 
Redaet. _ 0.40 + 7.7 

Differ. 3 i5.34 4- a 3i.o 

eig.Bew. 0.00 — 0.3 
Refr.... -f o.o5 + o.3 


58 4.0 
18 aa.o 


i5.a 
11.3 


18 I 3i.4 
' 3 34.0 


44.7 
10.3 


4 «.^ 

6 ao.o 


««.4 
8.0 


7 «7.6 
9 33.0 


40.0 
9.0 


Mittel der Ze 
Correct der 1 
Sternzeit . . . 


it. n Ao 5 


»^6 
5.a 

7.8 

l5.9 


[Jhr : -f" ' 


Comet.. 10 6 36.47 + ^9 53 19.3 
Log. F. Par. 8.716 9.879 


» w Kf% 


MitÜere Wien. Zeit. .. . 10 37 ü 


CMet 

17 39 34.0 

3. 47.5 


45.0 
38. 


Stora 1 

17 36 59.0 
38 55.6 


8.5 
44.5 


1858. 13. Jllt. Homsteb. 
Com. + Differenz (Com. — St 1). 

-r _ 7 ,5. 78 _ ^, ^ „^ 
«5.77 * 

— 7 ,i5.77 

Differenz (Com. — St 2). 
Com, — ,«» ßo "tÄ 

St. 2 + - • llll - .7' 5S..4 

— I 53.84 

Lri.20118, S*«™ *• 

20120 io*i5*34.«87 + 39*46'39/'4 
B. Z. 498 35.33 41.9 

I853.0 io*i5*35/o5 + 39»46'4o.'^6 
Reduct. — 0.39 +7.6 
Differ... — 7 15.77 — * 4«-* 
«gBew. .... 
Refr.... — o.o3 — o.3 


39 5a. 

4^ 4.5 


4.5 

53.0 


47 ««.0 
49 «1.5 


39.3 
58.4 


Cmet 

17 5o ^:k,o 
53 4.0 


53.5 
54.8 


Slera t 

17 53 34. a 43.0 
54 58.649.6 


55 36.4 
57 49.5 


36.3 
40.0 


57 ao.o 38.3 
59 43.333.3 


Mittel der Ze 
Correetderl 
8tena«it. . . . 


h m 
it 1*9 X5 


9 
3.8 

a.3 
5.0 

^7.3 


Uhr + > 


nm AK t 


MHtlere Wien. Zeit. ... 10 18 3 


der Nike des Conttaii mi Horisonte 
und dei Moikdes (nalie eraiee Viertel} 
6-7 Mioaten Ungr. 


Comet.. 10 8 8.86 + 39 45 6.7 

Stern 2, zwei.Mer. Kr. BeolMMsIit 
1B53.0 io*io"* 3.«66 + 4o* 3'43."5 
Redaet. — e.39 -f 7.6 
Wffer... - 1 53.84 — 17 53.4 
eig.Bew.' 
Refr.... — 0,33 ^ — a.6 










Comet.. 10 8 9.1« + 39 44 55. 1 
ImMittel 10 8 8.99 + 39 45 0.9 
Log. F. Pfcr. 8.733 9.874 
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Kreis 



Cmet 

h m $ 
17 ai 48.3 

!i3 a8.o 



a6 a5,a 
a8 6.0 



3o 59.0 
3a 4i-o 



7.0 
9.3 



43.3 
47.6 



i5.a 
a3.o 



Sten » 

17 39 36. o 
4a 5,8 



43 41.5 
45 ii.a 



45 3a. 7 
48 3.0 



45.8 
56. o 



5i.i 
1.3 



43. a 
5a. 7 



Steri 1 

A tu f 

17 a4 ao.o 
a5 54.3 



a8 58.6 
80 a9.7 



33 33.0 
35 3.0 



38 
36. o 



«7.3 
«1.4 



5i.3 
43 



Ctmt 

«7 39 4a. 4 
4i 8.0 



4a 4«. 4 
44 »3.0 



45 4«. 4 

47 5.a 



4.0 
46 



9.0 

5a. o 



3.0 
4a. 6 



Mittel der Zeit. . . . 
Correet der Ukr. . . 

Stemzeit 

Mitflere Wien. Zeit 



* m # 
17 35 ao.3 

+ 3.3 

17 35 a3.6 

9 56 59.8 



8ton 

18 38 5o.5 
4o 55. a 



41 a7.a 
43 a9.4 



44 
46 



6.0 

7.e 



3.5 
43.0 



39.5 
17.0 



19.0 
54.0 



18 



47 o.o 
49 ".6 



49 4a. o 
5i 55.8 



5a 57.6 
55 5.6 



II. 8 
i.a 



5a. a 

43.9 



8.6 
54.7 



18 



39 6.4 

4^ a8.o 



41 44.0 
43 i.a 



44 a4.a 

45 36.6 



34.0 
a.o 



la.o 
35.0 



5t. 5 
II. 5 



18 



Sten 

47 «3.8 
49 0.0 



5o 3.a 
5i 43.0 



53 ai.a 

54 5a. 



4a. 7 

4«.o 



aa.o 
a6.o 



1853. 

Com, — 
St. 1 + 



16. Ml. 



Uornstein. 



DüFeroBz (Com.^-* St 1). 
— a* a9/oa) 

a8,73| — a7' io."6 
a8.io| 



Com. + 
St 2 + 



-^ a a8.6a 

Diiforenz (Com. — St. 2). 
— a5.'8o 



a5.67 
a4.75 



+ 6' a9."8 



— a5.4i 



Steri^l, C= Stern 1 vom 13. JaH). 

I853.0 io*i5«a5.'o5 + 39*ia'5i."a 

Redaot.. — 0.38 + 7-3 

Differ... — a a8.6a — 27 10.6 
eig.Bew. , . . , 

Refr.... .-, 0.4a — 3.3 



Comet.. 10 la 55.63 -f 39 19 34.0 

Stern I!« 
Lal.20064, 
20085 io*i3"»ai/67 + 39*ta'5a/'8 

49.7 



B.Z.498 



ai.93 



i853.o io*i3*ai.'8o 
Reduot. — o . 38 

Diffor... .i— a5.4i 

eig.Bew. 

Refir.... -|- 0,10 



- + 



39Sa'5i."a 

+ 7.3 

+ 6 a9.8 

+ o!8 



Comet.. 10 la 56. ii 
ImMittel 10 la 55. 87 
Log. F. Pwr. 8.730 


+ 39 19 a9.i 

4. 39 19 3i.6 

9.861 



1868. 

st + 

Com. + 



31. Ml 

Differenz (Con 
— 5/45 
5.aa 
5.70 
5.7a 
5.08 
4.73 



Homsteio. 

. — St). 

+ 3' ai."9 

«8.4 
18.6 

19.« 
19.6 
16.5 



Com. — 

St — 



5.3a 



+ 3 19.0 



4«.a 
3i.<l) 
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Comot Klinkerfues (1863. III.)* 



Mittel der Ze 
Correet der 1 
Stemzeit . . . 


A M 
it 18 i6 k 


« 
1.3 

7.4 
3.9 
«.9 


Stern, zwei Merid. Kr. Beobaebt. 
1853. io*ai«4i.'96 + 38»a8'45."6 
Redaei. — o.36 -f- 6.9 
biffer... — 5.3a + 3*19.0 
eig.Bew. 0.00 — 0.4 
Refr.... + o.i5 + 1.4 


[Thr ...... 1.— I 


tft kR ^ 


Mitüere Wien. Zeit . . . lo 48 




Comet.. 10 ai 36.43 + 38 3a ia.7 
Log. F. P»r, 8.661 9.919 


Am« 

17 44 35.0 
46 a8.6 


47% 

16.0 


Sien 

Am« 
«7 49 47. ö 
5i 5i.o 


« 
59. a 

39.4 


1858. tt. iM. Homstein. 

IMiferenz (Com. — St). 

^"»* + _ 5* 17/33 + a3' 4/'8 

S*- — i6.aa a3 i.5 

15.90 aa 58.3 

i5.6o aa 48.7 

i5.a5 aa 5a. 9 


5a 43.4 
54 35.4 


56.5 
ao.5 


57 5a. 
59 58.3 


3.4 
47.0 


18 53.0 


6.3 
a7.o 


18 5 58. 
8 7.3 


9.4 
56. a 


a 4(.o 


— ' 5 16.06 + aa 57. a 

Stern. Beasel Z. 407. 
1853.0 io*a8*38.'o7 + 37*59' aa."a 
Reduet. _ 0.35 + 6.8 

Düer«. 5 i6.o6 + aa 57. a 

eig.Bew. — o.o3 + 0.6 
Refr.... + 0.48 -f 3.9 


8 5i.o 
10 39.0 


6.4 
aa.o 


i3*54.i 
16 6.a 


5.5 
55.0 


16 4a. 
18 a7.o 


58.5 
10. 


üi 43.0 
a3 56. a 


54.0 
45.3 


Mittel der Ze 
Correet. der 
Stemzeit ... 


h m 
it 18 I 3 


« 
9.3 
1 .a 
8.1 
8.6 


[Jhr . a 


Comet.. 10 a3 aa.ii -{- 38 aa 30.7 
Log. F. Pm*. 3, 71a 9.67« 


. - na « t 


Mitüere VTien. Zeit. . . . 9 59 1 


C#Mt 

18 18 'a7.o 
ai 7.a 


36.6 
57.3 


Ste» 

18 18 40.3 
ao 6.0 


0.6 
46. 


1858. t5. imlU Honetoiii. 
C*»«. + Differenz (Com. — St). 
«*•+ + a3.'8o 

^4.47 

a4.io 

a4. 10 

a4.3o 

a3.95 


ai 5a. 5 
a4 3o.5 


1.5 
ai.o 


aa 6,0 
a3 a8.o 


a6.6 
7.0 


a4 57.0 
a7 35.0 


6.6 
a6.o 


a5 14.0 
a6 3i.a 


34.0 
9.0 


Steni 


Cmet 1 


18 a8 44.0 
3i a4.i 


5a. 5 
14.0 


18 a9 43.0 
3i 14.0 


a.o 
5a. 


St— + a4.ia 

Com. — Stern (= Stern Tom 22. Jnli). 

1853.0 io*a8*38/o7 + 37«59'aa.''a 

R4)dttot. — 0.33 

Differ... -}- a4.ia — 1 .... 
eig.Bew. 0.00 .... 
Refr.... — o.3o .:.. 


3a 37.0 
35 i5.3 


45.5 
6.0 


33 40.0 
35 0.0 


6.0 
35.0 


35 41.5 
38.19.5 


5o.a 
11. a 


^ 36 45. a 
38 5.0 


8.0 
40.0 






Comet... 10 ao 1 56 


Mittel der Ze 
Correet der 
Stemzeit . . 
Mittlere Wiei 

i 


it 18 a8 3 


.4.'5 

J3.3 
i.a 
5.6 


Log. F. Par. 8.688 

Comet sehr schön. Der Schweif Mf 9 Mi- 
nuten gut zuTcrfolgen. Die ZuMmmeneetzong 
des Kopfes aus einer sehr grossen Anzahl 
mehr oder weniger hellen Kemen lamm mehr 
zweifelhaft. Gegen den Sehweif hin rom gUn- 

Parthien. Einzelne ichwiiehere Kerne selbst 
in der Nahe der Umrisse des Kopfes zn er- 
kennen. 


[Jhr 5 


18 a8 

1. Zeit.... ,0 4 
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Comet Klinkarfues (1863- lU.). 



75 



K r 


eis 




1 


äuM. 1 inn. 


SusB. 1 ino. 




8leni 

k m 9 
1.7 a8 3o*a 

3o a6.o 


4^:3 
14. a 


Cmel 

h m a 

17 33 aa,3 

35 a5.a 


• 
33.5 

17.3 


1853. t7. Jrit. Homstein. 
Si. — Differeos (Com. — St). 
Com. + , ,«, 5. fiof 


35 54.0 
37 53. a 


6.0 

4«.o 


40 4«.o 
4a 54.5 


0.0 
4a. 4 


57.67 
58.55 
58. 70 


+ aa' io."3 
+ ai 59.7 


43 19.» 
45 19.6 


3o.a 

7.a 


48 t5.o 
5o ao.4 


>7.3 
8.3 


+ 4 58. 08 + aa 5.o 

Stern, Br. Am. Cet 3625. 
I853.0 io*a5*54.»55 + 37» 5'i8."3 

Diifer.., -|- 4 58. 08 + aa 5.o 
eig.Bew. — o.o3 +1.0 
Refr.... -). 0.33 + a.6 


5i o.a 
53 a.5 


II. 4 

5i.a 


55 58. a 
58 a.o 


10. a 
49.7 


Mittel der Zeit . . . 
Correet der Uhr . . 

Stemselt 

Mittlere Wien. Zeit 


h m 9 
•. 17 45 38.6 

.... —4a.« 

... 17 44 56.5 
•.. 9 a3 16. 1 


Comet.. 10 3a 5a. 6a + 37 a7 33. a 
Log. P. Pir. 8.7a7 9.856 


Stoni 

17 48 a6.o 
So 16.7 


4o.o 
a.a 


C#ael 

«7 49 «:3 

5i 17.3 


ao.o 
6.0 


18S8. t8. Ml Homstein. 
St* + Differens (Com. — St). 
Com. + ^ 5,^#e8l 

50.87} — 1' 55."4 

51.45) 

5a. 381 

5a, 40 — a 1,5 
fii. - 5a. 95 


5i 5o.3 
53 38.8 


4.4 
aS.o 


5a 3a. 
54 39.0 


43.0 
a8.o 


55 7.3 

56 54.6 


ai.o 
4o.6 


55 49.0 
57 56.0 


0.3 
44.0 


59 I I . 
18 I 3i.i 


ao.8 
ai.o 


18 10.3 
a i5.5 


a3.6 
4.0 


Com,— + 51,96 — 1 58.5 

Stern. 

U1.20637io*34'" a/o3 + ^j^fj' lo/'i 
B.Z. 407 a.a5 i4.o 

Beesel doppeltes Gewicht 
I853.0 10*34"» a/i8 + 37» 17' ia.''7 
Reduet. — o.3o . -|- 6.a 
Differ... ^51.96 — i 58.5 
eig.Bew. .... 
Refr.... — o.o4 — 0.3 


» 49.3 
5 10.3 


59.8 
0.4 


3 49. a 
5 55.5 


0.3 
44.4 


6 ^4.4 

8 46.1 


34.3 
36. 


7 a4.6 
9 3a, 


36. 
ao.o 


IGttel der Zeit . . . 
Correet dei* Uhr . 
Stemzeit 


h M 

, ...M7 59 I 


• 
a.4 
f6.o 

6.4 
^7.9 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 9 3a 4 




Comet . 10 34 53.80 + 37 i5 ao.i 
Log. F. Par. 8.717 9.868 


17 49 10.3 
5i 7.5 


a3.o 
55. a 


SIeni 
17 54 49.7 

56 46. 


a.a 
33.0 


18S8. 1. Aigis 

Co«- + IMffereni (C 
S*- — —5« 38.'7a 


t. Homstein. 
^m. — St). 

+ a3' 3."5 
+ aa 55.9 


57 ai.a 
59 17.5 


34.0 
5.0 


18 a 59. a 
4 56,4 


II. 8 
44.0 


38.43 
38.17 
37.50 


18 5 3a. 
7 a5.5 


44.5 
i3.a 


II 7.3 
i3 6,6 


19. a 
54.8 


— 5 38. ao + aa 59.7 | 


.4 i.o 
i5 54.5 


i3.5 
40,5 


19 34.0 
•ai 35.7 


46. 
a3.8 




1 
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Gomet Klinkerfues (1863. UI.). 



Mittel der Zdt i8 iT^s's 

Correet. der Uhr — i 3 . o 

Sftemzeit 18 i a5.6 

Mitdere Wiem Zeit ... 920 a . 9 



Sien 1 

Am« 
18 37 53.0 

39 9.0 



47 a.6 

48 17.0 



i5.3 
47.0 



a6.5 
54.0 



C#aet 

18 57 43.4|<3»o 

58 5i.5a5.o 



C8Mt 

k m s 
18 44 ^1'^ 
45 59.4 



53 47.0 
55 8.0 



57.3 
36.5 



5.5 
48. 



8toni» 

18 59 18.0 

19 o 3a. 5 



38.0 

i4*o 



Am« 
Mittel der Zeit 18 5a 40.9 

Correet. der Ulir — i 47.3 

Stemzeit ............ 18 5o 53.6 

Afittlere Wien. Z«t. ... 996 7.9 



Stern, Ul. 21026 



i853 o io*48*5a.»oa 
Reduet.. — o.a8 
DifTer... -— 5 38. ao 
eig.Bew. — 0.0 4 
Refr.... -f. 0.41 



+ 35«58'54."3 

+ 5.9 

-f aa 59.7 

+ 0.8 

+ 3.3 



Comet.. 10 43 13.91 -f- 36 aa 4 
Log. F. Par. 8.716 9.8* 



Tage 



9.865 
Der Comet wie an den vorhergebenden 



1858. IS. Algist Honetein. 

DiffBrenx (Com. — St 1). 

cJm. I + «• 46/48 
47.»« 



a8' 3a.'a 



+ 6 46.79 



Com. + 
St 2 — 



Differenz (Com. ~ St 2). 



— i«37.'65 



+ a9' 6.'i 



Stern, B. Z. 367. 



1853.0 II* i*55.'o9 + 33«i9'36.''8 

Reduet. — o.ai -4* 4*6 

Differ... -j- 6 46.79 ^- a8 3a. a 

eig.Bew. . . . , ... 

Refr.... — «.*9 — «o.* 



Comet.. II 8 4^*48 + ^^ ^^ ^9*' 

Stern 2 , ( Urs. maj. Mit dgener Bewegong 
aoa Bradlciy lud Rdmker. 

'niyL6046ii*io"*i9.'98 + 3a«ai'i9.''6 
Römker. ao.oa 19.0 

I853.0 ii*io*ao.*oo + 3a*ai'i9.*'3 

Reduet. — o.ai +4-8 

DüSbt... — 1 37.66 + a9 6.1 
eig.Bew. .... 

Refr.... -f» i.ai -f- 10.3 



Comet.. II 8 43.35 + 3a 5o 40. 3 

ImMittelif 8 4i.44 -f 3a 5o 53.8 

Log. F. P*r. 8.679 9.893 

WoIkMi. Unsielier. 
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€om«t Klinkerfues (1863. UL). 



Kr 


e is 




ftüss. ] ian. 


äuM. 1 inn. 




Stera 

Am« 
17 3i 38.5 

33 a9.o 


« 
5o,a 

«7.a 


Cmet 

Am« 
17 3a 3.0 

34 a3.5 


« 
la.o 

14.0 


18S8. 18. ilgist Horasteiii. 

SL — 

Q^j^ _ Differenz (Com. — St). 


34 4«.o 

36 39. a 


59.3 
»7.3 


35 i3.a 
37 33. a 


aa.o 

»4.5 


— 39/45 + 4' »«•"« 
39.77 '6.4 
39.88 9.4 

40.35 3.1 

40,97 a 

St + 4, .00 +3 56. 1 


37 59. a 
39 5i.6 


II. 
40.6 


38 a5.6 
40 45.5 


J4.5 

37.3 


4« 34.0 

43 46.3 


43.0 
36.4 


4a 3i.5 

44 9.6 


44.0 

56. 


c-»+ _ 40. «4 + 4 8.0 

Stern« ( ün. m^. Taylor 6046 und Rumker 
mit eigener Bewegung ftiu Bndley. 

1853.0 ii*w)*ao.^oo + 3a*ai'i9.''3 
Redttot. — 0.19 + 4.5 
Differ... — 40. a4 + 4 8.0 
eig.Bew. — 0.0a — 0.4 
Refr.... + o.o5 + 0.4 


44 47.3 

46 58.6 


57.0 
49.5 


45 46.5 
47 aa.5 


58.3 
9.0 


47 47.0 
49 57.5 


56.3 
4».o 


48 45.0 

5o ai.6 


58.6 
7.6 


MiUel der Zeit . . . 
Correot der Uhr.. 
Stemieit 


Am« 
.... 17 41 a6.6 

.... — I 5a, 




4.6 
4.6 


Comet.. II 9 39.60^ + 3a a5 3i.8 
Log. F. PtaP. 8.687 ^ 9.885 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 8 11 


18 37 a.o 
39 ai.a 


8.5 
la.o 


18 39 3i.o 
4i 56.8 


38.1 
48. 


1858. SO. Aagist. Homstein. 

Com. — Differenz (Com. — St). 

S*- + a« 3a.'55 Pie Sehnen zur 


4» a4.6 

44 45.0 


3a. 5 
36.6 


44 54.0 
47 »9.0 


».I 
11. 


31.85 BeBtunmungder 
^'••5 f^roM. 


47 40.3 

5o a.i 


49.« 
55.0 


5o 11.8 
5a 35.0 


19.8 


— a 3a. 08. 


Mittel der Zeit . . . 
Cerreet der Uhr . . 

Stemzeit 

MitÜere Wien. Zeil 


Am« 
.... 18 43 3a. 4 

.... — a a3.3 

18 4> 9.1 

. . 8 44 57.7 


Stern , Er. Aes. Cat 3937. 

I853.0 ii*a8*33.»o8 + a8»35'36."5 
Reduct. — o.i3 + 3.7 
Differ... — a 3a.o8 — 10 a.. 
eig.Bew. — . o4 
Refr.... — o.a3 


Comet.. II a6 0.60 -f a8 a5 38.. 
Log. F. Par. 8.680 


baet 

18 ai 17.6 
a3 17,6 


a6.o 
9.0 


. Steni 

18 a5 5o.i 
37 55.8 


58.3 

47.» 


1853. M. AlglSt. Homstein 

Com. + Differenz (Com. — St). 

St -- _ ^M 35 «3^ ^ ,ö' ^s.^ 

35.60 t5 57.5 
35.90 1-5 ao.c 


a8 ai.o 
3o ao.o 


3o.5 
ia.3 


3a 5a. 4 
35 0.6 


o.a 
53.0 


36 4.3 
38 a.6 


10. 
54.0 


4o 34.0 

43 45.0 


4«. 3 
37. a 


36.3a i4 38. j 
— 4 3J.77 + i5 35.? 


43 aS.o 
45 35.0 


33. a 
a6.6 


4« 4.0 

5o 8.5 


ia.5 
0. 1 
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Comat Vfta Ar«d»la. (1854- I.). 



Mittel der Zeit ... . 
Comct der Uhr . . . 
Stemseit • . . 


... 18 33 I 

a 4 

... 18 3o 3 


« 
7.9 
6,3 
1.6 

6.4 


1 

Stern, 93 Lermin, Br. Am. Cat 8990. 

I853.0 ii*4o'»a3.'98 + ai* a'io.'S 
Reduct.. .^0.07 4~ '«^ 
Diifer... _ 4 35.77 + i5 35. S 
eig.Bewr. — 0.19 + 0.6 
Refr.... -1-1.08 + *-9 


Mittlere Wien. Zeit. 


... 8 10 4 




Comet.. 11.35 49. o3 + ai 17 58.3 
Uig, F. Pät. 8.665 9.876 


Comet 1854 L 

Entdeckt von Van Arsdale am 25. November 1853. 


K r 


e i 8 


1854. 1. Muer. Homttein. 

Difierena (Com — St 1). 
2-+ -a-a..'8a| 

®*-*"" ai.6a) 


&ae«. 1 inn. 


&UM. 1 inn. 


h m 9 
1 i4 a6.a 

i6 o.o 


39.0 

4«.o 


SIeri 1 ■ 

k m $ 
1 16 i^.o 

18 a8.o 


.-9 

9 

5i.o 
19.5 






16 5a. 5 
19 4.7 


0.0 
58.0 




• . • • 


— a ai .71 

Differenx (Com. ~ St. 2). 

— a* 45.'5o 

45.37 

45. a3 


19 34.0 
ai 9.0 


46. 
56. a 


ai 49.5 
a3 36.4 


58.4 

a7.7 






aa 0.4 
a4 i3.o 


7.3 

6.0 










a4 41.0 
a6 16.5 


5a. 5 
4.0 


a6 56.8 
a8 43. a 


5.5 
38. 


- a 45.37 

Differenz (Com. — St. 3). 
+ i~39.'55 

39.30 — i4' 44."7 
St. 3 + 39.18 
Com. - ^ , 3j^ 34 

^ Stern 1. 

1^.2231 I* 7~37.*88 + i9*38'36.''o 
B.Z. 200 38. 09 3i.3 

Beesel doppeltes Gewiebt 

1854. 1* 7"38.'oa + i9*38'3a.''9 
Reduct.. — 0.85 + o.5 
Differ... — a ai.71 + «* 43. * 
eig.Be«r. — o.ii «.• 
Refr. ... . - 






»7 7.5 
a9 19.8 


»44 
i3.a 




■ ■ • • 


Stoni i 

1 33 5a. 5 
36 a.3 


59.3 
55.0 


I 35 36. a 
37 36.4 


45. a 
39.5 


38 9.0 
40 17.4 


i5.3 
10. a 


39 5a. 
41 5a. a 


«.4 
43.5 


4a 19 I 

44 »7.4 


a5.5 
ao.3 


44 ».0 
46 a.5 


11.5 
53.0 


Mittel der Ze 


it 


* M 

. ... 1 3o 2 


• 

»5.7 

15.4 
(0.3 

lo.a 

1 


Correot« der 
Sti^mzeit ... 


Uhr.. 


— I i 


Mittlere mw. Zeit 


. . • . 1 an , 

• ■. 6 44 ' 






Comet.. t 5 i5.45 + ao i »6.7 
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Stern 3. 

UL2247 i* 8* i/ao + 19*43' 54/'5 

B.Z.200 1.78 49.8 

Beseel doppeltes Gewicht. 

1854.0 1* 8* i.'59 + i9*43'5i."4 
Reduct. — 0.85 + o.5 
Differ .. — 2 45.37 
eig.Bew. — . 1 1 
Refr.... 






Comet.. I 5 i5.a6 

Stern 3 , Br. Ass. Cat. 348 (84 x Piseium). 
I854.0 I* 3*36/9a + ao»i5'a4,''5 
Reduct. — 0.85 + o.5 
Differ... + i 39.34 — 14 44.7 
eig.Bew. — 0.07 0,0 
Refr.... 


Comet.. I 5 i5.48 -|- ao 40. 3 
ImMittel i 5 i5.4a -f »^ <> 58.5 
Log. F. Par. 7.687 9.676 


Sten 1 

h m 9 
a o I .a 

I 47. a 


9.5 
38. 


Cmet 

h m 9 
a 3 19. a 

4 59.4 


• 
3o.o 

48.3 


1854. 2. Mlier. Uomstein. 
Differenz (Com. — St. 1). 

'^"•+ 14.95 + -'49."5 


5 37.6 
7 ?3.4 


46. a 

«4.4 


8 54.0 
10 36.4 


5.0 
a6.o 


+ 3 14.80 

Differenz (Com. — St. 2). ^ 
— a~ aa.'oS 

aa.8o — a4' äo."6 
Com.- aa.3o 


II 16.0 
i3 ' a.i 


aS.a 
53.6 


14 3a. I 
16 i5.o 


4a. a 

4.4 


C«mt 

a 17 33.0 
'9 7.5 


45.0 
57.0 


Sten 2 

a 19 55.8 
ai a9.4 


6.0 
19.5 


^*-^+ - a aa.38 
Stern "1, Br. Aas. Cat 336 (81 +, Kseium). 
^854. I* a«* 1/49 + «8*5a'4a."i 
Reduct. — 0.86 + 0.4 
Differ... + 3 14.80 + ai 49.5 

eig.Bew. 

Refr. ... .... . . ^ 


ai 58. 
a3 3i.5 


lo.a 
ao«o 


a4 ai .0 
a5 54.5 


3i.a 

44.» 


a6 36. 
a8 8.4 


47.7 

57.0 


'a8 $8.0 
3o 3i.o 


8.5 
ao.8 


Mittel der Zeit . . . 
Correct der Uhr . . 
Stemaeit 




A m 
... a 16 I 

.... — I 5 

. . • . fk t A 9 


9 

7.6 
a.9 
4.7 
I .a 

mten 


Comet.. I 5 15.43 +i9i4 3a.o 

Stern 2. 

Lal.2281 1* 7«37.'88 + i9»38'36/'o 

B.Z.200 38.09 3i.3 

Beasel doppeltes Gewicht. 

I854.0 i* 7*38.'oa + i9*38'3a.''9 
Reduct. _ 0.86 +0.4 
Differ... — a aa.38 — a4 ao.6 

eig.Bew. 

Refr.... ...^ 


BCittlare Wien. Zeit 

Ein Schweif v 
LSage war stt erkei 


a 14 a 

7 a6 1 

on etwa 3 Mii 
tmen. 






Conet.. i 5 14.78 + «9 *♦ «».7 
ImMittel I 5 i5.ii + 19 «4 »«.4 
Log. P. Par. 8.t46 9.694 
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Oomat Van Arsdftle (1854. L). 



Kreis 



mn. 



I 2j 4<>*<' 
«9 36. o 



33 i.o 

34 57.5 



38 5i.o 
40 4^.0 



44 4.0 

45 58.6 



48% 
27.6 



10. o 
48.5 



59.5 
37.0 



i3.a 
5o.a 



I 5o 5.5 
5i 3o.o 



5a 45.5 
54 i3.o 



55 33.0 

56 58. o 



58 a.5 

59 27.6 



ao.o 
16.0 



59.5 
0.5 



44.0 
46. o 



i4*^ 

i5.5 



Steral 



k m 9 
I 3o 17. 

3a a3. 



35 39. 
37 45, 



41 a8. 
43 34. 



46 4« 

48 47 



34*6 

16.5 



45.8 

38. o 



35.7 
37. a 



48.3 
39.7 



Steri 

5o 43; 
5a 4. 



53 a5. 

54 47. 



56 II 

57 33. 



58 40 
a o 3. 



56. o 
53.0 



37.0 
35.3 



a3.a 
aa.o 



53.0 
5a. o 



Mittel der Zeit i 45**5o.'6 

Correet der Uhr — a a3 . 3 

Stemzeit i 43 a7 . 3 

Mittlere Wien. Zeit ... 6 35 39. 3 



1854. 

Com. — 
St 1 + 



7. Maaer. Humstein 

Differenz (Com. — St 1). 



— a* 4a.'7« 
4a. 70 
43.05 
4a. 5o 



Com. + 
St 3 - 



1854.0 
Redact. 
DüFer. . . 
eig.Bew. 
Refr.... 




— i5' 



St 2). 



+ a5' SO."! 



— 36.77 
Stern 1. 
I* 8* ....'+ i6« 

— o.*89 

— a 4^.74 

.... 

0.00 



- o.^ö 



— i5 



0.4 



Comet . 



Stern 2, Br. Am. Cet 370 C87 Piseiom). 



1854.0 
Reduot. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr. . . . 



1* 6"*aa/65 

— 0.89 

— 36.77 



+ i5*ai'3a."2 

— 0.9 

+ a5 56.1 



o. 



» 5 44.99 + i5 47 «7.4 



Coraet . . 

ImMittel 

Log. F Par. 7.879 9.731 

Comet wegen Mond s^r sefaweeli. 



C#Met 

a 5i 18.0 
53 16.5 



59 a3.o 
3 i aa.o 



7 4.0 

8 a5.o 



i4 a6.o 
i5 4^.0 



a6.5 
7.5 



33.0 
i3.o 



a4.o 
9.0 



44.0 
a6.o 



Sten 

a 56 57.0 
4.5 



58 



3 5 a.o 
6 9.3 



II 59.0 
i3 59.0 



19 18.4 
ai .19.0 



II. o 

49.0 



18.0 
54.0 



5.7 
5a. o 



1654. 

Com. + 
St + 



Com. — 
St — 



16. 4llBer. HomsteiD. 

DiiferenB (Coro. — St). 

— 5* i3/a5 

13.07 

i3.4a 

14. «5 



— 6' 16."« 



— 6 3p, o 



6 a3.i 



a5.a 
la.o 



Mittel der Zeit 3 3 5a. 5 

Correet. der Uhr — ^ 3 a.o 

Stemzeit 3 o 5o.5 

Mittlere Wien. Zeit 7 1 7 a6 . 6 



— 5 13.47 
Stern, B. Z. 29. 

1854.0 i*i3**37.*a5 +^ io*46'ii.''6 

Reduot. — 0.94 — 3.4 

Differ... — 5 i3.47 — 6 «3.« 

eig.Bew. -^ o.oa • -|- o.t 

Refr.... — o.oi — 0.» 

Cemet.. i 8 aa.85 + 10.39 45.« 
Log. F. Pttr. 8.3a9 9. 795 

Der Comet wegen Mondseliein und Nebel 
kaum zu sehen«. 
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K r e 



ausH. 



|Dn. 



Cmet 



M m 
Z 5o 

5a 



t 
6.5 

1.5 



56 49. o 
58 4^.0 



4 3.0 

5 3o.o 



II 5a. o 
i3 i8.6 



•4.0 

5a. o 



57.0 
33.0 



«7.4 



a.o 
8.0 



äU88. 



inn. 



Stent 

h m $ \ 9 
3 54 44.3I54.4 
56 ii.o 0.3 



I a6.o 
a 53. a 



S 14. 1 
10 6.4 



16 5.0 

17 55.5 



37 
43.0 



aa.3 
59.0 



43.0 



km $ 
Mittel der Zeit 4 i 3a.4 

Conreet. der Ulir 3 40 . 5 

Stemaeit 3 5^ 5 1.9 

BGttlere Wien. Zeit ... 7 46 47 . 3 



Stene 

3 33 ai 

34 33.0 



36 a4. 
38 14.0 



38 44.0 

39 56. 



4i 48.3 
43 37.3 



44 1.3 

45 ia.5 



47 4.3 

48 54.0 



5o 
5a 



9.0 
a.o 



35.0 
«9.7 



3a. o 
7.0 



59.0 
4^.6 



55. a 
3o.3 



16.3 
59.0 



C%mti 

3 33 56. o 
35 a5.5 



39 ai .0 

40 5o.o 



i3.o 
47.0 



53 49. 
55 6.5 



a 14.0 
4 7.3 



53.0 

ia.6 



7 5o.o 
9 44.0 



II a9.5 
la 49.5 



'7.5 
54.0 



44 37.0 
46 7.5 



8.0 
«4.0 



3i.5 
38. o 



1854. 

Com. - 
St — 



SS. Jllier. Homatein. 

Differenz CCom. — St.). 

'":{-;;;| +»■'■•■« 

^i.75 
a5.oo 



+ 3 34., 



Coro. + — 
St. + 

1854.0 I* 
Reduct.. 
Düfer. . . — 
eig.Bew. 
Refr.... 



4 »4.58 + 3 4a. 9 

Stern , Lal. 2009. 

16* i.'8i + 7»a5'35/'4 
- i.oi — 4.9 

4 a4.58 + 3 4a. 9 

0.00 + o.i 



Comet.. i II 36.aa 4* 7 a9 i8.5 
Log. F. Par. 8.473 9.8a9 



1854. 

St 1 + 

Com. + 

St 2 + 



4«. 
54. 



1 .0 
55.0 



ai .6 
59.5 



4.5 
i.o 



59.0 
36.3 



4«.o 
38. o 



5o 59,0 
5a 4».o 



3 a.5 

4 46.8 



3 43.0 
10 a4.o 



8.0 
33.0 



i3.o 



t5. Jllier. Hometein. 

Differenz (Com. — St 1). 
+ 43.70J 

44.7a} — »' 35."o 

44.48» 
44.a8| 

44.33/ — I 53. a 

45.431 

> 44.57 — « 44.» 



st 1 — 

Com. — 
St 2 — 



Differens (Com. 
- a« 38.'48 
37.65 
37.8a 

37.43 
37.95 
36.75 



— St 2). 

+ 3' 5."4 

+ 3 43.8 



5i .0 
14.0 



Mittel der Zeit 3 5o 54. 3 

Correet der Uhr — 3 49.5 

Stemzeit 34^ ^8 

Mittlere Wien. Zeit 7 a8 10 . a 



1854.0 
Reduet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 



— a 37.68 + a 54.6 

Stern 1 , B. Z. 38. 

i*ii*56.'87 + 6^43'i8."4 
— i.o3 — 5.4 

+ 44.57 — « 44.« 



Comet . 



1 la 4^.4« H~ 6 4' 38.9 



Ann^ d. Wien. Stemw. 3. Folge. IV. 
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Comet Van Ar«d«Ie (I8M. !.)• 






Bitm i, B. Z. 96. 
I854.0 1*15*19/00 + «»SB-SS.". 
R«diiet. _ ,.o3 — 5,4 
Düfer... _ a 35.6« + a 54.6 

Befr.... 




Comet.. I 13 40. a9 + 6 41 aa.3 
Imlfltt«! , la 40.35 + 6 4i a5.6 
Log. P. Paar. 8.445 9. 8 34 


SIeni j 

h m t 
a 57 58.3 

59 a9.o 


9 
8.5 

19.0 


€*aet 

9 58 3i.o 
5 8.4 


4t'5 
0.0 


1854. te. iiMMtt. Horuteia. 

Differraz (Com. — St. 1). 
S». 1 + 4. 36/5av 

^'+ 35.45 

56.38 - '«•" 

37.17 


3 54.6 
a a4.6 


5.0 
.4.5 


1 aS.S 
3 4.S 


36.5 
54.0 


3 43.0 
• 5 ia.3 


53. a 
a.o 


4 tS.o 

5 53.0 


a5.o 
43.0 


+ 36.38 
DUfermu (Com. — St 2). 
— a* 5/3o| 

Ul\ -■»•■•■-♦ 

St. 1 - 4.331 


6 a6.o 

7 54.3 


35.6 
44.« 


7 «.4 

8 3S.5 


9.0 
a5.o 


Stera 1 ■■( 

3 10 14.0 


i t 

ai.3 
57.0 


C«aet 

3 10 53.0 
la 4^.0 


0.0 
3o.3 


la 4,6 


Differenz (St 1 — Si ti. 


la 57.8 

«4 44.7 


5.0 
37.0 








• • • . 


iS i5.o 
17 6.0 


aa.5 
59.4 


ts 54.3 

ij 4». 5 


a.6 
33.0 


— a^ 4'« 9^ 
4i.63 
4«. 68 
4». 3« 


— 18' ai."i 


17 59.0 


6.4 
38. 






19 46-0 




• • a • 


— a 4i.65 

Stern 1. Aue vier Vergleidniiigeii mit Stern S 
am Kreifmikrometer« 

I854.0 i*ia«37/35 + 6*ao'n."4 

Bedaet. — i.o4 — 5.6 

Diirer... + 36.38 — 5a. o 

eig.Bew. 

Refr. ... o. OD 0.0 


ao 55.0 
aa 47.0 


a.7 
39.0 


31 34.6 

a3 ai.o 


43.0 

ia.5 


a3 3o.a 


47 
18.0 






a5 a6.a 


•••.•«.•.• 





a5 55.0 
27 43.0 


a.5 
39.0 


a6 35.1 
a8 ai.o 


43.3 
i3.a 


a8 39.3 


47. • 
18.0 






3o a5,7 




• • • • 


Gomet.. I i3 ia.69 + 6 19 i3.S 

Stern t« B. Z. «. 
1854. 1*15*19/00 + 6*38'53."i 
Bedaet. _ i.o4 — 5.6 
DiiTer... _ a 4.80 — 19 i9.< 
eig.Bew. 
Refro... — 0.0a — 0.6 


Mittel der Z< 
Correetder 
Stenselt . . . 


dt 5*,*. 


« 

»7.0 
54.S 
h.5 
56.4 


übr . a ' 


9 _ i 


Mittlere Wler* 7^<* ^ *i t 






W i|l| 5 


Comet.. i i3 i3.i4 + 6 19 7-5 
ImMittel i i3 ia.9a -f- 6 19 to.6 
Log. F. Par. 8.33o 9.63o 

Laft onniliig. Der Seh weif des Ccmttm 

immer deutlieh su edieiio L8oge etwal Wi i'/f 
Minuten. 
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Comet 1854. H. 



Kreis 



Am« 
9 6 27.0 

» 3.5 



II 1.3 
la 5i.o 



39.0 
53.5 



9.4 
40.8 



iiiijs. 



inu. 



SIera 

Am» 
9 9 i5.2 
10 27.0 



i3 43.0 
i5 16.4 



34% 
9.5 



55.4 
1 .0 



1854. 

Com. - 
St ~ 



1. April. Littrow. 

Diffmaz (Com. -« St). 
- 1* 35/67 + i' 56."7 
33.33 4- 3 5.4 



Mittel dar Zeit 9* 9*'35':j 

Correet« der ühr — 7 4a . 3 

Stemzeit p i &S. 4 

Mittlere Wien. Zeit . . . 8 aa 37 ! 3 



8 ai 34 
a3 36 



.a 



a8 5. 
3o 6. 



34 53, 
36 54, 



43 3a, 
45 38. 



5o la, 
53 18. 



58 o 

904 



4 38. 
6 45. 



43.6 
a8.o 



14.0 
58. o 



a.6 
46. o 



39.3 
3i .0 



ao.a 
10.5 



8.3 
55.5 



45.3 
37.4 



Stent 

8 a5 35.3 
37 36.7 



3a 
34 



1 .0 
4.5 



38 45.5 
40 5o.a 



47 33.a 
49 a3.o 



53 58.4 
56 i.a 



I 38.4 
3 45.5 



8 i5.5 
10 ao.4 



43.3 
a8.4 



9.1 
56. o 



5a. 8 
4>.4 



— a 34.5a -f a i.i 

Stern. 

Iial,3T48 1*54*19/02 + i8*4i' a."3 

B.Z.333 <9.44 4<» 57.9 

Besael doppeltes Gewicht 

1854, o i*&4«i9/3o 4. iS*4o'59*''4 

Rednet.. — 1.54 -. 4.7 

Difibr... .. a 34.50 + a i.i 

eigJBew. -f. o.n — 5.8 

Refr..., 4. 0.44 + 5.1 



Comet, . 
Log. F. 



1 5i 43.81 
Pte. 8.65o 



4- 18 4a 55.1 
9.887 



1854. 

Com. + 
St — 



t« ApriL Homstein. 

Differenz (Com. — St.). 



-4" 
3 



3a. o 
i5.o 



6.8 
53.3 



46.6 
38. o 



a3.5 



Mittel der Zeit 8'^44* ,'3 

Conreet der Uhr ^^ 7 44.a 

Stmaeit...., 3 36 17.1 

Mittiere Wien. Zeit ... 7 53 g^ 



o.'6a 
56.73 
53.60 
48. o5 

44.7« 
40. o5 
86.63 



+ i5' 46."4 
i5 39.6 



i5 
i5 
«4 

«4 
«4 



18.1 

a.5 

4«. 9 
34.6 

9.» 



— 3 48.61 + i5 0.3 

SIem , Lid. 4138. 

I854.0 a* 9*40/49 + i7*46'34/a 

Rednft. — i.5o — 4.a 

Differ... — 3 48.61 4. i5 o.3 

«g.Bew. — 0.08 + 14.1 

Refr*».. + 0.60 -j- 6.7 



Comet.. a 5 50.90 + 18 i 5i.i 
Log. F. Fat. 8.666 9.867 

Die Correetlon wegen Relraetion ist für 
jede Verfl^eiehtuig des Cometen mit dem Sterne 
l>esonder8 gereehnet. 
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Comet (1854. H.). 


Kreis 




äiu». inn. 


äu«. 1 inn. 




Cmet 

hm» 
8 a9 27.5 

3o 56. a 


• 
39-3 

44.4 


Steri 

Am« 
8 3i 7.a 

3a 40.0 


• 
18. a 

a8.o 


1654. 4. April. HonsteiD. 

Com; — 

St — Differenz (Com. — St). 


39 6-4 

40 36.4 


■ 9.0 
a6.o 


40 38.6 

4* »6.7 


49.3 
6.1 


— i« 4i.'5o — 0' a3.''9 
35.7a 5a. 4 


4» 54.8 
44 0.8 


II.4 
5a. a 


44 ^3.0 

45 47.8 


36. 
35.0 


34.15 I 0.7 
31.75 57.0 
a3.55 I 4i.<> 
19.7* a 4.0 
17.75 a i5.o 
Com. + 16.40 a aa.3 


46 39.6 

47 4^.5 


46.6 
a5.a 


47 56.0 

49 19.5 


8.4 
7.0 

4a. 

8.6 


9 » 4.0 
3 59.6 


ia.5 
5i.3 


9 3 33.0 
5 18.0 


***• + — I 37.57 — I 27.0 
Ster^. 


9 "5.0 
II 6.a 


a5.o 
57.0 


10 43.0 
la 18.6 


53.5 
7.0 


la 41.4 
14 3i .0 


49.5 
aa.3 


»4 7.^ 
i5 ^0,^ 


18.4 
^9.4 


Ul. 5000 a*34«i4.»64 + i6»i9'55.''9 
B. Z. 337 14.75 57.7 

Beosel doppeltes Gewicht 

I854.0 a*34*i4/7» + 16*19' 57."! 
Reduot. —1.44 — 3.4 
Differ. . . .. i 27.57 — i «7.0 
eig.Bew. — 0.0a -J. a^^ 
Itofr.... — o.o5 — 0.4 


16 3.5 

17 5i.6 


la.o 
4^,0 


17 ag.o 

18 58.3 


4..0 
46.4 


Mittel der Ze 


it 8 55 3 


« 

3.4 
9.0 
4.4 

«k 


Correct. der ( 


Jhr — 1 A 


Stemseit. . . . 
Mitflere WieL 


■^ 7 *t 

« 47 4 

1. ZAtt ^ K^ l 


% 


Comet.. a 3a 45.63 + «6 18 «9.2 
Log. F. Pir. 8.664 9.862 


Cmet 

8 39 57.5 
41 44.^ 


1 

7.5 
34.8 


Stent 1 

8 4a ii.o 
43 53.5 


ao. 7 
43.0 


^^' — Diflferenz (Com. - St 1). 
S*-*+ -a-i..'o5| 

8.6a| — ai' a5."3 

6.03) 

— a 8.57 
Differenz (Com. — St 2). 
Com J. -48'a3 
SJ"il 47.^5 ^4' 39."a 
S*-*+ 45.73 


44 aa.o 

40 8.4 


3i.6 
59.0 


46 33.3 

48 14.5 


43. a 

4.5 


48 55.0 

5o 4a. 3 


5.5 
33.5 


« 5i 5.0 
5a 45.1 


i5.3 
35.0 


e%mti 

8 53 57.0 
55 54.a 


5.5 
45.4 


Sien 1 

8 55 a.3 
56 a5.3 


.5.4 

ta.o 


56 5a. 3 
58 49.0 


0.4 
41.4 


57 57.0 
59 19.0 


io.4 

5.7 


— 47.07 

Stern 1. Rümker 743. 

I854.0 a*47« 8/3a -f- i5«42'55.''o 
Reduct. — i.4o — 3.1 
Differ... _ a 8.57 ~ ai a5.3 
eig.Bew. -|- o.ii —6.6 
Refr.... _ 0.46 — 3.9 


9 1.4 
I 58.6 


10.5 
49.6 


9 » 6.0 
a a5.4 


19.6 

la.o 


Mittel der Z« 


h m 
it fi 5 . 3 


«.9 

8.8 
8.1 
1.3 


Correct der \ 


[Jhr -- n 1 


Stemzeit. .. 


" "^ 7. 4 

« 43 4 


Mittlere Wien 


.Zeit. 


... 7 48 5 


Comet.. a 44 58. 00 + i5 ai 16,1 
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i 


• 


Stern 2. Rümker 734. 

I854.0 a*45*53/5a + i5»a5'i6."5 
Reduet. — 1.40 — 3.1 
Differ... — 47.07 — 4 39.a 
eig.Bew« — 0.09 -|- 1 . a 
Refr... — 0.14 — i.i 






Comet.. 2 45 4.83 + i5 ao 43.3 
ImMitiel a 45 i.4i + i5 ao 59.7 
r^g. F. Par. 8.66a 9,855 


8teni 

h m $ 
8 56 34.5 

57 54.6 


47*5 
4a 


€met 

h m $ 

8 59 48.5 

9 I 39.0 


• 
57.0 

a9.o 


Differenz (Com. — St.). 

»*•+ + 3«a8.'7^ y 38 "3 
Com. + 3, g5 — 3 38. 3 

34.30 , ^, 
36.63 - ^ ^<-^ 


9 a 18.0 
. 3 34.4 


34.0 
19.5 


5 34.0 
7 aa.6 


43. a 
i3.5 


8 a5.5 
10 18.0 


34.^ 


la 14.0 
.3 37.4 


»7.4 
a5 4 


ft^t. — .^3 3a 3j _ 3 45 a 
Com. — 

Stern. Rümker 788, in AR. seohs, in Deol. 
vier Beobaehtungen. 

i854 a*53*ia.»a6 + i4»a4' 9."3 
Reduet. — 1.38 — 3.i 
Differ... -[- 3 3a. 88 — 3 46. a 
eig.Bew. -|. 0.0a + a.a 
Refr...! _ o.i3 • — H 


14 5.0 
16 0.5 


i3.6 
5a. 


17 57 .0 
19 **.o 


9.6 

9.0 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m $ 
.... 9 9 4i.8 

... - 7 49.3 
. . . . 9 1 5a. 5 
.... 8 a 56,8 


Comet.. a 56 43.65 + i4 ao ai.i 
Log. F. Par. 8.659 9.861 


Cmet 

9 a 5a.3 
4 33.4 


1.5 
»3.4 


Stera 

9 5 i3.3 
6 43.6 


a4.6 
3a. 4 


1854. 7. April. 

Com. — Differ^ (Co 
S*- ~ — a" i5'8a 


Homsteio. 
m. — St). 


7 17.^1^7.5 

8 58.648.5 


9 35.3 
II 8.0 


46.6 
57.0 


«3,77 

. ««.97 
9.55 

7.75 


+ 1' 6."i 
+ a4.8 


11 38.649.4 
1 3 a 1 . 1 1 . a 


i3 54.6 
i5 a9.4 


5.5 
18.6 


16 3a. 04a. 4 
18 3.0 5a. 


18 38.4 
ao i5.o 


49.6 
4.6 


Com. + ^-^5 
St + — a 10.87 


+ 45.4 


ao 39.0 
aa 9.6 


5o.6 
58. 


aa 45.4:55.5 
»4 19. oj 8.3 


Stern. 

B.Z 126 3*9«48.'99 + i3»i8'3a."4 
B. Z. 141 48.75 3a. I 
Rümk.836 Afi ii 9» » 


a4 57.3 
a6 a5.4 


8.0 
i3.8 


a7 a,3:ia.6^ 
a8 33.o|aa.o 


Mittel der Zeit. . . . 
Correet. der Uhr . . 

Stomzeif 

Mittlere Wien. Zeit 


.... 9 14 47. a 
. . • . — v 5o . 
9 6 57. a 

.... 8 4 4.8 


Rümker zwei Beoba 

1854.0 3* 9'"48/64 - 
Reduet. — i.3a 
Differ.. . — a 10.87 
eig.Bew. 0.00 
Refr -f. 0.0a 


Mihtungen. 

f i3*i8'3a;'5 

+ 45.4 

— 0.9 

. + o.a 










Comet. . 3 7 36 4; 
Log. F. Par. 8.659 


f i3 19 14.5 
.9.860 
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Com et a8ft4. H.) 



Kreis 



M # 

1 5a. o 
5 49.0 



5 36.5 
7 3a. 5 



9 »8.4 

II lO.O 



i6 5.0 
17 44.6 



ao I .3 

ai 43.3 



a3 5^.0 
!i5 38.5 



t 
«.a 

4o.4 



45.4 

a4.a 



37.6 
3.0 



14.« 
35.0 



la.o 
33.4 



»9.4 



ausfl. 



JTn 



Stent 

9 3 5o.3 
5 a.4 



7 3a. 5 

8 44.« 



KI a3.3 
la ai .6 



17 aa.a 
19. a6.5 



ai 18.4 
a3 a3.o 



a5 i3.a 
37 17.0 



s 

6.0 

46. o 



48. o 
3o.o 



3i.o 
3.5 



a9.o 
19.0 



aS.o 
i5.o 



ao.6 
9.0 



h m 9 

Mittel der Zeit 9 i3 4a. 6 

Correct der ühr — 7 5o . a 

Stemseit 9 5 5a. 4 

Mittler» Wien. Zeit ... 7 59 4.3 



SUrm 1 

9 4 59.a|i5.o 
8. 45a. 6 



6 



II 37»o5i.o 
la 5o.3 36. f 



SIeniS 

9 19 ^S.o 
ai a8.4 



35.5 
ai .0 



a5 

'»7 



6.a 
8.6 



i3.5 
0.6 



9 44.0 
10 58. o 



16 a7.o 

17 39.5 



a.o 
43.0 



44.0 
a3.5 



Otmt 

9 aa 33.0 
a4 34.6 



a8 14.0 
3o 14.5 



40,5 
a6.o 



aa.o 
6.5 



Mittel der Zdt 9 ao 3.a 

Gorreot der Uhr — 7 49 • ^^ 

Stemxeit 9 ta 14.0 

Mittlere Wien. Zeit 8 i a8,9 



1854. 
Com. — 
St. - 



8. April. 
Differenz (Ck>m. 
i* 35.'5a] 



Com. + 
St + 



35.*5a\ 
34.1a} 
3a. 60) 
rSaj 

5.35» 



a9.5a| 

»7. 
a6. 



Homsiein. 
— St). 

+ 5' t8.''7 



+ 4 33.3 



— I 3i.oo 



+ 4 56. 



Stern. Bfimker 85B (drei Boobaektungoi). 

I854.0 3*i9**i6.'6a + ia«i3'25/'3 

Reduet.. —1.39 — a.6 

Diifer... — t 3i.oo + 4 56. o 

eig.Bew. — o . o i — « . ö 

Refr. ... -}- o . i4 + i.a 



Comet.. 3 17 44.46 
Log. F. Psr. 8.657 



4- la 18 18.3 
9.859 



18S4. 9. April. Homstmn. 

St 1 - 

Com. + Differenz (Com — St 1). 

+ 4" 47/70 + ^7' 55.^0 
49.90 39.7 

+ 4 4».»o + a7 47.4 

St 2 - 

Com. + Differenz (Com. — St 2). 

+ 3* 5.'3o + i4' a6.''o 
7.o3 i4.5 

+ 1 6.17 + t4 ao.a 



dtom 1 , 5 Tauri , Br. Abs. Cat 1064. 

I654.0 3*aa«a6.*7o + io*49'54.''9 

Reduet. . — i.a9 — ».^ 

Differ.. + 4 48.80 + a7 47-4 

eig.Bew. — 0.16 + tA 

Refr.... + 0.64 + 5.6 



Comet., 3 37 14.06 + »« «7 4^-* 
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87 







'i 




Stern 2. 

B. Z. 33 3*a4*ia.*65 + n* a'.38."a 
Ramk.896 ta.aa '41.1 

1854. 3*a4«ia.'43 + ci* a'39."7 
Reduet. _ i.aj^ — a.5 
Differ... + 3 6.17 + i4 ao.a 
eig.Be.w, _ 0.08 +9-9 
R-fr.... + 0.48 + 4., 




Comet.. 3 37 17.71 -|-iii7ti.4 
ImMittal 3 37 15.89 + »i 17 a8.8 
Log. F. Pur. 8.654 9.860 

Der Comet wurde nur nördlieb vom 


Cmet 

Am« 

9 11 5i .o 
t3 a6.o 


3.0 
t4.o 


Steni 

Am« 
9 i5 58.4 
17 38.4 


« 
7.a 
a9.o 


1^. 10. April. Homstein. 
Dii&ren» (Com. — St). 

^*- + 7.70 aa 58.3 
5.70 a3 16. o« 
3.3o a3 ao.9 


i8 i3.o 
»9 47. o 


a3.5 
37.0 


aa 19.4 
a3 57.0 


a8.3 
46.6 


a4 35.5 
a6 lo.o 


46.5 
59.0 


a8 4i*o 
3o 16. a 


50.4 
6.a 


— 4 6.61 — a3 3.9 

Sterp. e TftmU. Br. Am. Cat 1174. 

1854.0 3*4o"*«6.»ii + io«4ra4."7 
Reduet.. _ i.a3 — a.3 
Differ... — 4 6.61 — a3 3.9 
eig.Bew. + o.i3 — 3.3 
Refr. ... -.0.57 — 5.0 


3o 56. o 
3a 33. o 


6.4 
aa.o 


35 1.6 

36 34.0 


la.o 
a3.o 


Mitld der Ze 


it Q 2 a 1 


« 

«4 

0.0 

'«.4 

0.0 


Coireet der 1 
Stemxeit. . . . 




[Jbr — 75 

n iX 


Comet.. 3 36 7.83 + 10 18 10. a 
Log. P. P«r. 8.653 9.860 

Der Comet wurde nur südlieh vom 
Mittelpunete des Kreismikrometem' beobachtet 


Ifittl«re Wien. ZeH. . . 7 59 4 

• 


Sten 1 mit 9 
Q ai 50.45*7.0 


C#ml 




1854. 11. April. Homstein. 

S*- i - Differenz (Com^ - St 1). 
St 2 — _i_ oM ß« «Äf» 


a4 3.3 


56. 




.... 


a3 a4.a 
a5 a.8 


34.^ 
53. a 


9 a6 1.0 
ß7 37,5 


1 1 .a 

«7.4 


-4-3 da« Da 

^°'' + 55.60 


57.50 


a8 i3.o 
3o a4.4 


19.6 
17.0 






58 85 




• . • « 




+3 56. i4 

Differenz (Com. — St 2). 

+ a~ 35.»67 + aa' 3a."7 
38. ao aa ai.8 
40.10 ai 58.4 
41.55 ai^ 47.1 

-{- a 38.88 + aa 10^ 


a9 45. a 
3i a6.4 


55.0 
17.0 
5o.o 
47.0 


3a a6.4 
34 a.o 


37.» 

5i.o 


34 43. o 
36 54. o 














36 i4.o 

37 58. 


aa.6 
49.0 


38 58.5 
40 34.0 


9.6 
aa.o 


40 58. 
43 8.0 


5.0 
i.o 








. . ■ • 


43 a6.4 

44 «4.a 


35. a 

5.4 


45 16.0 

46 43.0 


a7.a 
36. a 
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Com et (1864. U.)- 



Mittel der Zeit ... . 
Correct der Uhr. . . 
Sternzeit 


k m 
... 9 36 a 

75 

. . . a8 3 


$ 

7.8 
0.8. 
7.0 
7.4 


Stern 1. 

LaL7081 

70« 3*40*38/87 + 9* 11' 35/5 
B.Z.142 34.4« 34.3 

1854. 3*40*34/14 + 9* "'34/8 
Rediiet.. — i.aa — a.6 
Differ... ^- 3 56. 14 
eig.Bew. — . 1 3 
Refr.... 4- o.3o 


Mittlere Wien. ZMt 

• 


...895 




Comet.. 3 44 ao.a3 


Stern 2, Ul. 7069, 7070. 

1854.0 3*4i*5i.'o5 4- 8*57'39/o 
Reduet — i.aa — a.6 
Mfor... -I- a 38.88 + aa 10. 
elg^ew. _ o.i3 +5.« 
Refr-.. + 0.80 -j- 6.9 


Comet.. 3 44 39. 38 + 9 «9 59.« 

ImMittel 3 44 a9.3o + 9 «9 ^9-® 

Log. F. Par. 8.65a 9.863 

Der Comet wurde nur nördlieh Yom 


Sterte 

k m 9 

9 46 »4.a 
48 aa.o 


• 
ai,i 

«4.^ 


Cmet 




1854. 13. Aprtl. Hornatöiu 

DiiFerenz (Com. ^ St 1). 
SLoi' + 4'*3i.'.8 - .4' 9/9 
111+ . 3a. 35 34.5 
S^J+ 35.63 3a.7 








• • . . 


47 i6.8 
49 «^.o 


a5.a 
4.0 













.... 


4. 4 33. o5 — 14 a5.7 

Differenz (Com. — St t). 

+ 3* 34.'55 — 17' 38."a 

35.98 59.7 

39. t3 57.4 

+ .3 36.55 — 17 5i.8 

DiiEbrenz (Com. - St 3). 

4. 34/75 — 18' 0/4 

36.55 17.9 

39.70 18.6 


5o 17.6 
.5a 11.0 


aQ.o 
a.6 


9*5o*53.'a 
5a 44.0 


3/0 

36. 


53 7.0 
55 ia.6 


14.4 
5.0 








.... 


54 10.8 
56 1.4 


18.5 
53.8 










57 11.0 
59 o.a 


19.0 
5a. 


57 46.0 
59 38.4 


54.0 

3o.o 


10 6.1 
a 9.0 


i3.a 
I 4 








. . • . 


1 I I .o 


i«.5 






4- 37.00 — 18 ia.3 

Stern 1. 

Lal.7479 3*55* 6.»oa 4. 7*43'54/6 
B.Z.142 5.81 54.0 

Beasel doppeltes Gewicht 

1854.0 3*55* 5.'88 4- 7*43'54/a 
Reduet. — i.i8 — 3. 6 
Diflfer... 4- 4 33. o5 — 14 a5.7 
eig.Bew. '4" 0.09 — 5.6 
Refr.... — 0.81 — 6.9 


a 57.a'49.o 




. • • . 


4 «1.4 «9.4 

5 55.6 47.0 


10 4 44.8 

6 4«.a 


53.0 
33. a 


Mittel der Zeit. . . 
Qorreet der Uhr.. 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


k m n 

.... 9 58 44.7 

.... — 7 55.5 

9 5o 49. a 

•• 8 a4 14. a 










Comet.. 3 59 37.83 + 7 «9 «^-^ 
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t (1853. iL). 89 


• 


Stern 2* 

B.Z.135 3*56*» a.«a3 + 7*47'ao."3 
B.Z. 142 a.ii 37. a 
R4imkerl075 3.47 ai.8 

1854. 3*56* a.'a; + 7'47'a3."i 
Redact. _ 1^,3 _ a.6 
Differ... + 3 36.55 — 17 5i.8 
«g.Bew. -|~ 0.09 — 5.6 
Refr. ... — . I.Ol — 8,6 


Comet,. 3 59 36.7a + 7 39 14. 5 
Stern 3. 

Lal.7638 3*59* i.'94 + 7«47'43."i 
B.Z.135 1.85 36.4 
B.Z. 142 1.81 4a. a 

I854.0 3*59« i.'87 + 7'47'4o."6 
Redact. — i.iS — a.6 
Differ... + 37.00 _ 18 ia.3 
eig.Bew. -}- 0.09 — 5.6 
Refr. — i.oa — 8.7 


Comefc. 3 59 36.76 + 7 39 it. 4 
ImMittel 3 59 36.84 + 7 ^9 *».» 
Log. F. Par. 8.65i - 9.867 

Der Comet wurde nur südlieh vom 
Mittelpunote des Kreismikrometers beobachtet 


Stert 

9 »4 48.4 
a6 46. o 


55*8 
38.3 


Cmet 

h M t 

9 a9 35. a 
3i 18.0 


44.8 

9.0 

57.6 

aa.o 


1854. 14. April. Hornstein. 

Differenz (Com. — St). 
St - ^ ^« 3^*65 ^ ,g. y,/3 

^™- + 4a. 40 17 43.3 

43.53 17 37.3 
46.75 16 45.3 
47.78 16 40.9 
49.85 16. 4.9 

+ 4 44.99 + »7 8.3 
Stern. 

Tayl.1428 4* i*38.»8r7 + 6*3o'i7."6 
Santini47 38v68 . i3.5 

Taylor vier, Santini zwei Beobachtungen. 

1854.0 4* i*38.'8i + 6'ao'i6."3 
Redact. — i . 16 — 3.6 
Differ... -j- 4 44.99 + .7 8.3 
eig.Bew. — 0.09 +4.8 
Refr. ... +0.70 +6.3 


3i 58. a 
33 57. a 


5.6 
5o.o 


36 49.0 
38 3a. 


39 a.o 

40 58. 


9.« 
5i.4 


43 49.8 
45 37.6 


58. 
a9 a 


5o 9.0 
5i 58.4 


5o.4 


54 5i .0 
56 49.^ 


59.0 
4^.8 


57 16.0 
59 9.4 


113.4 
a. 1 


10 a 3.0 
3 58. 


10.6 
5o.4 


10 4 5a. 4 
6 5a. a 


59.4 
45.4 


9 46.8 
11 38.0 


55.0 
a9.o 


Mittel der Zei 


h m 
\t »So n 


jr 

4.0 

4.0 

0,0 
0.4 


Gorreet der \ 


Jhr X — n 5 


Stemzeit ... 


-r> it« q 


Mittlere Wien 7.Ait q . .. 






♦ 


Comet.. 4 6 33.35 + 6 37 33.8 
Log. F. Par^ 8.648 9.865 

Der Comet wurde nur nördlich Tom 
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Comat (18U. IL). 



Kr 


ei 8 


1854. 

St + 
Com. + 

Com. — 
St 

T»yl.l49( 
Rümk.111 

Taylor in 

1854. 
Redaet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Refr.... 








äu88. 1 inn. 


1 ftUM. ino. 






Sie» 

h m 9 

9 56 36.0 

5; 56. a 


9 


Cmet 

h m t 
9 56 37:1 

57 48.8 


9 


15. April. 

DiArmz (Com. 
- 3.».5 
3.75 
a.45 
3.55 
».75 
t.90 
..40 
o.3o 


Homiteb. 
^St). 

+ 47 "0 

+ 4«.a 

+ 40.3 
+ 3i.o 


58 a5.o 
5.9 4.a . 


.... 


58 a6.3 

59 33. a 


• • > . 

• • . • 


iO, o . . . . 
^ I .... 


10.0 

i3.5 


10 . . . . 
I 


.4.0 

4.<J 


I .... 
a 


36. 
36.8 


I .... 
a .... 


38. a 
a7.5 


Cmet 

lo 3 37,0 
5 1.5 





Stera 
10 3 33.0 
5 i.o 





-a.4i +45.3 

Stern. 

} 4*ia*54/58 + 5»46'44.''ß 
\o 54.51 4>.9 

AR. drei, in DeeU rier und Rflm- 
ker zwei Beobaehtniigen. 

4*ia*54.'55 + 5»4ß'43."7 

— i.i4 — ^.« 

— a.4i + 43.3 
4-0.01 — 0.8 
-f 0.04 + 0.3 


5 a3.o 

6 59. a 


... . 


5 a8.o 

6 58. 


?••• 


7 

8 .... 


34.4 
53.4 


7 

8 .... 


38.6 
5a. 


9 

10 .... 


^3.4 
43.4 


9 

10 .... 


a5.8 

4..6 


lifittel der Zeit. . . . 
Gorreet der Uhr . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m s 
10 3 37. a 

7 5. .4 

.... 9 55 35.8 

8 ai 8.a 


Gomet.. 4 la 5i.o5 + 
Log. F. Par. 8.648 


5 47 ^3.9 
9.867 


Stera 

10 .8 i5.a 
9 »8.5 


a7.o 
37.0 


Cmet 

10 it a5.5 
i3 17. a 


34. a 
9.0 


1854. 

St - 
Com. — 

St + 
Com. + 

1854.0 
Redaet. 
Diifor... 
eig.Bew. 
Refr.... 


18. AprU. 

Diflbrenz (Com. 

+ 3* a4.»55 

a6.o« 

a6.9o 

a8.a7 


Hometein. 
-St). 
+ y .5a,"i 

34.7 
35.4 
aa.5 


i3 57.4 
.i5 ao.o 


8.0 


17 9.0 

18 59.0 


19.0 
5a. 


ao 41.8 
aa ao.a 


5i.4 

10.4 


a4 a8.4 
a5 a8.o 


48. 
7.0 


+ 3 a6.45 

Stern, B. Z. 51. 

4*a6*34/83 '+ 

— 1.09 
+ 3 a6.45 

— 0.0a 
+ 0.33 


+3 36. a 

S^aö^aL^S 

— a.5 
+ 3 36. a 

— 1.5 
+ >.9 


a6 10. 
a7 57.8 


18. a 
48.8 


39 5i.a 
3i i3.o 


3.5 
o.a 


Mittel der Zeit . . 
Gorreet der Uhr. . 
Stemzeit 


h m 

10 at a 

..,_ ,-5 
... IQ 1 3 3 


• 
9.0 

6.6 
^.4 

4.« 


Ifittlere Wien. Zeit 


... 8 37 1 






Comet.. 4 lo o.5o + 
Log. F. P«p. 8.647 

* 


3 a9 56.4 

1 
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Com«t (185t. IL). 



M 



Kreis 



inn. 



Sien 

* m 



58*8 
9.» 



$ 

5.9 



i3 a3.3 



i4 19. ^ 
16 3i.a 



17 33.0 38. a 
19 4^-6 37.0 



19.6 
17, o 



a6.3 
a4.6 



ao 33. a 
aa 4^-3 



a3 45.6 
a5 58.4 



39.0 
39.0 



5a. 4 
5a. o 



ättss. 



C«Met 



h M 

10 8 a9, 
10 36. 



35. 

30. 



11 4a. 
i3 5i. 



14 5o, 
16 59. 



18 3. 
ao la. 



ai 6. 
a3 i3. 



a4 ao. 

a6 a7, 



49.0 
44.« 



57. a 
5a. o 



10. o 
•5.0 



i3.P 
6.5 



^7.4 
ao.o 



h m 8 
Bfittol der Zeit 10 17 39. a 

Corree^ der Uhr. . — 7 54.8 

Stemaeit 10 9 34.4 

Ifitttere Wien. Zeit . . . 81930.8 



1854. 

Com. - 
St — 



19. April. 

Differeiiz (Com. 
+ 38/78 
a8.55 
a9 i3 
3o.oo 
30.66 
Si.5o 



HorBBtein. 
St). 



+ «9.77 



Stern. 



U1.886Ö 4*34*35.*57 + a»4a'39,''4 
B. Z. 41 35.96 36.8 



B^fsd doppeltes jGewicbt 



1854.0 
Redaet. 
Differ... 
eig.Bew. 
Befr.... 



4*34*35/83 
—~ 1 ,07 
+ »9.77 
+ 0.04 
+ P.58 



+ »•4»'»7."7 



Comet.. 
Log. P 



4 35 6.33 
Ptar. 8.645 



Der Comet wude nur nördlieh Tom 
Mittelpoiietediee Kreisiiiikroraeten beobaehtet. 
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Nachtrag« zu den Pl»net«n- und Cometen-BeobaohtungeB. 



Nacklrige zu den Plaaetei- uod €ometeii- 
Beobacktmigei am Refraetor. 

(In den Jahrgämgen t853 und 1864,) 

Xlei den im Jalu)|rai]ge 1853 mitf^etheilten Beol)aditangeD der neuen 
Planeten und bei den Cometen-Beobachtimgen im gegenwärtigen 
Bande fehlen noch die Positionen einiger Vergleiohstenie oder sie sind 
älteren Quellen entnommen , und daher minder sieher4 Von diesen 
wurden seither mehrere am Meridiankreise beobaoHtet , und es fol- 
gen hier die erhaltenen Positionen nebst Angabe des Planeten oder 
Cometenund Datums, zu welchem sie gehören, wobei nur xu be- 
merken ist, dass es durchweg mittlere Orte sind, und sich auf 
den An&ng des betreffenden Jahres beziehen. 



In« 

Astraea 

Ck>met 1847 III 

Egeria 

Egeria 

Flora 

Flora 

Proeerpma ••. 
PhMerpina . . . 

Irene 

Iris 







AR. 


• 




k m s 


1852 26. Februar 


(Stern 2) 


2 35 38.24 


1849 18. December 


(Stern 2) 


2 47 15.37 


1848 2. März 




10 51 2.48 


1852 7. April 




11 28 54 98 


1852 20. Man 




1( 46 54.82 


1852 30. Mars 


(Stern 1) 


12 23 7.58 


1852 27. Mars 




12 26 48.85 


1853 7. Juni 


(Stern 1)13 37 38.65 


1853 7. Juni 


(Stern 2) 13 87 35.65 


1851 3.JuU 


(Stern 1)15 35 41.74 


1847 19. December 




21 42 50.121 



Deel. 

+ 15* 28 3r4 
+ 7 31 12.0i 
+ 18 38 26 1 
+ 23 12 28 8; 
+ 24 38 8 2, 
4- 7 5U 2\.2J 
f 7 12 2.6j 

— 9 46 43.5. 
•^ 9 47 33. oj 

- 15 11 37.1, 
- 8 36 55. li 



Zahl der 
Beiib. 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 



Führt man diese neuen Stempositionen an den betreffenden 
Stellen ein, so ergeben .sich dadurch piit Rücksicht auf die daselbst 
enthaltenen Angaben folgende verbesserte Planeten- und Cometen- 
orte: 

Astraea (Jahrgang 1853 , Seite 8). 
1849. 18. December. 

Aus Stern 2: a=2*47'*49/06 ?) = +-7*ör37/'4 
Im Mittel aus beiden Vergleichsternen : 

a = 2*47"49.'47 J) = +-7*5r39.'2. 
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Nachträge zu den Planeten- und Cometen-Beobaehtungen. 



Iris. 

Die folgende Beobaehtang ist im Jahrgänge 1853, Seite 24, 
naeh der Beobaebtnng ▼om 18. Deeember 1847 eiiuniBobalteii. 



K r e i tf 



inn« 



8tera 

a3 54 42.7 
56 1.8 



57 5o.o 
33 59 8.4 



55.0 
49. a 



a.4 

56. o 



3 ai .a 
5 5.4 



3o.a 
56.8 



aow. 



Iris 

h m h 
a3 55 45.0 

57 »7.9 



33 58 5a. 3 
o o 34.8 



4 46. a 
6 9.8 



54.1 
«7.5 



«.9 
a5.o 



59.3 

57.7 



h m $ 
llittel der Zeit o o36.i 

Correot. der Uhr — 18.0 

Stemxeii o o 18.1 

Mittlere Wien. Zeit . . . 6 9 38. t 



1847. 

st + 



19. ieccMber. Sehaob. 

Differenz (PK -^ St). 

+ i* 13/951 — a' 39/5 

39.7 
36.5 



13/95J 
«4.3o> 
14.85' 



^ i ,4,37 _ a 38.6 

Stern, vier Merid. Kr. Beob. 

1847.0 ai*4a*56»ia — 8*36'55."i 

Rednet. + a.38 + 19.7 

Differ... -|- i 14.37 — a 38.6 

dg.Bew. 0.00 4- o*^ 

Refr. ... — O.Ol -~ o . a 



St - 
PI. — 



Irii ai 44 ia.86 ^^ 8 39 i3.7 



Log. f. P«r. 8.400 



9.9«4 



1852. 27. März 
1852. 29. Mars 



Iris (Jabrgang 1853 , Seite 28). 
1852. 26. Februar. 

Aus Stern 2: a=2*31**47.'83 b = + I5*54'84."3 
Im Mittel ans beiden Vergleiohstemen : 

a = 2* 31 " 47.'32 5 = + 1 ö* 54' 35.''3. 
Plera (Jahrgang 1853, Seite 43). 

a = 1 2* 27* 57.'69 & = + 7* 1 5' 80."5. 
Ilera (Jahrgang 1853, Seite 43). 

tt = 12* 25*» Ö8.M5 b = + 7* 28' 47.''2. 
Plera (Jahrgang 1853, S^ite44). 
1852. 30. Mftrs. 

Ans Stern 1: a=12*24»58.'95 b = +r3y 14."3. 
Im Mittel aus beiden Vergleichstemen : 

a = 12* 24» 58.'77 & = +■ 7* 85' 17."0 
Log. RP. ' 8.422, 9.825. 

Kgeria (Jahrgang 1853, Seite 63). ' 

1852. 22. M&r» a=ll*46«36.'52 &=+24*3r46.''Jl. 

Ireae (Jahrgang 1853, Seite 68). 
1851. 3. Juli Der erste Vergleichstem, der dort nach zwei Meri- 
diankreisbeobaohtungen angegeben war, wurde seither noch 
xweimal am Meridiankreise beobaehtet, und findet sich 
auch in Argelander*s südliehen Zonen Tor; und zwar ist 
seine Position : 
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94 N»«htrige su den PUnetAn- uDd Con«t«n-ft«ob»ehtmBgeB. 



Arg. Z. 205, 297 16*35'"4l/76 — ISMl'aö.'e 

2Merid.Kr.B6ob. 41.6» 86.7 

> » » 41.74 87.1 

ImMittdf.1851.0 15 87 41.71 — 15 11 36.8 
Hiemaeh wird die Poation dei Planeten: 
Aas Stern l:a= 15*83* a.'58 b<— 15*40'4l.''2. 
Im Mittel »US beiden Vergleicbstoment 

a = 15* 33» 8.*47 ^ = — 16* 40' 43.''5. 

• 

FfMeipliA (Jahrgang 1853, Seite 108). 

1853. 7. Juni Die dort nicht angegebene Bedaetion auf den eohein- 

baren Ort ist fftr beide Ver^eieheieme in AB^ + i-'^ » 

in DeoL — 6/7. Hiemaeh wird diePoaition dea Planeten : 

Aue Stern 1: a = 13*35* 49/56 ' & = — 9*53' 9/'3 

Ans Stern 2: 49.99 14.7. 

Im Mittel sros beiden Verg^ehstemen i 

ac=l3*85*49.«78 & = — 9*53'12/0 

Log. F. F. 8.393 9.919. 

• 

rreserpiaa (Jahrgang 1853, Seite 109). 
1853. 11. JnnL Die Reduotion auf den scheinbaren Ort ist ftr beide 
Vergleichsteme in AR. +1.^05, in Ded. — 6."5. Hier- 
nach wird die Position der beiden als Proserpina ange* 
nommenen Sterne: 

Proserpina i. 
Ans Stern 1: a=:18*35*56.*08 & = — 10* 0'13.''5 
Ans Stern 2: 55.84 19.3 

^ Im Mittel ans beiden Vergleiehstemen : 

a= 13*35* 55.'96 5 = — 10* VM.'^i 
Log. F. P. 8.433 9.918 

Proserpina 2. 

Ans Stern 1« a« 13*36* O.'DS b« — 10* • lO.''! 

AnsStem2t 35 59 84 15.7 
Im Mittel ans beiden Vergleiehstemen : 

a=13*35*59.'96 b=- — 10* 0'12.''9 

Log. F. P. 8.433 9.918 

Ceaet laifals (1847 HL), (Jahrgang 1854, Seite 30). 
1848, 2. Mftra a = 10*53•28.^)8 &=+ 18*34' 18.''4 
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Beobachtungen 


am Meridiankreise 








Mittel 


Ig 


Correction 




1838 


fiesttre 




der 


der 


AiMerkiigee 








Päde n 


a'^ 


Uhr 




5. 
SepteMber 


S Urs. min. . 
a LyiAe 


h m 9 
i8 a3 i6.3o 

i8 a9 53. 19 


4 


m » 


W 12.6 28.5 


-|- i 37.50 


2 


y Aquilae. .. 


»9 


36 58. 3i 




37.53 


W'14.2 O'27.0 




a Aquilae . . 


'9 


4> 17.63 




37.45 


6=-Of304; e=>^:dn 




JB AqnUae . . 


•9 


45 46.3t 


1 


37.43 


Correetion der Uhr um 




a* Caprieorni 


ao 


7 5.31 




37.01 


20*42-: +l-37f545. 






ao 


7 »8.93 




37.18 


Vom'3. bis 5. Septem- 




P Cephei . . . 


31 


35 0.93 




37.65 


ber tagUeher Gang: 




ot Aquarii . . 


31 


55 53. C8 




37.65 


+ 0f773. 




Unnas 


33 


47 8.41 










a Ura. mi^. . 


33 


5i 58.66 




38!4.i 






c! Pegisi . . 


33 


55 6.95 




37.64 






i Ura. min. . 
dl Lyrae 


18 
18 


33 7.86 
39 4^*07 


4 




S Ura. min. 1 ,* 7ift 

«»Caprie. j«= + 1.738 


+ I43Ü7 




y Aquilae . . 


19 


36 53.35 




43.1a 


W 17.3 27.8 




a Aquilae . . 


t9 


4» «1.67 




43.05 


W'17.0 0'28.2 




9 Aquilae . . 


19 


45 40.35 




43.03 


6=— Of23 5 «=-0^324 




s* Caprieorni 

a Cygni.... 


30 
33 
30 


6 58.97 

7 33.83 
34 14.30 


' 


4^.88 

4^.9« 
43.39 


Correetion der Uhr nm 
19*43-: + 1- 43^084. 
Vom 6- bis 18. Sep- 
tember taglieher Gang: 




Unmua 


33 


45 8.67 






+ Of42e. 


19. 

5 


i Ura. min. . 
y Aquilae. . . 


18 
>9 


33 * 8.35 
36 53. i5 


4 




;.xn-+i.8« 


+ 'i'43!3o 




a AquUae. . . 


19 


41 II. 5i 




43.09 


W 17.8 26.7 




Aqmlae... 
a^ Caprieorni 


«9 

30 


45 39.97 
6 58.83 




43.37 
43.87 


W'18.0 0'26.6 

6=-0M8ö; <»=-Of324 

Correetion der Uhr um 




«• Caprieorni 


30 


7 33.65 




43.95 


19*50-: + l-43f076. 




Uranus 


33 


44 59.84 






Vom 19. bis 20. Sept 
taglioherGang: -f 0f012. 








TT ^iß • ^"T 






20. 


S Vn. mim . 
a Lyrae 


18 
18 


33 7.19 
39, 46.38 


4 
3 




iura. min. I^_ 1 i^oöe 
a'Capric. J«- + l«»« 


+ « 43.97 




y Aquilae . . 
a Aquilae. . 
ß AquUae. . . 
«* Ci^rieomi 


»9 

«9 
«9 
30 


36 53.69 

41 11.73 

45 40.54 

6 59.01 


4 

4 


43.80 
43.03 

4^.37 
43.87 


W 15.6 28.7 

W'16.0 0'28.4 

6==-O:270 ; tf=-0r324 

Correction der Uhr um 

19* 53-: +l-42f9«4. 




et* Caprieorni 


30 


7 a3.89 




43.88 


Vom IS. bis 20. Sep- 




a Cygni .... 


30 


34 14.«^ 




43.33 


tember täglieher Gang: 




Uranus 


33 


44 51.85 






— 0f050. 


21. 


9 Cephei . . . 


31 


i3 3.56 




+ - 43.34 


«ü«.min. U^^jfoia 
4Urs.maj. f ' 


5 


ß Cephei . . . 


31 


a4 54.95 




43.54 




a Aquarii . . . 
Uranus 


31 
33 


55 47.07 

44 43.35 




43.81 


W 16.2 23.7 

W'16.7 0'28.7 

«=— Of2B0; c=-0f3H 






a Pise. ausi.. 


33 


47 0.80 




43.63 


Correetion der Uhr um 




4 Ura. mig. . 


33 


5i 53.76 




43.57 


22*46-: + l-43f208. 




a Pegasi . . . 


33 


54 i.o5 




43.34 


Vom 19. bis 21. Sep- 




y Ura. maj. . 


33 


43 39.96 


4 


43.81 


tember täglicher Gang: 

+ o:o62. 
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Mittel 

der 
Leeungen 


Libelle 


Barometer, 
ianeree und Msseres 


Pol- 
punot 

4.» 47' 


AtMerkiigei 

• 


S 


N 


L 


• * u 
38 33 14.0 

35o 35 55.0 

333 z 36.0 

330 i5 0.8 

317 48 4a. 8 


19.7 

30.3 
30.I 
30.3 

*9.9 


«4 
14 

z5 

14. 

i5 


4 

1 


a 


+ 4! 
+ 5 
+ 4 

+ 4 
+ 4 


1/ 

8 
.3 

7 
9 
5 


a7.5»9+»7.7+»6.4 
+ i5.8 

37.501 + 17.14-15.5 
37. 5oo4- 1.6. 8-1-15.1 

+ 14.3 
+ «3.7 


30.3 

37,0 
39.6 
37.0 

3o.7 
3o.3 

38.3 
37.5 


S 19.0 N 18.3 
S'22.6 N'12.7 

NE=-.3.6. 

Polponot im 

Mittel: 
41« 47' 28."83 


398 46 38.5 

31 38 19.3 

3io 4a 34.0 

3o3 33 34.5 

69 7 41.5 
336 8 34.8 


«9.7 
18.8 
19.3 
19.« 
«9.7 

»9.7 


i5 

»7 
16 

«7 
»7 
»7 


9 

a 

7 
, 1 

.3 

.3 


+ 4 

+ a 
+ 3 
+ 3 
+ 3 
+ 3 


, 

7 
.3 

.4 
.3 

,3 














37.6ia + z4.7 + z3,6 
37. 619+14. 6-f-ia.o 

+ 11. 8 

37.635+14.3+11.4 
37.614+13.3+1.0.6 


19.3 
ao.o 
18.5 

31 .3 
33.1 

18.1 


S 22.4 N 16.4 
S'2e.6 N'12.3 

NE=:-4.1. 

Polpunet im 

Mittel: 

41« 47' 19."85 


35o 35 45.0 
333 z 3o.5 
330 i4 5o.5 
317 4» ?7.5 
.398 48 47.0 


33.3 
33.0 
33.8 
33.6 
33.0 


16 
16 
i5 
i5 
i5 


,0 
.8 
.8 

• 9 

.5 


+ 5 
+ 5 
+ 6 
+ 5 
+ 6 


.5 

,0 

. 
.8 
.3 


356 39 47.0 
3o3 10 57.0 


33.8 
33.3 


16 
«7 


,a 
.8 


+ 5 

+ 4 


.8 
.6 














+ i3.5 
+ 13.3 

37.647+13.8+ 8.8 


»9.4 

a3.9 
ai.4 

«9.7 


S 23.2 N 15.0 
S' 25.8 N' 12.4 

NE = -.2.6. 

• 

Polpunet im 

Mittel : 
41* 47' 21."10 


333 1 39.5 
330 z4 56.5 
3i7 48 38.5 


33.9 
33.9 
33.4 


i5 
i5 

i5 


.4 

.4 
■ 9 


+ 5 
+ 5 
+ 4 


.4 
.4 
.9 


398 46 38.5 
3o3 10 9.5 


33.5 
•4.7 


16 
i5 


,3 
,6 


+ 4 

+ 6 


.8 
.3 














37.577+15.Q+13.4 

+ 13.0 

«7.577 + U.5+13.4 


3Q.4 

16.4 
30. 
30. 3 
<9.^ 

»8.7 


S 23.2 N 15.B 

S' 26.7 N' 12.3 

NB =5 — 3.5. 

Polpunet im 

Mittel: 

41» 47' 19."23 


35o 35 44.0 
3aa 1 a5.5 
330 14 5l.3 
317 48 36.0 

398 48 43.0 


34.3 
33.0 

33.3 

33.0 

33.6 


i3 
i5 
i5 
i5 
«4 


.5 

.3 
.0 

.3 
.8 


+ 7 
+ 6 
+ 6 
+ « 

+ ö 


► 7 
.7 

.4 
. 1 

.6 


356 39 48.0 
3o3 9 i5.5 


33.0 
33.8 


z5 
i5 

«4 
«4 

'4 
16. 

z6 
16. 
t6. 
16. 


,6 

.4 

,3 
6 
6 
3 

1 
t 
5 




+ 5 
+ 6 


.9 

.4 


|3 4z 37.0 

31 38 I3.0 

3io 43 33.0 
3o3 8 98.3 
381 33 30.8 
69 7 38. 
336 8 3Z;o 

ii 7 43.0 


33. a 
a3.o 
33.4 
33^1 
33.3 
33.8 
33.0 
33.3 


+ 7 
+ 7 
+ 7 
+ 6 
+ 6 
+ 6 
+ 5. 
+ «. 


6 

4 

6 

3 

4 

8 

7 


37.5id+i5.p+i3. 1 
+ ««.« 

+ 1 1, a 


37.9 
93.0 
35.5 

39.0 
a4.3 
33.6 
33.0 


S 22.0 N 17.3 
S'27.2 N'11.8 
NE» — 6.3. 

Polpunet im 

Mittel: 

41« 47' 24."32 



Ann. d. Wien. Sternw. 3. Felf e. IV. 
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Beobftehtnngen am Meridiankreise 



1838 



21. 
Septeaber 

Q 



9 Androraed. 
y Pegaai . . . 
a Urs. min. . 



25. 



26. 

5 



28. 
Ö 



flestlni 



9 Cephei . . . 
a Aquarii . . . 

Uranas 

a Pisc. autt. 
Urs. miy. . 

Q Pegasi 

7 Urs. maj. . 
« Andromed. 

y Pegasi 

a Urs. min. 



t* Capricomi 

«» Capricomi 

Urs. min. . 

a Cygni 

a Cephei . . . 
P Cephei . . . 
a Aqnarii . . . 
Uranus . . . . < 
a Pisc. aast 
a Urs. maj. . 



Mittel 

der 

Faden 



h m $ 
3 58 ai.8o 

3 i3.59 

1 I 35.07 



44 

47 



i3 4.09 
55 48. ti 
11.63 

«.75 
5i 53.80 
55 a.17 
43 30.93 
58 aa.64 
a 14. 84 
I 34.4» 



CIO 

30 

HO 

ao 
ai 
91 
ai 
aa 
aa 
la 



;^*Sagittarii. 
#Sagittarii.. 
Mond R.1... 
a* Capricomi 
a* Capricomi 
X Urs. min. . 

a Cygni 

n Capricomi 
dt Cephei . . . 
ß Cephei . . . 



6 59.87 

7 a3.53 
aa 4^-3^ 
34 i5.i8 
i3 4.36 
a4 55.99 
55 47.85 

44 3.45 

47 a.oo 
5i 53.86 



1. 
•et«ber 

C 



»9 
»9 
ao 
ao 
ao 
ao 
ao 
ao 
ai 
ai 



II 

a 
< 



Correction 

der 

Uhr 



+ « 4^.77 
43.16 



+ 



4a. 45 
41.78 



4«. 74 
43.15 

4^ 
43. 
4v 
4« 



a3 
»9 

Ol 

90 



+ 



a4 a8.86 

5i a.a6 

3 4a. 53 

7 0.6a 

7 a4.36| 

aa 38. a4 

34 i5.84 

53 3i.6o 

i3 4.88 

a4 56.43 



i Urs. min 
OL Lyrae . . 
y AquiUe. 
« Aqailae. 
j5 Aquilae. 
a* Capricomi 
a* Capricomi 
X Urs. min. . 
Cephei . . . 
^ Cephei . . . 
a Aquarii. . . 
Uranus 



a3 5.a6 
ap 47 »^o 
36 53.78 
41 13.09 

45 4«. 47 
7 o.a4 
7 33.75 
aa 4^*85 
i3 4.69 
a4 56.57 

55 48.47 
43 a4.95 



4». 59 

41.83 

*4^'.«4 
4a. 40 
4a. 3a 
41.96 



41.37 
4a. 5 



iunerlLMgei 



J |»=+i:m 



a Urs. min. 

«r Urs. n^j 

W 18.2 O 27.7 
W 16.7 0'28.9 

6=-0f23; «=>-0!324 

Correctibn der Uhr am 
22*56-: +l-42f306. 

Vom 20. bis 25. Sep- 
tember taglieher Gang : 
— Ofl26. 



W 17.0 O 28.3 
W'16.3 0'28.6 

6=-Of250; c=:-Of3J4 
Correetion der Uhr um 

21*23-: + 1" 42.015. 

Vom 21. bis 26. Sep- 
tember taglicher Gang: 
— 0f241. 



+ ' 



.01 
.16 



Xürs.min.1 ^_,.^,j09 

[• Capnc I ' 

W 13.8 O 298 

W'14.5 O'29.0 

6=:-Of923; e=-Of324 

Correetion der Uhr um 

20*49-: +1-41M70. 

Vom 25. bis 28. Sep- 

Äi 37 *ember täglicher Gang: 
41! a8 -Of407. 



4« 
4« 



41. i3 



+ I 



41. 3i 
41. a8 
41. a3 
41 .5o 
41.16 
41.64 



-4«. 77 
41-35 

4«.a4 



«Urs. min. j^—i 1/938 
a^ Capne. | ' 

XU«.mm.i _ , 2to26 
a Aquani f 

Mittel: a=+l!98t 

W 19 6 O 28.4 

W19.0 Cr29.2 

6=:-Of201; «=-Of324 

Correetion der Uhr um 

20*16-: +l-41f387. 

Vom28.SeptÄnberbii 
l.OctobertigiicherGMig- 

+ 0W3. 
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Mittel 
der 


Libelle 


Barometer , 


Pol. 










inneres und (uaseree 


punct 


ABMerkiMgee 


Lesungea 


S 


N 


L 


Thermometer 


4.» 47' 




9 i U 






« 


t 


// 


• 


339 59 40.5 


aa.o 


«7.» 


+ 5.4 


+ 10.7 


19.8 




3a6 5 lü 


.5 


33.1 


16.1 


+ 6 


.6 


t* 9 


aa.9 




40 i3 aS 


5 


31.8 


18.0 


+ 4 


1 


a7. 475+13. 5+10. 3 






t3 4' ''^^ 


T 


a3.o 


»7.» 


+ 7 


.a 




a6.6 




3io 4» ai 


a 


aa.3 


17.6 


+ 6 


.4 


37. 574+13.5 + 10.4 


aa.4 


S 20.1 N 19.3 


3o3 5 i3. 





31.3 


19.0 


+ 5 


,a 






S'27.8 N'12.4 


aSi a3 19 


,,5 


ai.5 


19.0 


+ 5 


.3 




a7.a 


NE ==-7. 3. 


69 7 33 


.0 


ai.5 


19.0 


+ 5 


,3 




.7.6 




3a6 8 ao 


a 


ao.6 


ao.o 


+ 4 


.3 


37. 589+13. a+ 9.8 


ao.4 


Polpunet im 


77 7 42 


.0 


aa. a 


19.0 


+ 5 


7 




ai,6 


Mittel: 


339 59 4» 





31.8 


19.5 


+ 5 


»a 




«»•7 


«• 47' »."29 


3a6 5 14 


7 


ai.5 


19.0 


+ 4 


8 




aa.8 




40 10 aa 


7 


ai.o 


ao.8 


+ 4 


1 




















37.^67+»4.o+«3.o 


a4.6 


S 21.3 N 17.8 


398 46 3i 


5 


a3.o 


16.4 


+ *« 


8 


40 36 6 


a 


aa.5 


16.9 


+ 6. 


3 






S'27.4 N'11.8 


356 a9 5i 





a3.o 


16.7 


+ 6. 


6 




»1.3 


NE:=— 6.0. 


i3 41 3i 





aa.o 


17.1 


+ 5. 


9 


' 


39.0 




ai a3 16 


5 


31.3 


18.1 


+ 5 





+ «i.4 


a3.8 


Polpnnet im 


3io 4» 33 


5 


33.0» 


16.4 


+ 6. 


8 


+ 11.3 


a4.a 


Mittel: 


3o3 4 37. 


5 


33.9 


16.8 


+ 7. 


1 






41* 47' 25."33 


a8i a3 a3. 


a 


33.1 


17.3 


+ 6. 


4 


+ 10.6 


3i.9 




69 7 35. 


8 


34.7 


16.0 


+ 6. 


2 




aa.4 




a85 35 a5. 


a 


aa.8 


«4.7 


+ 7. 


9 


+ t4.3 






a83 41 43. 


5 


33.7 

• 


«4.0 


+ 7. 





37. 889+15. a 




S 22.5 N 14.4 
S'27.5 N' 9.6 

NE=-4.9. 














»98 4^ 37. 


7 


a3.o 


i5.o 


+ '7" 





ao.8 


40 36 3. 





aa.o 


16.0 


+ 5. 


9 


+ t3.3 




Polpunet im 


356 ag 47 


7 


33.1 


14.7 


+ 7. 


a 




18. a 


Mittel; 


391 ao i5, 


5 


a3.o 


i5.o 


+ 7. 





+ «3.9 




41* 47' 20 "72 


i3 4^ 34 


a 


31.9 


16.4 


+ 5 


6 




31.4 




ai 38 i3 


a 


33.1 


i5.a 


+ 6. 


9 


37. 793+ 14. 6+ « 3. a 


aa.5 


• 


38 aa 3 


7 


a3.o 


18. a 


+ 6. 


4 


a7.844+'3,3+ 9.7 






35o a5 46 


5 


33.9 


18.0 


+ 7. 







31.7 


S 23 2 N 19.4 


3aa 1 a9 





34.4 


18. a 


+ 7. 


I 




19.5 


S'30.1 N'12 3 


3ao 14 5a 


.5 


34.6 


18.0 


+ 7. 


3 


a7. 840+11. 8 


ao.6 


NE = -7.0. 


317 48 37 





33.9 


i».7 


+ 6 


6 




ao.a 


Polpunet im 


398 46 3o 


.0 


34.9 


i8!i 


+ *7 


5 




31.9 


Mittel: 


40 36 a 


.0 


a3.a 


.9.5 


+ 5. 


8 


37.853+11.7+ a.o 




41* 47' 21."00 


i3 4> 3a 


.5 


a5.5 


*7.9 


+ 7 


9 




30.9 




ai 38 i3 


.7 


35.7 


18.0 


+ 7 


9 


+ 7.5 


33.1 




3io 43 aa 


,0 


a5.o 


18.8 


+ 7 


,a 




3o.i 




3o3 39 


.5 


aS.o 


19.0 


+ 7 


.0 


a7.863+io.7+ 6.3 
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Beobachtnagen am Meridiankreise 









MitteL 


1, 


Correction 




1838 


fiestira 




der 


11 


der 


AiMerkugei 








PSden 


Uhr 








1 


i m $ 




IN jr 


" 


2. 
•eUber 


y AquilM. . . 
a AquilA«. . . 


«9 
19 


36 53.49 
4» ia.59 




+ « 41.43 

4i.5i> 


XUrs. min. ) , ^.^.^ 
«Pise.austh== + «-**^ 


c? • 


fi AquilM. . . 


<9 


45 41. a3 




41.60 


W20.4 Ö27.4 




a* Gftprieorni 


ao 


6 59.77 




• 41.48 


W'21.2 0'2e.8 




a' Oiprioonii 


ao 


7 ^^79 




41. 36 


6=-0fl34; ö=»-0!324 




X Urs. min., 
a Cygni .... 


ao 
ao 


aa 4a. a4 
34 i5.aa 






Gorreetion der Ubr um 
20*47-: +1-41!55». 


41.80 




ffCephei.... 


ai 


'3 4.74 




4i.6i 


Vom 25. September bis 




ß Cephei . . . 


ai 


a4 56. 4i 




41.39 


2. October tägUeher Gaag : 




a Aqnarii . . . 


ai 


55 47.93 




41.70 


— OÜOS. 




UnnuB 

a Viat.BtasL. 


aa 
aa 


43 17. a7 

47 ».59 








41.64 


3. 

5 


y Aquilae . . . 
a AquilM . . ■ 


»9" 
«9 


36 5a. 59 
4i »a.a7 




+ i 4>.»6 
41.73 


XUrs. min. 1 -_.-/*,. 
a»Caprie,.r-+^*'* 




ß AqaÜM. . . 


'9 


45 40.61 




4a. o3 


W 20.2 28 




a' Oaprieorni 


ao 


6 59.05 




41.94 


W'19.8 0'28.3 




a* Gaprieonii 


ao 


7 ^3.19 




4«. 73 


6=-Ofl73; tf=-0f324 


• 


X Ur8.iiiiii. . 
Uranxu 


ao 
aa 


aa 5i.5a 
43 9.35 


3 




Gorrectton der Uhr am 
19*62-; +1-4Ü912. 
Vom 26. September bis 


















3. October tiglieher Gaag: 














— OfOiö. 


12. 


y AquilM . . . 


19 


36 50.57 




+ t 43.96 


;.^^pri-=+3'«3» 


Q 


a AquilM. . . 


>9 


4« 9.47 




44.30 




ß AquilM... 


19 


45 38.58 




43.75 


Ml 11.8 37.6 




a* Caprieorni 


ao 


6 57.05 


4 


44.45 


W'11.4 0*37.8 




a* Gaprioorni 


ao 


7 ao.89 




44.5a 


6=-0!6ö3; «=-Of324 




X Urs. min. . 
a Cygni 


ao 
ao 


a3 7.36 
34 i3.a6 


4 




Gorrection der Uhr um 
20*32-: +1-44M62. 


44"o3 




a Gephei . . . 


ai 


i3 3.10 




44. «9 


Vom 2. bis i2.0etober 




ß Gephei . . . 


ai 


a4 54.87 


3 


44.5a 


tSglieher Gang; 




a Aquarii . . . 


ai 


55 45. 4> 




43.73 


+ 0f2«2. 




Uranus 


äa 


4a 6. Ol 










17. 


y AquilM. .. 


«7 


36 49.10 




+ I 45.55 


X Urs. min. I-.^_lv09« 
«•Capric.r— +*'^ 


s 


a Aqidlae. . . 


>9 


4i 8.55 




45.33 




ß AquilM... 


19 


45 37.15 




45. a3 


W 4.2 45.3 




«* Gaprioorni 


ao 


6 55.18 


4 


45.34 


W 6.0 O'U.e 




a« Gaprioorni 


ao 


7 »9.09 




45.33 


&=:-0!865j ö=-0!324 




X Urs. min. . 
a Gygni 


ao 
ao 


a3 14.it 
34 11.64 


4 




Correetion der Uhr um 
20*39-: +l-46f574. 


45193 




a Gephei . . . 


ai 


i3 1.6a 


4 


46.15 


Vom 12. bis 17. Oeto- 




a Aquarii . . 


ai 


55 43.70 




45.53 


ber taglieher Gai«: 




Uranus 

aPegasi.... 


aa 
aa 


41 35.05 
54 58.31 






+ 0f283. 


45!?« 
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Mittel 
der 


Libelle 


Barometer, 


Pol- 


inBerkBA^en 








inneres und auasefec 


punct 


Lesangen 


S 


N 


L 


Thermometer 


4i* 47' 




• tu 






tt 


' u • « 


// 




3aa I 34.7 


a5.9 


16.8 


+ 8.4 


37.867 + 11,8+ 8.3 


16.1 


S 26.3 N 16 8 


3ao i4 49.7 


36.3 


16.3 


+ 8.« 




18.8 


S' 32.8 N' 9.2 


317 48 3o.5 


36.5 


16.0 


+ 9.a 




i5.9 


NE=— 6.6. 


398 48 47*0 


37.0 


16.3 


+ 9.3 




33.6 


Polpanot im 


40 36 t.7 


36.8 


16.3 


+ 9.a 


+ 7.8 




Mittel : 


3$6 39 46.7 


36,5 


16.5 


+ 8.9 




«7.5 


41« 47' 19."ll 


a3 4' 33.7 


37.0 


16.5 


+ 9.« 




33.5 




ai 38 9.0 


35.5 


18. a 


+ J.4 




33.0 




3io 49 16, a 


35.6 


18.3 


+ 7.5 


+ ■6-7 


16,7 




3oa 59 5o 5 


3j5.Q 


18.0 


+ 7.8 


37. 876+10. 6+' 6.3 






a8i a3 a4*7 


36.8 


.7.5 


+ 8.6 








3aa I 3i.5 


a8.i 


«4.3 


+ 10.9 


+ 8.9 


33.3 




3ao 14 55.0 


3.8. 3 


.4.6 


+ 10.6 


37.847 + 11.4 


36. 1 


S 29.2 N 12.7 


317 4« 34.5 


38.3 


.4 3 


+ 1 l .0 




31^6 


S'3Ö.3 N' 6.5 
NE — — A i 


3i98 4e Sa, 5 


a9.i 


U.'o 


+ 1Ü5 


k 


38.0 


A^O— ^ "~" • 1. 


4o 36 a.o 


a9.3 


.4.0 


+ «1.7 


. + 8.9 




Polpnnot im 


Soa 59 ia.5 


a8.9 


i5.8 


+ 10.4 


+ 7.« 

• 




Mittel: 
41» 47' 26."25 


32a, I ai*. 7 


33.3 


II. 5 


+ «a.4 


37.191 + 10.5+ 9.4 


30. 7 




3ao 14 47.7 


33.3 


II. 6 


4-»a.3 




34.« 


S 32.6 N 10.7 


3x^ 49 3i.7 


3a. 7 


II. 7 


+ ia.5 




a4.3 


S'34.7 N' 8.8 


a98 48 36.7 


3i.o 


ia.6 


+ 11. 1 


37. «79+«o,6+ 8.8 


3o.5 


NE= — 7.0. 

Polpunct im 


40 36 59.0 


3o.8 


i3.o 


+ «9.7 


356 a9 46.5 


ßo.8 


i3.o 


+ 10.7 


. 


ao.4 


Mittel; 


x3 41 a3.a 


a9.o 


14.8 


+ 9.7 


+ 8.3 


31.7 


41» 47' 23."29 


ai 38 i5.o 


a9..a 


i4.5 


+ 9.0 




33.0 




3xo 4a i5.c| 


^9.4 


.4.8 


+ 9.0 




31.6 




3oa. S3 16.0 


39.0 


i5.5 


+ 8.3 








3aa 1 aa.o 


3a. 


11.7 


+ 13.I 


37.383 


19.3 


• 


330 14 47.3 


S1.3 


ia.3 


+ 13.4 


+ 10.3 + 10.4 


31.3. 


S 32.1 N 12.2 


317 4^ 39*0 


31.9 


II. 6 


+ I3.I 




19.7 

30,3 


S'36.8 N' 8.4 
NB=— 3.7. 


398 46 3 1.3 


3o!8 


ia.7 


+ ««.9 


40 36 0.0 


3o.8 


13.6 


+ ««.9 


37. 169 + 10. 3+ 9.5 




Polpnnct im 


356 39 48. 


31.7 


II. 8 


+ 13.8 




31.4 


Mittel: 


i3 4> 19.3 


3o. 7 


ia.8 


+ 11. 8 




18.6 


41» 47' 19."45 


3io 4^ II .0 


3o.i 


t3 8 


+ 10.9 


+ 8.1 


17.« 




3o3 5o 33.7 


33.8 


11 .0 


+ «4.4 








336 8 10.3 


33.6 


««.7 


+ «3.9 




18.0 
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fiestira 


Mittel 

der 

Faden 


Ig 


Correction 

der 

Uhr 


AuMrkugei 


21.^ 
•etober 




a* Caprioorni 
a' Caprieonii 
X Un. min. . 
aCygni.... 
Q Cephei . . . 
ßCephei ... 
a Aquaii... 

Umms 

a Pise. tmsL 
a PegMi 


h m $ 
ao 6 53. o3 

ao 7 i6.65 
ao ai 3o.3a 
ao 34 7.36 
ai la 55.1a 
a. a4 46.41 
ai 55 4' • <7 
aa 4' lt. 75 
aa 46 54.88 
aa 54 55. a3 


3 


m 9 
+ 1 49.88 

49.1« 


X Urs. min. ) , . ^.^ 

a Pise.aust.r= + *^» 

W S2.5 W.7 

W'21 » (y25.4 

6=»-OfO«0; c=-4)f324 

Correetion der Uhr am 

21*34-: +l-48fX46. 

Vom il. bis 21. Oeto- 
her tägUeher Gang: 
+ 0!909. 


49.1« 
49.81 
49.04 
49.07 


49.45 
49.36 


23. 

cf 


« Cephei . . . 
p Cephei . . . 
« Aqoarii . . 

Uranus 

a Pise. aoBi. 
a Un. nug. . 
a Pegaai.... 
9 Andromed« 
yPegari.... 
OL Urs. min«. 


ai la 50.96 
ai a4 40.49 
ai 55 38. ai 
aa 4o 59.49 
aa 46 5i.88 
aa 5i 50.94 
aa 54 51.93 
a3 58 ia,i6 
3 4,70 
•i i3.79 


4 
3 


+ i P3.17 

5a. 06 
5a. a6 


«Urs. min. I_ g^sMim 

aUrs.maJ. j«=-®-^* 

W21 8 27.6 

W'tl.5 0^27 2 

6=-0M27; s=+0:29« 

Correetion der Uhr nm 

22*38-: +l-52flM. 

Vom 21. bis 23. Oeto- 
ber tSgUeher Gang: 
. + 1^546. • 


5a. 96 
5a. 07 
5a. 66 
5a. 48 
5a. 57 


24. 

5 


X Urs. min. . 
a Cygni .... 
«Cephei.... 
? Cephei... 
« Aqnarii . . . 

Uranas 

a Pise. aast 
a Urs. mij. . 
aPegasi.... 


ao ao 18.06 
ao 34 a.86 
ai la 5o.a3 
ai a4 39,34 
ai 55 37.31 
aa 4o 53.8 
aa 4^ Si.oa 
aa 5i 5o 6a 
aa 54 5i.i4 


4 
4 




W 27.3 25.8 

W27.2 0'26.9 

6»+0!032; t^^'.m 

21*54-: +l-52fWi. 
Vom 23. bU 24. Oeto- 
ber. ttgUeher Gang : 
+ 0!633. 


+ « 5a. 79 
5a. 58 
5a. 83 
5a. 98 


53.67 
5a. 38 
53. aa 


26. 

2 


a^ Caprioorni 
X Urs. min. . 
■ Cygni .... 
a Cephei.... 
P Cephei . . . 
9 Aquarii. . . 

Uranus 

aUrs. mi^. . 
aPega«.... 


ao 6 40.77 
ao ao a6.65 
ao 34 0.7 
ai la 49.34 
ai a4 38. a5 
ai 55 35.11 
aa. 40 43.05 
aa 5i 49*55 
aa 54 49. a9 


3 

4 


+ « 54.94 


X Urs. min. 1 ^ 1 a*ai« 

«Urs.miö. J«=+®**** 

W27.1 27.1 

W'28.0 0'26.3 

6s=>f0f018; c^=^'.m 

21*34": +1-54!710. 

Vom 24. bis 28. Oeto- 
bertSgtteherGang: 
+ 0f806. 


54.77 
54.6a 

54. a8 
54.85 


54.69 
54. 8i 


29. 
C 


a Cephei . . . 
ß Cephei . . . 
1 Aquarii . . . 
3 Pise. anst. 
a Urs. rni^. . 
a Pegasi . . . 


at la 4^ .^9 
ai a4 36.65 
ai 55 3a. 59 
aa 4^ 4^.13 
aa 5i 45.43 
aa 54 47*31 


3 
4 


+ I 56.68 
56.45 
57.40 

57.96 
56.56 
57.05 


- 
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Mittel 
der 


Libelle 


Barometer, 


Pol- 
paiiet 


iiMerkiigei 










inneres mid.aaMeres 




Lesmig«& 


S 


N 


L 




4«* 47' 
















35.1 


S 20.0 N 21.8 
S'21.5 N'20.4 




'a98*46''35."5 


at.o 


ai .0 


+ *o/'8 




4o 36 i4.o 


19.8 


aa. t 


— 0.5 






NE=-1.4. 




356 3o i.a 


ao.a 


ai.5 


+ 


I 


• 


33.3 






i3 4i 35. a 


ai .a 


ao.6 


+ I. 


I 


+•«.4 


»3.7 


Polpunct iin 




ai 38 35.7 


ai .0 


ai .0 


+ 0, 


8 




»3.4 


Mittel: . 




3io 4^ ^6.3 


ai.o 


ai.o 


+ 


8 




»'.4 


41« 47' 23."22 




3oa 48 4i.<» 


19.8 


aa.6 


— 0, 


8 










a8i a3 ai.a 


ao.8 


ai.5 


+ 0. 


4 


M • 


a5. 7 






3a6 a8 a8.o 


ao.o 


aa.4 


— 0. 


5 


97.837+11.5+10 5 


31 .0 


















3i8*i3' 






346 i8 9.5 


17.» 


37.0 


+ « 


a 




38.3 


S 16.2 N 26.5 




338 ai aa.o 


16. a 


a8.i 


+ 7. 


9 




33.1 


S'14.4 N'28.4 




49 '7 i^.S 


16.9 


37.9 


+ 7. 





+ 7.5 


3o.5 


NE=:+1.8. 




5; la i.o 


16.8 


a8.a 


+ 7. 


3 










78 36 aa.o 


16.3 


a8.4 


+ 7. 


6 




33.8 


Polpunct im 




a^o 5a 0.0 


16.7 


a8.3 


+ 7. 


a 




35.8 


Mittel: 




33 5i ao.o 


i6.a 


a8.8 


+ 7 


8 


37.75»+ 9.7+-6.7 


35.0 


318M2'32/'26 




19 59 5o.a 


i5.8 


39.8 


+ 8. 


6 




3i.i 






33 54 aa.8 


16.3 


39.5 


-i- «. 


3 


+ 5.9 


3o.4 






3i9 4<S 4.8 


i5.o 


3i.i 


+ 9. 


8 










319 a3 3o.8 


16. 1 


3a. a 


+ 10. 


7 


»7.609+ 6.1+ 3.4 








3 a9 4a. 


17.3 


3i.i 


+ 9. 


6 




39.9 


S 16.4 N 31.6 




346 18 9.0 


17.« 


3a lo 


+ 9. 


6 




3l.3 


S'12.7 N'3ö.l 




338 ai 18. a 


18.6 


3i.a 


+ « 


8 




39.9 


NE=+3.6;( 




49 «7 »4.3 


19.7 


3o.3 


+ 7 


6 


97.594+ 5.5+ 3.0 


39.3 






57 la ao.o 


19.8 


3o.8 


+ 7 


8 


•7.593+ 5.3+ 3.0 




Polpnnet im 




78 36 17.7 


19-0 


31.5 


+ « 


6 




33.6 


Mittel : 




390 5a 0.7 


19.3 


3i.i 


+ » 


4 




33.5 


318«12'31."18 




33 .5i i5.o 


19.4 


3i.o 


+ 8 


3 




3o.9 






61 10 46.7 


ao.a 


39.0 


+ 6 


"i 




3i.6 






319 a3»33.o 


ao.o 


39,6 


+ 7 


.3 






S 19.1 N 3).5 




3 39 47.0 


19. ß 


3o.o 


+ 7 


6 




34.1 


S'15.6 N'34.3 




346 18 ta.o 


ao.o 


39.5 


+ 7 


I 




3i.7 


OT=+3.7. 




338 ai 16.5 


ai.o 


39.5 


+ 6 


.6 


+ 3.6 


35.9 






49 »7 16.0 


ai .0 


39.7 


+ 6 


.7 


+ 3.5 


3i.3 


Polpunot im 




57 i3 10.5 


ai.5 


39.4 


+ 6 


.3 




35.4 


Mittel: 
318M2'3!."e8 




33 5i ao.o 


• • • • 
ai .0 


3o.o 


+ "« 


.9 




346 18 ia.5 


a3.i 


a5.a 


+ > 


fe 




38. t 






338 ai aa.o 


a3.5 


35.4 


+ a 


.5 




37.8 




49 17 a%.o 


aa.7 


a6.5 


+ 3 


.6 




36.6 




78 36 aS.o 


ai .a 


a8.o 


+ 5 


3 








390 51*57.5 


aa.o 


37.5 


+ 4 


.5 




34.« 




33 5i i7.5aa.5 


36.6 


+ 3 


'7 


37.453+ 5.9+ 3.8 


39.4 
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«estln 


Mittel 

der 

F&deii 


Ig 

-< 


Correetion 

der 

Uhr 


~ iiMerkiigei 


29. 


4> Aqtmrii .. 
MondR. I... 
y Urs. maj. . 
q Pisetum . . . 
a Andromed. 
y PegÄ»i.... 
( Pisciuro . . . 
9 Cassiop. . . 
a Urs. min. . 


h m $ 

a3 4 1.19 

a3 a7 a3.5o 
a3 43 ai.i5 
a3 5i 37.03 
a3 58 7.54 
a 59.76 
i5 11.65 

a9 a8.o3 

1 ö a5.i5 


3 




W22.8 30.2. 

W'20.1 0'32.8 

6=-Of218; e=o-H>f2M 

CorreetioB der Uhr um 

22*56-: +*"W'«M. 

Vom 21. bis 29. OetD- 

ber tagUeher Qang: 
+ Öf 744- 


•eUber 




C 


+ i*56»93 




56.90 
57.31 


56. 80 




5. 
C 


« Cephei . . . 
ß Cephei . . . 
ot Aquarii . . 

UranoA 

9 Pise. Mflt. . 
a Urs. maj. . 

« Pegaai 

y Urs. maj. . 
9 Andromed. 
yPegasi.... 
3 Cassiop . . 
a Urs. min.. 


ai la ^3,i6 
ai a4 33.49 
ai 55 ag.oi 
aa 40 4.17 
aa 46 4a. 36 
aa 5i 4* '^^ 
aa 54 43.63 
a3 43 17.38 
a3 58 3.76 
a 56. 08 

a9 a4.6ö 

1 34.06 


4 

4 
3 

4 


+ I 59.31 
58. 80 
59.4« 


W 37.8 US 
W'35.8 0'18.4 , 
t=>fef4«;«==+6f«« 

22*56-: +l"'69f8W. 

Vom 29. October bis 
5. Not. täglicher Gaiigr 
+ 0:329. 


60.01 
58. 80 
59.^4 
56.99 
59.44 
59.54 
59.49 




7. 

5 


Uranus .... 
a Pisc. aust 
a Urs. mij... 

9 Pegasi 

7 Urs. maj. . 
a Andromed. 
y Pegasi.... 
a Cassiop. . . 
a Urs. min.. 


aa 39 59.37 
aa 46 41.76 
aa 5i 46.6a 
aa 54 43.08 
a3 43 16.99 
a3 58 3.38 
a 55.76 

39 a4.43 

1 34.83 


3 

3 

4 




« Urs. min. )^_ r a/ooi 
aUrs.ina> j«— +6 »»♦ 

W 15.0 37.7 

W'14.4 0'88.2 

6=-0!493; e=+0'.m 

CorreeüoB der Uhr um 

23*40-: +2"lf058. 

Vom 6- W« 7. NoTWÄ- 
ber tagUeher Gang: 
+ 0!866. 




-f- a 0.93 

i:'4 
0.74 

t.i8 
i.ai 
i.i5 






8. 


4 Cephei . . . 
ß Cephei . . . 
a Aquarii. . . 

Ura&iM 

a Pise. anst. 
a Urs. mg. . 
a Pegasi . . . 
a Andromed. 
7 Pegasi,... 
a Cassiop. . . 
a Urs. min.. 


ai la 4^.79 
at a4 3a. gr 
ai 55 a8.43 
aa 39 57.35 

aa 46 4«. 74 

aa 5i 4o*S8 

aa 54 43.03 

a3 58 3.57 

a 55.6a 

39 34.47 

1 35.07 


4 
3 


+ a 0.79 
0.69 
i.a6 


W 15.0 38.2 

W'16.3 0'37.1 

^=:^-0f4•6; e==+0f2M 

Correetion der Uhr nm 

21*58-: +2-r076. 

Vom 7. b^ 8 Norem- 
ber tfiglieher Gang: 
+ 0f020. 




..84 

0.63 
i.i3 
1.04 
i.3o 
1.06 


r' 
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vom Jahre 1838. 




lOi 


Mittel 
der 


Libelle 


Barometer, 


Pol- 
punet 


AiMerlMifei 








inneres und fioeseres 


Lesungen 


S 


N 


L 




3i8*i2' 




• 1 II 
55 6 3.0 


22.7 


27 .0 


+ 3% 


// • 






53 4o 47.5 


22.3 


27.0 


+ 4.« 


117.454+ 5.7 


tt 


SfidlieheriUod. 


28a St 55.5 


21 .0 


28.0 


+ 5.3 




34.0 




52 6 34.5 


22.6 


26.8 


+ 3.8 


- 




S S3.4 N 25.1 


19 59 54.5 


22.5 


27.1 


+ 4.0 




3«. 4 


S'20.e N'27.8 


33 54 24.5 


«.4 


27.0 


+ 4.0 




39.9 


NE=+2.8. 


47 8 3:0.0 


22.0 


28.0 


+ 4.8 








352 33 12.5 
319 46 1.5 


92.0 
21.0 


28.0 

«9-0 


+ 4.8 
+ 5.8 


37.456+ 5.2+ 2!8 


29.5 


Polpunet im 

Mittel: 
318M2'28."98 


346 18 14.7 


23.0 


24.0 


+ «.9 




3o.8 


. 


338> 21 23.0 


34.0 


23.0 


+' 0.8 




38.9 


S 24.9 N 22.3 


4l> «7 ^6.5 


23.0 


a3.9 


+ «.9 




34.6 


S'22.5 N'25.0 


57 16 II. 7 


24.0 


23. 


+ 0.8 


. 




[NE=+2.Ö. 


78 36 33.0 


25.1 


22.0 


— 0.3 




35.9 




a9# 5« 54.2 


a5-. 7 


22.0 


— 0.6 




26.1 


Polpunet im ' 


33 5i 22.7 


a4.e 


23.5 


+ «.» 




3o.7 


Mittel: 


282 5i 5t. 


^4.9 


23.3 


+ 0,5 


. 


3o.3 


31$M2'2»."75 


19 59 57.0 


24.0 


23.6 


+ «.' 




3i.4 




33 54 28.5 


25.0 


23. 


+ 0.3 




39.0 




392 33 i3.7 


23.5 


24.5 


+ «.9 


27. 101+ 6,5+ 5.2 


39.8 














$7 16 35.5 


25.0 


23. 


+ 0.3 


27.624+ 6.6+ 4.5 






78 36 27.2 


»4.7 


23.2 


+ 0.5 




27.7 


S 26.1 N 23.2 


290 Sa 2^,0 


24.0 


23. 9 


+ «.3 




32.7 


S'22.5 N'25.6 


33 5i 23.5 


^5. 1 


22.8 


+ o.i 




3i.5 


NB =9+2. 5 


282 52 0,7 


23.9 


»4.« 


+ «.« 




35.2 




19 5gi 52, a 


.4.3 


23.6 


+ '.0 


+ 4.0 


27.0 


Polpnnet im 


33 54 ^7.7 


^4.« 


23.8 


+ ».3 




3o.i 


Mittel: 


352 32 53.5 


23.0 


25.1 


+ 2.5 






aisMrso/'TO 


3i9 46 5.5 


23. 


25.2 


+ 2.5 


■ 






346 18 i5.o 


25.5 


23.0 


— 0.3 




28.3 




338 21 24.5 


25.2 


23.0 


0.0 




28.8 


8 S8.5 N 22.2 


49 >7 3<S.o 


24.5 


»4.0 


+ 0.9 




34.7 


S'24.2 N 24.3 


57 16 4o.o 


23.2 


26.0 


+ a.7 


27.572+ 6.0+ 3.8 




NEr=r+2.2« 


78 46 38.5 


23.0 


26.0 


+ a.8 








290 5i 59.0 


23. 


26.0 


+ 3.8 




26. a 


Pölpunot im 


33 5i 22.0 


23.5 


25.6 


+ 3.3 


• 


32.9 


Mittel: 


«9 59 59.0 


23.6 


26.0 


+ a.5 




36. 


818*12'31."61 


33 54 31.5 


23. 


26.0 


+ 3.8 




36.2 




352 33 14.0 


24.6 


25. 


+ 1.4I 


^ 


3o.o 


, 


319 46 1.5 


24.0 


25.2 


+ 1.8 
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Beobaebtuttgen *tn lleridiankrei«« 



1838 



testln 



Mittel 

der 

Fäden 



Correction 

der 

Uhr 



iuierkugea 



9. 
NffeMler 

2 



a Cephei . . . 
fi Cephei . . . 
ünunu • . . . . 
OK Piflo. JMist. 
« Urs. maj. . 
y Urs. maj. . 
9 Andromed. 
y PegMi.... 
a Cusiop. . . 
a Urs. min. . 



II la 
ai a4 
aa 39 
aa ^6 
aa 5i 
a3 43 
a3 58 
o a 

ag 

1 o 



i $ 
43,0a 

33.45 

55.84 

4a. oa 

40.98 

17.03 

3.7» 
55.94 
a4.86 

35.77 



t 
0.70 

o.i 



a Urs. min. 



: h=+^- 



914 



1.59 
0.60 
0.7a 
0.85 
i.o3 
0.74 



W 15.3 O 37.5 

W'13.1 (yZ9.b 

6=:-0f515; «=+0'»« 

Correction der Uhr um 

23*3": +2"0f79t 

Vom 8. bis 9« Nerem- 
ber täglieher Grug: 
— 0f271. 



27. 



a Aquarii. . . 
Andromed. 
y Pegasi. . . 
et Cassiop. . . 
189 PiBeium. 
a Urs. min.. 
MondlLL.. 
4 Piaciam . . 
e PiBcium . . . 



ai 56 
a3 57 
a 
»9 
37 
o 
5i 
ao 
34 



ao.95 
56.3a 
43.69 
»«.49 
47.79 
57.67 
ia.90 
44.30 
45,39 



+ 



7.68 
7.70 

7.4« 
7.40 



•ja=+«f: 



[m 



a Urs. min. 
« Aquarii 

W 16.6 O 46.8 

W'lö.7 0'47.5 

6=-0f6»7; c=+0fM6 

Correetion der Uhr um 

23*36"': +2"*7f565. 

Vom 9. bis 27. No- 
vember taglicher Gang 
+ 0f376. 



26. 

5 



a Urs. min. . 
n Urs. mig. . 
aArietls ... 
MondR. I... 
48 t Arietis . 

«Ceti 

8 ArietU ... 



o 3o.94 
38 48.85 
55 46.4a 
ao 49.1 

47 40.98 

5i 3i.47 
o 5.96 



ji;;)a=+2^694 



+ a «9.54 
t9.66 



9 Urs. min. 
n Urs. 

W 20.9 O 42.3 

W'20.0 0'43.1 

f 471 ; ö=+Of29l 

Ck>rrection der Uhr nm 

2*23'": +2*18^600. 

Vom 27. November bis 

26. Dec täglieher Gang: 

+ 0f413 



Btobachter 



Bedecknng ^ Arietis vom Mond; Uhrzeit Auch: 
Eintritt: 
|6.»o 
o i5.8 
67 8.8 mittlere Wioier Zeit 



|i. 6*0« 
(a. 6 o 



daraus, folgt der Eintritt in den 
dunklen Mondsrand: 



Digitized by 
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107 



Mittel 
d«r 

Lesungen 


Libelle 


Barometer, 

inneres nnd iiuseree 

Thermotneter 


Pol- 

poaot 

3i8*ia' 


AiMeriLiigei 


•S 


N 


L 


346 18 t5.o 

338 ai a6.o 

57 16 46.5 

78 36 3i.5 

390 5i 0.0 

a8a 5i 55. o 

ao' o 55.5 

33 54 a>;.o 

35a 3o la.o 

3i9 46 a.5 


a7.8 
a7.6 
a6.o 
a5.8 
a6.4 
a6.o 
a6 5 
a6.a 
a6.o 
a6.o 


ao,3 
ao.6 
aa.o 
aa.o 
aa.o 
aa.5 
ai.6 
aa.o 
aa.o 
aa.o 


u 

— 3.0 

— a.8 

— 1. 1 
— - i 

— «.4 

— 0.9 

— 1.6 

— i.a 

— i.i 

— 1. 1 


»7484+ 6!6+ 5^7 


n 
a5.3 

»7.» 

aa.i 

»8.9 
a7.8 
»5.7 


S 27.0 N 20.8 

S' 26.2 V 22.7 

NE= + 1.9. 

Polpunet im 

Mittel: 
318M2'2e."16 


49 47 3i.o 
ao o 1.8 
33 54 36. a 

35a 33 6.a 
43 44 «9.0 

3i9 45 55.8 
4a a 3a. 8 
33 4o 47. o 
39 53 5i.5 


36.1 
39.1 
38.0 
3i.i 
3a. 9 
33.3 
3a. 
34.7 
34 4 


aa.a 
ai.8 
aa.9 

»9.7 
»7.9 

»7.7 
a9.a 
a6.3 
a5.6 


— 4.8 
+ a.6 
+ 0.6 
+ «.3 

+ *•» 

— i.a 

— i.4 


— 4.5 

— 5.5 

— 6.1 
a7,533— 3.5 — 6. i 

— 6.a 


35.1 
3a. 

34.4 
a6.8 

• 


S 38.2 N 21.0 
S'31.8 N'27.1 

NB=+6.2. 

SüdlieherRaad* 
Polpunet im 

Mittel: 
318M2'32.''07 










»7, 637«.— 3.0— 3.7 

• 


39. a 
37.5 

»7.« 


S 30.2 N 29.6 
S' 23.8 N' 25.8 
NEa + 1.9. 

Polpunet im 

Mittel: 
318* 12' «^.^n 


878 a5 5o.o 
a5 a9 57.0 
3t II 3a. a 
a7 3o i3.7 

44 44 9.7 
ti9 4 50. 


39. a 
3o,4 
3o. I 
a9.3 
3o.3 
»9.4 


»9.9 
a8.7 
a9.o 
99.8 
39.8 
a9.6 


+ «.« 

— o.a 
+ o.i 
+ 0.« 

+ 0.4 

+ «.7 


• 






• 
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Bq 


obaohtungan 


am Merjdiankrei 


8« 


1839 


Cesttn 


Mittel 

der 

F&den 




Correotion 

der 
* Uhr 


iiaerkiigea 


2. 
Iluto 

5 


« AmigM .. 

a Orionis. . . 
y OnooniB . 
i Un. min.. 
Veata 


Am« 
5 3 37.33 

5 i3 44.76 
5 44 4.^i 

5 5o 34.04 

6 30 55.34 
6 a4 56. 5o 


3 


m « 

+ 3 33.38 

33.14 
33. 3i 
33.69 


Z Urs, min. J 1 •/•«o 

aAurigae J«-+2.W 

W 11 2 48.1 
W10.2 0'48.9 

6s=-Of791;c=-H)'2M 

Correetion der Uhr «m 

5*28-: +2-23fl3Ö. 

Vom 26 Deeemher bis 

2. JSnner taglieher Gang: 

+ 0f4»5. 


• . ....... 


6. 

© 


« OrionU. .. 
y Dneonis. . 
i Un. miiL. 

Vosia 

a Cad, iMJ.. 


5 44 a.a9 

5 5o 33.36 

6 30 55. 3S 
6 30 39.5» 
6 35 37.16 


4 


-f- a 35.39 
a4.74 


«Un.min, 1 LeMgi 

aOrionia j«-+^l8* 

W 8.7 49.7 

W'11.2 0'4«.8 

6=-0f812; c=+0f296 

Coireetion der Uhr um 
6*3-: +2-2öfl57. 




35.34 


16. 

- 


a Anrigae . . 
ß Orionis . . 
ßTauri.... 
f OrionU. . . 
7 DraffonU . 

Varta 

S Ura. min.. 


5 a 33.96 
5 4 31.39 
5 t3 41.43 
5 44 i.a5 

5 5o 31.99 

6 to 17.34 
6 31 i.a3 


4 
4 

4 


-{- 3 36.34 
36.50 
36.61 

36.31 

35.77 


Im^^^ |a=+lf942 

W 18.2 40.2 
W'16.7 0'41.8 

6=— Of499;c=+0'29« 

Correetiott der Uhr um 

6*23-: +i-26f 286. 

Vom 2. bis 16. Jänner 

taglioher Gang: 

+ Of228. 


23. 

5 


Mond 

a Penei.... 
n Taori .... 
A* Ttairi . . . 
a Oriottis . . . 

Vorta 

i Ura. min. . 


3 14.10 
3 10 36.00 
3 35 38.80 
3 5a 44.34 

5 44 0.45 

6 4 34. 38 
6 30 59.93 


4 
4 

4 




Jp^^ ja=+2fl85 

W 18.2 43.8 

W'25.1 0'37.2 

6=^-Of400;c=>H>'3»« 

Correetion der Uhr um 
4*27-: +2-26!785. 
Vom 16. bis23.ABBer 
taglicher Gang : 
+ 0f072. 


+ 3 36.65 


36.93 




28. 

c 


ß Orionif... 
p Tann .... 
a Orionia... 

Veata 

S Un. min. . 


5 4 19.35 

5 i3 40.08 

5 43 59.37 

6 1 1.68 
6 30 5o. i5 


4 


+ a 37.68 
37.67 
37.73 


ß?2ir" t«=+r78o 

W 20.5 40.4 
W12.6 0'48.2 

6=--O:ö88;«=H-0f»« 

5*20-: +2-27'693. 
Vom 28 bis28.JMmv 
taglicher Gang: 
^ + 0fl80. 
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100 



Mittel 


Libelle 




Barometer, 






Pol- 




der 






inneres und Suoseres 




pnnet 


iui6ftaUlgfM 








Lerongen 


S 


N 


h 




Thermometer 






3i8*ia' 




9 t// 






/t 


i 


i 


f 




• 


// ' 




a aa 37. a 


a5.8 


28.9 


+ 4.0 


a? 


«64+ 


«.« + 


I 


.6 


39.8 


S 26.7 N 28.1 


18 44 6.^ 


ao.o 


^8.4 


+ 3.6 












3o.9 


S'22^ N'32.3 


40 49 16.8 


a5. 1 


a8.9 


+ 4.3 












3a. 3 


NB=: + 4.2. 


a79 48 i5.8 


aS.a 


39.0 


+ 4.3 


a? 


,«44+ 


•.« + 


I 


.3 


33.0 




3i4 48 38. a 


a5.6 


38.7 


+ 4.0 














PolpoBot im 


aS Sa 35.5 


a5.6 


a8.5 


+ 3.9 












• 


Mittel: 

ais'irai/'so 






















S 24.3 N 29 3 


40 49 «7.0 


a5.i 


a8.6 


+ 3.. 












3i.6 


S' 22.3 N' 31.8 


a79 49 17.0 


a3.4 


3o.8 


+ 5., 


^7 
»7 


.4««»+ 

.4*3+ 


>.« + 
a.o-j- 







8 
8 


3a. 3 
«9.9 


NE=+2.0. 

Polpunet im 

Mittel: 
318M2'31/'27 


a5' 38 a8.a 
64 4^ ^o,ii 


^3.3 


3o.o 
39. a 


+ 3.9 










»7 


>34+ 


•a.o+ 





6 


'a6.i 
a3.8 


S 18.8 N 35.2 
S'2|.8N'29.4 


56 34 3i.a 


aslß 


^9^4 


— o,a 


19 44 «.5 


a3.3 


3o,o 


+ 0.4 












a8.i 


NE=:-Ö.9- 


40 46 i3.5 


a3.7 


3o.5 


+ 0.5 












3o.4 




379 48 i4.5 


a3.3 


3i.i 


+ «.0 














Polpunet im 


a5 5 3o.o 


a4.i 


3o.3 


+ ••» 














Mittel: 


3i4 48 36.0 


^4.4 


3o.o 


— o,a 


»7 


aa4+ 


«.3+ 





I 




318* 12 27."10 










«7 


855— 


• 

t.o — 


3 


.5 


a7^6 


S 27.2 N 31.6 
S' 21.8 N' 37.1 


358 55 ii.'s 


«7.0 


29.4 


+ 4^0 


a4 35 36. 


a6.4 


30.4 


+ 5.. 














NB = + Ö.4. 


a6 33 34.8 


a6.4 


3o.5 


+ 5.7 
















40 49 *».a 


a7.o 


3«;4 


+ 5.3 


»7 


.855— 


a.a— 


4 


6 


«9.1 


Polpunet im 


a4 44 4«.o 


a4.8 


33.8 


+ 7-7 










i 




Mittel: 


3i4 48 37.0 


a6.3 


3a. I 


+ 6.0 














818»12't8.''36 


56 34 a8.7 


29.8 


3i.a 


+ «.7 


»7 


.334.— 


4.0— 


8 


.0 


a9.i 


S 28.2 N 81.8 


19 44 3.7 


»9.5 


3i.5 


+ 3.0 












3o.o 


S'24.6N35.4 


4o 49 la.o 


^3.7 


36. 


+ 8.5 












3a. 6 


NBä + 3.6. 


a4 3i a.5 


a8.o 


2g. S 


+ «.9 


«7 


>95- 


4.»- 


8 


.6 




Polpunet im 
Mittel: 






























3\M2'30."Ö3 
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Beob»elktiing«n am Meridisnkreife 



1839 



6. 

fekrur 

C 



16. 



5. 
April 

Q 



«Mün 



OrionU.., 
•f DnoonU. . 

VMto 

i Urs. mio., 



fiOttol 

der. 

Pidea 






d Orionte . . 

Vesta 

S Un. min 
^ Can. maj. 
a G«iiiiii. . . 
« CtXL, min. 
ß Odmin... 



a Le ms .. 
Mars R. L . 

^ Leonis . . 
p Viri^nis . 
y Urs. maj. 
a Cassiop. . 
a Urs. min. . 
Jupiter R. I. 
«Yirginis.. 
Ceres 



h m $ 
5 43 57.^9 
5 5o 19,6a 

5 56 54.34 

6 ai 1.99 
6 35 3a. 97 



6 ai 



43 5a. i3 

56 4.10 

ia.o4 

6 35 37.46 

7 ai 44.96 
17.33 



a8 

3a 53.08 



9 57 ao.a3 

10 59 i.a7 

11 38 a3.7o 
II 39 So. 99 
II 4a 56.94 
la a8 47.39 
la 56 3*3.98 
la 5o 4*7^ 
i3 14 i5.35 
i3 aa 5.84 



Correetiott 

der 

Uhr 



+ a 



i t 

39.88 



39.90 



iuierkiigei 



ja=+l!il3 



S Urs. min, 
aOrionis 

W 12.8 O 47.7 

W'18.1 0'42.3 

6=-Of826;c=+0f2W 

Correetion der Ubr nm 

6*3-: +2-29f890. 

Vom 28. Janner bü 
8 Februar tiglieiier Gang; 
+ Of 243. 



+ a 35.65 



045 



35.74 
35. a6 
35.68 
35.71 



i Urs. min. 
a Geminor. 

W 25.8 O 31.4 

W'22.0 0'S5.2 

6=-Ofl99; tf=H-0'2M 

Correetion der Uhr om 

6*M-: +2-35f808. 

Vom 8. bis 16.Februar 
täglicher Gang: 
+ Of 671 



+ a 37.43 



37.54 
»7,45 
38.5a 
38.33 



37.18 



r.h=+*- 



S: |«=+3' 



614 



«Urs, 
y Urs* maj. 

W 25.8 O 33.9 

W'23.5 0'38.3 

4=>0f222; c=-0;324 

Correetion der Uhr um 

11* 87»: +r*27f742. 

Vom 18. Februar bis 
5. Apdl tSglioherGuig: 
— 0fl88. 



16. 



m Hydrte . . 
e Urs. maj. 
ß Leonis. . . 
ß Virginis . 
7 Urs. mij. 

Cassiop. . 

Urs« min. 
Jupiter R. L 
PaUas ..... 
Ceres 



9 17 

10 5t 

11 38 
II 39 
II 43 

13 38 

13 57 

13 45 

13 58 

l3 13 



17.81 

37.05 

39.10 

56.71 

t.3o 

54.33 

9.68 

3, 17 

15.56 

38.61 



4* 3 33. 30 
33.43 
33.65 

33.43 

33.68 

33.53 



|a=+2fi 



521 



a Urs. min. 
« Urs. mig. 

W 24.6 O 302 

w'24.1 (yzo.s 

fl29; «=-0f324 
Con-eetiott der Ühr um 
11*16"': +2-2259«. 

Vom 5.^ bis 16. April 
taglieher Gang: 
+ Of433. 

Die Uhr wurde hiersnf 
gesteUt. 
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Mittel 
d«r 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 
punet 


AiMerkiMgei 








inneres und iusseres 


Lesungen 


S 


N 


h 




3i8*t3' 




• y /' 






u 


»1 • • 


// 




4o 49 3a. o 


33.3 


aa.i 


— 8.8 


a7.9a4+ «.»+ ».9 


33.5 


S 28.7 N 261 


«79 48 >9.5 


33.8 


31.8 


— 9.a 




33.7 


S'34.8 N'21.2 


!i4 8 55.0 


34.0 


31. 7 


— 9.3 






NBa~5.0. 


3i4 4S 4i.5 


34.0 


31 .7 


- 9.3 


\ 




Polpunet im 
Ifittel: 














/ 




• 




318M2'23."80 


4« 49 *7.« 


aa.o 


3o.9 


+ 7.0 




33.9 


S 22.5 N 29.4 


a3 48. 4>.o 


ai .0 


3«. 7 


+ «.4 


37.433-f- 3.3-|- i.o 




S' 18.4 N' 35.1 


3i4 48 a6.5 


aa.5 


3o.6 


+ 7.» 






NE=+4.9. 


64 ^o a5.3 


aa.o 


3i.a 


+ 7.« 


37.435+ 3.0+ 0.9 


34.6 




i5 5; 56.8 


aa.4 


3o.7 


+ 7.» 




31.5 


Polpunet im 


4a 33 33.5 


aa.o 


3i.i 


+ 7.6 




«9.7 


Mittel: / 


»9 4? «ß-o 


ai.4 


3i.8 


+ 8.3 


37.408+ 3.0+ 0,6 


33.1 


318* 42' d2.''36 












4«* 47' 




3j4 3a 56.5 


3o.o 


aS.o 


+ fi.a 


37.534+ 1.3 — i.o 


31 .0 


S 29.1 N 26.2 


3ai Ü4 36.5 


3o.o 


a5.8 


+ 5.8 




«7.4 


S'3ö.7 N'19.5 
NE =—8.6 


3i4 aS 17. a 


3o,o 


aßü 


+ sie 


6 aa a3.7 


3o.a 


a6.o 


+ 5.8 


— 1.8 


18.8 


Polpunet im 


76 4 5.5 


3o.o 


a6.8 


+ 5.3 




30. 8 


Mittel: 


43 19 8.a 


3o.9 


a6.o 


+ 6.a 


37.518 0.0 3.3 




41* 47' 19."84 


307 54 35. a 


3o.5 


a6.o 


+ 5.5 








3oi 39 39.0 


39.0 


»7.7 


+ 4.3 




ai.a 




319.38 6.5 


29.7 


37.0 


+ 5.0 








3o4 5o 44.5 


a4.i 


»4.« 


+ 4.5 




^.0 

31.8 


S 21.8 N 27.3 










37.541+ 5.8+4.0 


S' 30.3 N' 19.4 
NE=s-8.3. 










3i4 18 aa.o 


ai.'ö 


«5.6 


+ '3!8 


6 aa 3a. 5 


a4.> 


a5.5 


+ 3.7 




v-v 


Polpunet im 


76 4 ao.a 


a3.7 


a6.i 


+ 3.a 




A.4 


Mitlei: 


43 19 «4-0 


a5.o 


aS.i 


+ 4.5 






41* 47' 22."5JI 


3o8 a6 3.8 


a3.a 


a6.6 


+ a.7 






Centrum. 


33o 37 7.5 


«4.7 


aS.S 


+ 4.« 


»7.537+ 5.4+ 3.7 






3ao 7 17,0 


34.3 


a5.8 


+ 3.7 


' 
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GoogI( 



HS 



Beobaehtnng«!! «m Meridiankreise 



1839 



17. 
April 

5 



18. 



19. 

9 



22. 
C 



ß Leonis... 
ß Virgiois . 
y Urs. mai^ 
aCMsiop. . 
a Urs. min. 

P»|]M 

Ceres 



Mars R. I. . 

ß Leonis.... 
ß Virginis . 
y Urs. n^J. . 
« Gassiop. . . 
a Ufs. lain., 

Pallas 

«t Virginis . . 



«Mtirt 



Mittel 

der 

P&den 



Mars 

ß Leonis. . . 
ß Virginis . 
y Urs. n^J. 
Jupiter R. I. 

a Urs. min. 

Ceres 

a Virginis . 



a Hydrae. 
X Leonis.. 
4» Leonis.. 
Mond iL L 

Leonis . 

Lwnds.. 

Leonis . 
MarsCentmm 
ß \AobU .. 
ß Vtfgiflis . 
y Uta. a^. 

Gassiop. . 
Japiter R. I. 

Un. min. 

Pallas 

Geres 

Virginis .. 



Am« 

II 4> So.5o 

it 4a 57.99 

II 46 a.i6 

la 3i 57.17 
i3 o 37. 
i3 o 35,98 

i3 «4 49.4 



54 46.a3 
41 3i.ao 
4a 58.71 
46 a.91 
3i 57.63 
o 39.66 
59 56.9a 
17 «3.67 



54 34.01 
41 3a. o5 
4^ 59.69 
46 3.71 
46 47.09 

46 49.7« 

o 49.17 
i3 10.61 
17 a4.54 



9 ao 
9 a3 
9 35 
9 56 
o o 
II 
a5 
54 

41 
43 

46 
3a 
45 

I 
$7 

10 

»7 



aa.71 
13.96 
39.89 
a3.3a 
30.07 
47.60 

a.ai 
ia.3i 
33.5a 

1.35 

4.91 
( .01 

3i .a7 
a.i8 
«7.63 
45.87 
a5.93 



Gorrection 

der 

Uhr 



38*0 



37.95 
37.34 
37.3a 



368 



a OL Urs inin. 
y Urs, maj 

W 21.2 O 30 9 

W'23.1 0'29,2 

(=-0.167: c=-0'324 

Gorrection der Ubr um 

ll^öö": — 37fe57. 



38.77 
38. 70 
38.08 
37.90 



a VvH. min. L_ r w-ß« 
yUrs. m^. j« — +1 369 

W 22.8 O 30.2 

VV'21.8 0'31.3 

M81; c ==-0^324 

Gorrection der Uhr um 

12*12-: — 38f3ß2. 

Vom .17. bis 18. AprU 
täglicher Gang : 

— 0fe86. 



39.89 
40.00 

39.47 



40. a4 



— 4». 5t 



4». »9 



4i .o5 

4i.3o 

40. 65 
40.18 

■ .... V 



41.07 



AiMerkiigei 



l\.=*r 



ja=+lf 



446 



OL Urs. min, 
y Urs. maj. 

W21.8 28.7 

w'20.4 (yzss 

6=+0fl7ö; «=-Of324 
Gorreetion der Uhr an 
12*7*: =:-^39ff00. 



|a= + 0f8 



« Urs. min, 

y Urs. mig. 

W 28.4 O 24.4 
W'27.8 0'2Ö.2 

Gorreetion der Uhr um 
11*29": — 40fir71. 

Vom 19. bis 22. April| 
tigUeher Gang: 
— 0^380. 
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von iebre 163t. 




US 




Mittel 
der 


Libelle 


Berometer, 


Pol- 














iaaerts und Sneseres 


Mmet 


4uierkMg«a 






Lemmgn^ 


S 


N 


L 


Thermometer 


4«' 47' 








sJi^aS'^aoX 


94!ö 


« • • • 

91.5 


+ '5V''4 


i^ • ^ • 


93.1 


8 28.6 V rt.9 






6 19 39. o 


-95.0 


90. 4 


+ 6.5 


97 345+ 8,8+ 7,8 


93.8 


8' HA WIM 


1 




76 4 ao.a 


95.4 


90.9 


+ 6.8 


97.364+ 8.5+ 7.5 


90.7 


NB=>-7.5. 
PolptiBAt im 


! 




33o So 3S.a 


95!o 


91. 


+ *6!9 






3ao 8 4B.5 


95.1 


90. 8 


+ 6,3 






Mittel: 
41* 47' «."«3 






391 33 14. a 


94.0 


93.0 


+ 3.5 


97.547+ 8.0+ 7.9 


*9.7 


CoDtrum. 

S 22.8 N 24.9 

S^tSA N'<8.7 






3i4 98 91.5 


99.9 


95.0 


'+t'.l 






6 99 33.5 


99.5 


95.0 


+ *.6 




90. 3 


NBs=:-.8.4. 






76 4 94.7 


93.8 


94.0 


+ 9.8 


97.566+ 7.7+ 6.1 


93.1 


Polpimet im 
Ifittel: 






iii 3 36.0 


99.8 


95.9 


+ 'i!e 






3oi 99 3o^o 


99.0 


96.0 


+ 0.8 




99.9 


41* 47' 21/'ö0 






391 3i 49.0 


90.0 


94.0 


+ «.a 


' 


90. 6 


S 19.1 N 24.9 
S'2Ö.6N'18.7 






3i4 98 »is 


19. S 


9Ü5 


+ '•.'6 






6 37 35.0 


19.0 


95.0 


+ 0.9 


97.5t5+io.6+ 9.4 


90. 


NE=:-6.3. 






3o8 33 46.5 


18.6 


96.0 


^ 0.6 


97.513+10.9+ 8.9 




Nördlich. Rand. 
p4>lpttQct im 






43 19 «7.5 


90.0 


94.6 


+ i!o 






390 ti 94.0 


19.0 


96.0 


- 0,4 






Mittel: 






3of 99 95.5 


19.0 


95.5 


— 0.1 




«9.5 


41* 47' 20."03 






3o3 5o 59.0 


»7.5 


99.5 


— 3.1 


97.706+ 8.4+ 6.9 


93.8 








335 98 18.9 


17. B 


99.6 


— 3,^ 






S 18.7 N 29.6 






396 33 16.9 


19-5 


97.5 


— 1 .0 






S'24.9 N'23.4 






396 43 tg.B 


18.7 


99.1 


— 9.3 


+ 5.8 




NE = -8.2. 






3214 93 9.7 


19.0 


99.6 


— «.4 




18.8 








339 97 3.0 


«9.« 


39.7 


- 9.4 












391 56 Z.7 


i8.i 


99.8 


^ 3.0 


+ 5.6 










391 95 58.7 


19.5 


99.0 


— 1.8 




93.5 


Centnim. 
Polpunet im 






3i4 98 99.7 


«9.» 


99.1 


— 9. 1 






6 9a 35.5 


19.0 


99.5 


— 9.3 


97.710+ 7.0+ 5.1 


.7.6 


Mittel: 






76 4 30-p 


90. 


99.0 


— 1.5 




93.0 


41» 47' 21."70 






3o8 4a a.9 


19.8 


99.1 


— ».7 


37.734+ 6.7+ 4.5 










43 19 35.5 


• 9.0 


3o.o 


— 9.6 












33i 5i 99.0 


19.0 


3o.i 


— 9.6 


* 










390 i3 44.0 


19.0 


3o.3 


— 9.8 


+ 4.« 




l 




3oi 99 35.0 


.».5 


3o,o 


- 9.3 




93.5 








Ape. <• Wim. flienw. 8. Folge. IV. 


ü 


' 
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Beobachtungen am Meridiankreise 



1839 



29. 
April 

C 



6. 
Mal 

C 



8. 

5 



10. 

Q 



fiestirn 



« Leonis . . . . 
Mars R. I. . . 

ß Leonis. . . . 
ß Virginia . . 
y Urs. maj. . 
Jupiter R. I. 
a Urs. min.. 

PaUas 

Ceres 

a Virginia . , 



ß Leonis .... 
ß Virf^is . . 
Jupiter R« I. 
» R-IL 
a Urs. mii 



ß Leonis. . . 
ß Virginia : 
y Urs. maj. . 
Jupiter R. L 
>, R. 11 
a Urs. min.. 

PaUas 

Ceres 

a Virginis . . 



Mittel 

der 

Fäden 



h m 



10 
10 

1 1 
1 1 
1 1 
la 
i3 
la 
i3 
i3 



o 
54 

4« 
43 
46 

4a 45 
1 la 

53 4^ 
5 34 



3a. 39 

56.35 

35.73 

3.7« 

6.39 



97 
79 
60 
83 



17 a8.5i 



II 41 39.6a 

II 43 7.85 

la 4^ a4.oa 

a 40 a7.o9 

i3 a i.ia 






II 4i 4».*4 

11*45 10. a3 

II 4® 11.37 

la 39 49*^^ 
la 39 5i.8a 
i3 a to.48 
la 5o a3.3a 
i3 o 14.77 
i3 17 35.57 



Urs. maj. . 
Mars R. L . . 
ß Leonis . . 
ß Virginis . . 
y Urs. maj. . 
Jupiter R. L 
« R.II 
a Urs. min. . 
« Virginis . . 



10 54 36.65 

11 o 16. 43 

II 4i 43.34 

1 1 43 n .65 

II 46 1^.57 

la 39 t5.3a 
la 39 18. 3a 
i3 a 14.4s 
i3 17 36.79 



Correetton 

der 

Uhr 



43. '49 



43. ai 
43.45 



— ' 40.70 
46.85 



43.5a 



iiMerkisgei 



aUr8.min. I . ^,g^ 

y Urs. maj. j»—' rv.ow 

W26.1 23.4 
W'28.0 o'ai.a 

ö=+Of096; c=-0f324 
Correction der Uhr um 
11*42'": — 43'418. 
Vom 18. bis 29. April 
täglicher Gang : 

— Of481. 



|a=-Of 



692 



a Urs. min. 

ß Leonis 

W 31.8 O 14.1 
W'30.4 O'16 

ö=-|-0f341; o=-Of324 

Correction der ühr um 
11*42": — 46f775. 

Vom 29. April bis 6. 
Mai taglicher Gang 
— 0:479. 



— 48.99 
49. o5 



49.513 



t\—'- 



962 



a Urs. min. 
y Urs. maj 

W 30.9 O 18.0 

W'32.8 0'14.2 

ö=+0f35ö; c=— 0!324 

Correcti<in der Uhr um 

12* U": —49:090. 

Vom 8. bis 8. Mu täg- 
licher Gang: 

~ i:iu. 



— - 5o.o6 



5o.4i 
5o.68 



5o.68 



a=~0:846 



a Urs. min, 

y Urs. maj, 

W 37.8 O 11.6 
W36.1 O'13.0 

ö=H-0:520;c=— 0:324 

Correction der Uhr um 
11*64'": —50:448. 

Vom 8. bis 10. Mai 
t^licher Gang : 

— 0:882. 
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Mittel 
<for 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 










inneres und äusseres 


punet 


AüMerkfigen 


Letfnmgen 


S 


N 


L 


Thermometer 


4i* 47' 




• / 41 






ii 


// • • 


// 




3a4 33 4.a 


«7.9 


a6.6 


— a.8 


^7.591 + 10.4+»« .7 


ao.8 




3ai ü 42.8 


17.3 


a6.8 


- 3.4 


37.603+1 1 .0+10. 7 




Centiiuo. 

S 17.8 N 28.0 


3i4 ä8 33.5 


17.1 


27.0 


— 3.5 




27.3 


S'21.3'N'22.5 


6 aa 44. o 


»7.5 


a6.6 


— 3.0 


+ 10.5 


»3.7 


NE=-3.5. 


3o8 58 4a. 5 


18.9 


a5.3 


— 1.6 






Ceutrum. 


43 19 33. a 


18.3 


a5.8 


— a.a 








33a 58 4o.o 


17.1 


37. a 


— 3.6 






Polpunet im 


3ao 11 47'0 


16.8 


«7.7 


- 4.0 






Mittel : 


3oi ag a9.8 


18.5 


a5.7 


— a. I 


37.633 + 10.6+ 9.6 


»«.4 


41» 47' 23."30 




' 




» 






S 14.9 N 25.1 
S' 7.2 N' 33.0 


3i4 a8 33.0 


10 . 1 


3o.o 


► i5,o 


37.433 + 13.9+13.4 


i5.8 


NE = +7.7. 


3o9 i3 0.8 


9.5 


3i.o 


— 15.6 


+ 11.7 




Centrum. 


45 19 34.5 


10.7 


3o.o 


-14.7 


. 


33.6 


Polpunct im 
Mittel: 

41« 47' 19."70 

» 












33 5 


S 8.9 N 32.3 
S'14.8 N'26ö 


3i4 ^8 37.0 


8.0 


33.0 


—«0.4 




33.5 


6 aa 5a, a 


7.6 


33;3 


— 10,8 


37.534+13. l + IO. t 




NE=-5.8. 


309 16 33.5 


9.7 


3a. a 


- 9.0 


» 




Centrum. 

Polpunct im 
Mittel: 


333 56 a.5 


9.8 


3a. 3 


— 9.^ 






3i9 54 38.5 


9.0 


3o.a 


— 8.5 






41« 47' 23. "80 


3oi a9 4i*o 


9.8 


3a. 8 


- 9.5 


37.535+ia. 1+ 9.3 


a5.4 




14 A 16.5 


a3.o 


19.8 


+ 3.3 




«9.» 


S 22.0 N 21.4 


3ao 3 5.0 


aa.o 


ai.o 


+ ^.« 






S'24.8 N'18.6 
NE=~2.8. 


3i4 a8 37.0 


aa.8 


31. 


+ 2.5 




25.9. 


44 »^ 38. a 


a3.8 


ao.o 


+ 3.0 




21.9 


Polpunct im,. 


309 t9 63.5 


21.7 


aa.8 


+ 0.9 


a7.374+»».o+ 7.^ 




Mittel: 
41« 47' 22."90 


43 19 a3.5 


aa.a 


aa.a 


+ 'i!5 


3oi a9 a8.5 


a3.o 


ai.a 


+ 2.5 




24.6 


• 



8 * 
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16 



BeobsehtnigSB «m Mvridiankreite 



1830 


Ccttlra 


Mittel 

der 

F&dee 


Ig 

■< 


Correetion 

der 

üh r 


AiMerkiBffi 


it. 
Mal 


ß Leomt. . . . 
^Virginb .. 
yUrs. miU. . 
JapitwILI.. 
a Urs. JUA. . 

PaUM 

COTM 

« VirginU . . 


Am« 
II 4> 43.7« 
II 43 It. 75 

11 46 ia.71 
la 38 58.77 
i3 a ai.8o 
la 49 40.54 
la 58 5o.33 
i3 17 37.7a 


4 

4 


4 
— . 5©. 75 

50.67 

49.95 


ft Urs. min. | ^M^i 

aVirginis {«—«»» 

W 37.1 11.1 

W'Se.d O'12.0 

6=+Of633; c=s-0f324 

12* 7-! — 50f«9t 
















5i.4o 


12, 

© 


« Urs. mij, . 
M»n IL I. . . 
Mars R. IL . 
p Leonis . . . 
ßVlrginis.. 
Jupiter ILL. 
Jupiter E. n. 

PalUs 

a Urs. min. . 

Cores 

a Vinciais .. 
n Urs. mftj. 


10 54 37.08 
.1 1 43.48 

11 1 44.^6 
1. 4« 44.50 
II 43 «a.77 
la 38 43.76 
ta 38 46.45 
la 49 39.1a 
i3 a 3o.i8 
la 58 a4.79 
i3 17 38.07 
i3 4a 5.3 


3 
3 

3 
3 




«Urs.B»in. 1 _ -,^.- 

W 36.2 11.2 

W'37.0 <y 9.4 

6=s+0fM7; •:*— 9!324 

Correetiott der Ubr un 
12*14-: - öl f 443. 







— 51.35 
51.48 




















5i.5o 


13. 


3 Urs. maj. . 

Msrs 

ßLeonis... 
y Urs. mi^. . 
Jupiter R.L. 
Jupiter R. IL 

PlÜlM 

a Urs. min. . 

Geres 

dViii^ .. 
« Urs. miu. . 


10 54 37.56 

11 a 3o.a5 

II 4» 44.78 

II 46 i3.99 
la 48 a8.7a 
la 48 31.35 
la 49 19* >6 
i3 a 30.19 
la 58 0.57 
i3 17 38.67 
iS 4a 5.81 


3 

3 

4 


— 51.40 


a Urs. min. 1 .,„^ 

W 86.4 10.2 

W'37.0 (y 9.8 

6a-t-0f666; tfa:-0!324 

12*1«*: -61f881. 

Vom 10. bis 13. Mm 
tiiglicher OM19: 

— 0f468. 


c 


51.68 
51.37 




















5a. i5 
5.. 49 


14. 


ßLeonis.... 
^VirgiuU.. 
y Urs. mtj. . 
Jupiter ILL. 
Jupiter R. H. 

PsUse 

a Urs. knin.. 
1 VirgiDis. . . 


II 4t 46.15 
II 43 «4. »7 
11 46 i5.99 
13 38 14.30 
la 38 17.37 
la 49 10.94 
i3 a 3.57 
i3 17 39.35 


4 
4 

4 


— 5a. 7a 
5a. 80 


irUrs. min. 1 _ ^,„s 

y ürs.mi9.j*=-^^* 

W 22.3 25.0 

W20.5 0'26.8 

6=.-or096; s«-0f3l4 

Correctton der Uhr um 

12*14-: -52f7ia. 

Vom 10. bis 14. Mm 
tüglteher Osng: 
— 0fö84. 


















i .: :> 


5a. 85 
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Mittel 

der 
Lefongeii 


Libelle 


Barometer, 

iuieres imd iMfereo 

Thermometer 


Pol- 
panet 

4t* 47' 


AiMerkiBg^i 


S 


N 


L 


'3i4*38'"34V'o 

6 33 4l-^ 

3o9 31 i5,o 


a3.7 

33.3 

33.3 


19.1 
.9-6 
30.0 


•f 3.« 
+ S.3 


« ' • e 
37.5o64-ia.7+ie.o 

37.504+13.0+ 9.3 


34^9 

35.3 

36.1 


S 19.6 N 23.1 
S'23.4 N'19.3 

NE=-.3.8. 
Centrum, 

Polponci im 

Mittel: 
41* 47' 25."40 


334 8 7.3 
3i9 4^ 0*0 
3oi 39 39.0 


31.5 
33.3 
33.3 


30. 8 

39.0 
30.3 


+ ».6 
+ 3.3. 
+ 3.. 


14 a4 17.0 
3id 49 «9.« 


33.8 

3a. 8 


16.1 
16.1 


+ 5.8 
+ 5.« 


a7.56a+i4. 5+13.7 

37.478+13.7+11.6 
+ 11. a 


31.6 

a3.i 
33.9 

30.3 


Ceninim. 
S 20.8 N 19.8 
S' 25.0 N' 16.0 
NB»- 4.0. 
Centmm. 

Polponot im 

Mittel: 
41« 47' 22."20 


3i4 a8 30.5 

309 S3 ^1.5 

335 7 59.8 


33.5 
31.5 
33.3 


17.0 
18.9 
18. 3 


+ 5.. 
+ 3.« 
+ 4.3 


319 41 41.« 

3oi 39 ^i.5 

I 54 t5.o 


a3.7 

33.6 
33.0 


«7.9 
18.1 

«7.9 


+ 4.7 

+ 4.« 
+ 4.9 


t4 34 3t. 5 
319 43 34.5 


33.5 
33.3 


16.0 
16.5 


+ 5.9 
+ 5.4 


37. 3i5+i5. 0+14.0 
37.414+13. 9+13. 4 


36.0 
.7.5 

33.5 

38.3 


S 18.1 N 23.3 
S'22.4 N'18.8 
NB=-4.4. 

Centnim. 

Polpunot im 

Mittel : 
41* 47' 23."80 


6 33 33.0 
309 34 1.5 
334 14 39.0 


33.5 

at.5 
ai.5 


17.0 
19.0 
18.0 


+ 5.3 
+ 3.8 
+ 4.3 


3t9 37 57.5 
lö\ 39 33.5 

1 54 33.5 


31.3 
33.0 

a4.5 


19.0 
18.3 
18.3 


+ 3.6 

+ 4.4 

+ 5.7 










» + 9.0 
37. 397+»«. 9+ 8.4 

+ 8.0 


31. 
16.3 

35.1 


8 18.7 N 22.7 
S'28.i N'18.5 
NE« — 4.2. 
Centrom. 

Polpunet IUI 

Mittel: 
41* 47' 20."77 


3i4 38 33.0 
6 33 4a. 4 

309 35 33.5 

334 17 31. 

43 19 39,0 

3oi 39 39.0 


»«.4 
33.3 

33.8 

af.9 

31. I 

a«.7 


31 .0 
30. 1 

30.8 

3t. 5 

a3.7 

33.5 


+ a.5 
+ 3.5 

+ 3.4 

+ «.5 
+ «.9 
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Beobikehtungen am Meridiankreise 



1839 


«esfira 


Mittel 

der 

Fäden 




Correction 

der 

Uhr 


AiMerkaigei 


22. 
■ai 

5 


^ Leonis . . . 
ß Virginis . . 
y Urs maj. . 
Mond R. I... 
D Virginis . 
Jupiter R. I. 
Jupiter R. 11. 
a Urs. min. . . 


h m 9 

II 4i 46. 4o 

II 43 i4.a7 
11 46 15.91 
11 55 6.00 
la I? 36.07 
la 36 37.09 
la 36 39.7a 
i3 a 14.73 


3 
3 
4 


9 
— 5a. 71 

5a. 56 

5a. 06 


a Urs. min. 1 __ .,^-« 
yürs.m«j. |«=-4 2« 

W 17-4 28.7 

W'18.5 0'27.8 

6=— 0:219; e=-<):324 

Correction der Uhr um 

11* 4^: — 52f443. 

Vom 14. bis 22. Mai 
tagliuher Gang: 

+ Of043. 


\ 










25. 

5 


Jupiter R.I.. 
Jupiter R. H. 

Pallafl 

a Urs. min., 
d Virginis.. 
Virginis .... 
MondR.L.. 
a Bootis .... 
a« Ubrae... 
ß Urs. min. . 
a Cor. bor. . 
a Serpentis . 


la 36* 11. a5 
lä 36 14. aa 
la 49 3.91 
i3 a 8.57 
i3 17 39.91 
i3 4a 5.08 

i4 7 31 .59 

14 9 »5.47 
14 4a 55.65 
14 5a i3 96 
i5 a8 49*13 
i5 37 17.16 


3 
3 

3 

a 
a 

4 
4 




W 25.0 26.2 

W'24.1 0'27 8 

6=-Of047; c=-0!324 

Correction der Uhr um 

14*41"': — 53fl68. 

Vom 22. bis 25. Mai 
taglicher Gang: 
— 0^232. 






— 53^. 59 

53. o3 
53.10 
5a. 74 
53.38 
53.17 


3. 

iui 
C 


Jupiter R.I.. 
Jupiter R. II. 
« Urs. min., 
a Virginis . . 
i\ Urs. maj. . 
a Bootis.... 


19 35 3o.a4 
la 35 33.15 
i3 3 14.18 
i3 17 4a. 35 
i3 43 9.45 
14 9 18.16 


3 
3 
4 




OL Urs. mm. ^ o'4'yfi 

n Urs. maj. «— « "^ 

W 13.7 28.2 

W'12.2 0'29.8 

6==-^f340; «=-H)f439 

Correction der Uhr um 

12*43-: - 65f403. 

Vom 25. Mai bia 3. Juni 

taglicher Gang : 

— 0!251. 






— 55.43 
55. aa 
55.56 


4. 


a Urs.min.W. 
a Urs. min. 0. 
a Virginis . . 

c Bootis 

a< Librae... 
et« Librae... 
ß Urs. min. . 


la 56 17.58 
i3 a 44.09 
i3 17 43.8 
i4 38 57.7 
14 4a 48.8 
14 43 0.0 
14 5a i5.8 


3 
3 

3 
3 




Kreis West 
W 12.1 28. 6 
W'12.7 0'28.1 
« = + 0:439. 
« Krds Ost 
W 13.8 28.2 
. W12.6 0'29.4 
e = — 0f467. 
Correction der Uhr um 
14* 24- : — 55f887. 
Vom25.MaibU4.Jan] 
taglicher Gang: 
- 0f272. 




— 55.8a 


55.80 

55.67 

_ 56. a6 
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Mittel 

der 
Lesijngen 


Libelle 


Barometer , 

inneres und äusseres 

Thermometer 


Pol- 
punct. 

4t» 47' 


Amerkugei 


S 


N 


L 










a7!'354+i4.*8+i3*i 
a7.365+.4 4+'3.4 


19.3 
17.5 


S 19.0 N 21.2 

S'24.1 N'16.0 

NE=-5.1. 

Centrum. 

Polpunct im 

Mittel : 
41« 47' 18."35 


3i4*a8'i8."5 

6 aa 33.8 

3ii i6 57.8 

3ii I 48.3 

309 33 46.6 

43 19 ai .a 


19.8 
ai . 1 
ai .0 
19.7 

»9.7 
ai.o 


18.8 

17.5 

«7.7 
19.0 

19.3 

18. 1 


+ 3."3 

,H- 4.: 
+ 4.5 
+ 4.» 

+ 4.« 

+ 4.« 


309 35 47.8 

334 a7 9.5 
43 19 ao.8 
3ot a9 ai .5 
294 »9 16. a 
394 41 11. 
33i 48 59. a 
396 a6 44,8 
a6 35 a5.a 
339 3 0.5 

3i8 44 4.5 


a6.o 

a4.o 
a5.3 
a5.8 
35.4 
a5.o 
a4.a 
a5.3 
a5.o 

33.7 
a3^o 


14.6 

ai.3 
ao.5 
ao.a 
ao.9 
at. I 
aa. I 
ai. i 
a..4 
a3.i 
a4.o 


+ 7.3 

+ 5.3 
-+ 6.5 
+ 6.7 
+ 6.3 
+ 5.9 
+ 5.0 

+ 6.' 
+ 5.8 

+ 4.« 

+ 3.3 


+ 8.0 
37.433+19.8 

+ 7.6 


ai.7 
ai .a 

31.4 

ao.3 

17.9 
ai.3 


Centrum. 

S 21.1 N 25.4 
S'27.8 N'18.8 
NE== — 7.1. 

Nördl. Rand. 

Polpunct im 

Mittel; 

41* 47' 20."63 


5o ai 5i.o 


aa,3 


13.9 


— a.9 


37. 434+17. 6+16. 3 

^+i5.5 


3i8*ia' 

a6.4 
a9.a 
3a. 6 


Centrum. 

S 21.2 N 14.8 
S'17.2 N'18.8 

NE=+4.0. 

Polpunct im 

Mittel : 
318^ 12' 29."4 


58 3o a5.5 

358 7 a6.o 

a8 10 5o.5 


aa.o 
ai.5 
ai.o 


14.0 

-4.7 
i5.o 


— a. a 

— 1.5 

— I . I 










+ «4.9 
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B«ob««htaBg«B am Merldiankraif« 



183« 


«esttn 


Büttel 

der 

P&de» 


u 

■Sg 


Correetion 

der 

U'h r 


AamerkmagMi 


8, 
Jiil 


3 Un.miii. 0. 
sUr8.niMi.W. 
« VifgiBto.. 
n Urs. mi^. . 
9 8ootU,... 
t Serpentia. 
Saturn R. L. 
3atam IL H. 


A Sl t 

i3 I 43. a3 

i3 a i5.07 
iS 17 41.17 
.3 4a 10.44 

«4 9 «7.64 
i5 37 19, i5 
16 19 50.97 
16 19 54.13 


a 
3 

3 
3 




Kr^Oflt 

W 19.8 18.4 

W1S.8 <yx8.8 

»:s.0:088; «=>-4lf4l8 

Kreis West 

W19.8 98.9 

Wao.4 0'J8.8 

»a-.O!0n; sao+tfiSO 

Correetion der Ubr un 

14*11*: — 58!660. 

Vom8.bis8.Juiitig- 

UeherOang: — Of848. 




— 56/78 
56. 5o 

56.69 
56.67 






9. 

© 


a Urs. min.. 
« Virginia . . 
H Urs. mij. . 
«« Ltbrao. . . 
aVUbrae... 
ß Urs. min. . 
« Cor. bor. 
f Serpenlis . 
Satoiti R« I.. 
Saturn ICH. 
< HereuUs . . 


i3 a 19.57 

i3 .7 4«. 45 

i3 4a 

«4 4a 

i4 4a 57.50 

14 5a 16.86 
iS a8 5i.46 
i5 37 19.45 
16 19 33.41 
16 19 36.66 
■7 8 17.51 


3 

3 
a 

4 
4 
4 

3 
3 




« Urs. min. 1 nn'tun 

W 19.8 XtA 
W'18.3 (yt8.5 

^=-^fOe8; S5o+r480 

16*11*; — M:9f7. 
Vom 4. bis 9. J«Di 
tagliekerGang: 

— •:t62. 


— S6.99 




56.83 
56.84 
56.97 
56.9« 
56.90 




11. 


a Urs. min., 
a Virgiois . . 
DÜrs. miy. . 
or Bootis .... 
et« Ubrae . . . 
«•Ubrae.., 
ß Ursb m|n.. 
a Cor. bor. . 
« Serpentis . 
Saturn R. 1. 
«atum R. 11. 


i3 a ao. 16 
i3 17 4>.3« 
i3 4a 10.07 
»4 9 «7.6a 
«4 4a 46.01 
14 4a 57. a8 
14 5a 16.10 
i5 a8 5i.oa 
i5 37 19.07 
iff t8 57.16 
■6 19 0.46 


3 

a 

3 
3 




« Urs. min. 1 ^,-^ 
ß Urs. min.r— -«^ ™ 

W81.8 «.4 
W'18.1 iytt,i 

6=-0!074t «=+6f430 

CMrreotioii der Ubr asi 

U*84-: ^W.nt. 

Vom 8. bis 11. Joai 
taglicber Qfokgi 


— 55.01 
54.96 
55.15 
54.81 
54.69 

54.9« 
55.15 

54.94 




14. 

5 


a Urs. min. . 
a Virginis . . 
n Urs. raaj. . 

et Bootis 

a' Librae... 
a* Librae.. . 
P Urs. min. . 
a Cor. bor. . 
^ Librae. . . . 
a Serpentis . 
Saturn R. I. 
Saturn R. IL 
a Scorpii . . . 


i3 a a5.3i 
^3 17 4i.a9 
i3 4a 10.53 

"4 9 «7.99 

«4 4a 46.39 
«4 4a 57.70 
■4 5a 16. oa 
i5 a8 51.54 
i5 3i 45.0 
«5 37 19.69 
16 18 5.a4 
16 18 6.78 
t6 ao 3t. 80 


3 
3 

3 

3 

3 




W 17.2 21.4 
W'16.8 0'22.2 

6=:-Ofl06; e=+0f430 

Correetion der Uhr um 

14*4«*: —58^812. 

Vom 11. bis 14. Joni 
taglieberGang: 

- 0f«25. 


— 56.75 
56.70 

56.94 
56.90 
56.91 
56. 41 
57.00 


57.06 




56.73 
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Tom Jahr« i8M. 




Itl 


Mittel 

4or 
LofUDgen 


Libelle 


puponieter ^ 
ianeres und SiueereB 

Tlieviiioneter 


Pöl- 

pvaot 

3i8*ia' 


AuiefkugM 


S 


N 


L 










a7.7a54-«5.3+ia.3 


94.« 
.9.5 

aS.3 
«5.8 


S 18.1 N 19.3 
S' 13.4 N' 23.5 

NE= + 4.4. 

PDlpunet im 

Mittel: 
318* 12^25 "80 










58*3o'i9.''8 

358 5 ai.8 

a8 lo 36.a 

4i i5 34. a 

67 36 58. a 


ao.o 
18.0 
17.6 

«7.5 
17.« 


• S.t 

»77 

««.4 
»0.8 

»«.7 


-. o."3 
+ a.a 

+ ».7 

+ 4.« 
+ 4.8 






l 




«7.894-t-»7.»+»4.5 


«7.3 

94.9 
ad. 7 

3«. 4 
So.i 

»7.6 


S 18.5 N 16.8 
S'13.7 N'21.1 

NB=:+5.1. 

Polpimet im 

Mittel: 
818*ir28.''17 


58 3o aa.7 


18.8 


• 5.5 


+ ••• 










63 3a 56.5 

333 a4 4.5 

ao 56 39.5 

41 i5 39.5 

67 36 19.0 

33 3^ i3.a 


17.0 
■6.5 
16.5 
16.7 

i5.5 
i5.5 


«7.0 
.7.8 
18.0 
18. • 

.9.5 

«•.4 


+ «.« 

+ 3.5 
+ 3.6 
+ 3.5 

+ 4.9 
-f 5.5 










• 

a7.863-f i6.t + i3«5 


»4.4 
»9.» 
»6.6 

a8.o 
•6.6 
»8.5 

»5.9 


S 16.2 N 22.3 
8' 12.3 N'26.1 

NE = + 2.8. 

Polpunet im 

Bfittel: 

318* 12 28.''84 


58 3o 17.5 

358 5 ao.5 

a8 10 37.5 


«7.« 
16.3 


ao.o 
ai.o 


+ 3.4 
+ 4.« 


63 3a 53.0 

333 a4 3.5 

ao 56 33. a 

41 i5 3i.5 

67.38 4.0 


16.0 

16.0 
i5.3 


ai.5 
aa.a 
aa.i 
aS.o 

a3.o 


+ 4.4 

+ 5.a 
+ 5.3 

+ -5.« 

+ 5.3 










+ »6.3 


»3.1 
»8.9 
»9.9 

99.9 
»8.a 

»8.9 

»6.1 
»9.1 


8 16.9 N 16.3 
8' 12.4 N' 19.0 
NB« + 3.6. 

PolpoBOt im 

Mittel: 

318*ir27.''80 

Centrum. 


58 3o 18.8 

358 5 ao.8 

a8 10 4<>.<> 


i5.4 
16.0 
t4.6 


16.0 
i5.4 
«5,1 


+ ».3 
+ «.« 


63 33 a.a 

333 a4 4,8 
ao 56 34.5 

,7t a7 aa.o 
4i t5 36. a 

1 67 33 17.0 

74 i3 34.5 


i5.3 
.4.5 

• 4.« 

1S.6 

'4.4 
•4.' 

•3.4 


i5.9 
K6.9 
17.3 
18.3 
17.6 

18.0 
.8.9 


+ «.3 

+ -3.a 

+ 3.9 

+ 4.4 
+ 3.6 

+ 4.« 

+ 4.« 
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m 


B 


eobachtungen am 


Meridiankreise 


1839 


«estin 


Mittel 

der 

Fäden 


Ig 


Correction 

der . 

Uhr 


AiMfrkugei 


17. 
iui 

C 


« Urs. min. . 
aVirgrinis .. 
Y) Urs. mig. . 
3 Bootis .... 
a^ Librae . . . 
a* Libne. . . 
a Cor. bor. . 
a Serpentis . 
Satnrn R. I. 
Saturn R. 11. 


h m $ 

l3 3 36.33 

i3 17 4^.05 
i3 4^ 10.69 
i4 9 18.18 

i4 4^ 46.73 

t4 43 58.13 
i5 38 5i.68 
i5 37 19.85 
16 17 14. 36 
16 17 17.37 


4 
3 

3 

3 




W 18.7 18.3 

W'18.4 0'i8.8 

6=-OfOOO; e=+Of430 

Correction der Uhr um 

14*31-: — 57fl79. 

Vom 14. bis 17. Juni 
taglicher Gang : 

— Ofl39. 


- 57.'4o 
57.09 
57.13 
57. lO 
57. »9 
57. »7 
57.15 






27. 


^ Urs. min. 
« Cor. bor. . 
a Serpentis . 
d Scorpii . . 
Saturn R. I. 
Saturn R. II. 
a Scorpii . . . 
a Ophittcbi. . 
y Draeonis.. 
S Urs. min., 
a Lyrae 


i4 53 5.10 
i5 38 4^.14 
i5 37 10.39 
16 9 10. I 
16 14 37.30 
16 i4 3o.3o 

16 30 33.34 

17 38 17.4 

17 53 4^.70^ 

18 35 3. 19 
18 33 18.65 


3 
3 

4 




W 33.3 8.8 

W'32.3 O'IO.O 

6=+0!496; c==+Of430 

Correction der Uhr um 

16*46": — 47f994. 

Vom 17. bis 27. Juni 
täglicher Gang: 

+ Of 909. 


— 48.19 
47.96 






48.04 


47.97 
'47.81 


5. 
iili 

2 


d Scorpü . . . 
Saturn R.I. 
Saturn R. n. 
a Scorpii . . 
(X Hercnlis . . 
a Ophinohi . 
y Draoonis . 
8 Urs. min.. 
a Lyrae .... 


t6 9 0.3 
16 13 38.73 

16 13 31.47 

16 30 t3.36 

17 7 57.65 
17 38 6.97 

17 53 39.68 

18 34 33.93 
18 33 7.59 


3 
3 

4 




W37.1 7.7 

W'37.7 C 7.2 

6=:-|-0!e35; e=+0'.m 

Correction der Uhr um 

17*28"-: — 86f502. 

Vom 27. Juni bis 5. 

JuU taglicher Gang: 

+ lf431. 




— 36. 61 
36.57 
36. 5i 
36.35 


36.57 


8. 

c 


Saturn R. I. 
Saturn R. II. 
a Scorpii . . . 
a Ophiucbi . 
y Draeonis.. 
S Urs. min.. 
(X Lyrae 


16 11 49.89 
16 11 53.01 

16 30 10.80 

17 38 4.35 

17 53 36.46 

18 34 37.38 
18 33 4.53 


4 
3 




W 30.2 9.6 

W'29.5 O'IO.O 

6=+0f418; e=+0'.m 

Correction der Uhr um 

17*18-: -33f212. 

Vom 6. bis 8. Jali 
täglicher Gang: 

+ ro99. 


— '"33!49 
33.44 
33.79 


33.13 
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▼om Jahre 1839; 



lt3 



Mittel 

der 
Lesungen 


Libelle 


Barometer , 

inneres und äusseres 

Thermometer 


• 

Pol- 
punct 
3i8*i3' 


AiMerkaigei 


S 


N 


L 










37.767 + 30.5+18. i 


37 .0 
33.8 
29.5 
36. 

33.4 
39.3 


S 12.1 N 180 
S' 9.8 N'20.1 

NE = + 2.2. 

Polpunct im 

Mittel: 

318» 12' 29."5 

Centnim. 


58»3o'ai/'8 

358 5 a3.a 

a8 lo 39.8 

63 3o i5.o 


i3.6 
i3.3 
la.a 
la.i 


»5.7 
16.3 

17.5 
18. a 


+ a."3 
+ ^.9 
+ 4.0 

+ 4 4 


ao 56 3i.8 
41 i5 33.5 

67 3i 33.5 


11.7 
la.o 

10. a 


19.5 
19.4 
ai.a 


+ 5.3 
+ 5.1 

+ 7.0 


333 ai 57. a 
ao 56 aa.o 
41 i5 3o.5 
76 ai i3.o 

67 a6 a3.o 

74 t3 a3.5 

35 3o 46..5 

356 41 46. 


la.o 
11. 
10. 
11 .0 

10.5 

II .0 
II, 
ia.5 


a3.o 
a5.o 
a6\o 
a6.o 

a6.o 

a5.5 
27.6 
a6.5 


+ «.» 
+ 9.6 
+ «0.7 
+ 10, a 

+ 10.5 

+ 10.0 

+11.» 
+ 9.9 


37. 633+17. 6+13.7 
37.634+17.4+14.1 


37.3 
>4.4 

3o.6 

35.6 
36.5 
33.8 

«7.9 


S 11.3 N 26.1 
S' 7.1 N' 30.4 

NE=+4.2. 
Centrum; 

Polpunct im 

Mittel : 
318» 12' 26."43 


9 33 59.0 


10.6 


aS.o 


+«1.4 


76 az 14.5 

67 a3 9.8 

74 i3 a6.5 

33 37 5.0 

35 3o 48.0 

356 4.1 48.8 

3ai 37 4^.a 

9 33 59. a 


i5.a 
16. a 

i5.o 

i5.4 
16.0 
»6.a 
i5.i 
i5.5 


aa.8 

31.8 

a3.o 
a3.o 
a3.o 
a3.o 

34.7 
a4.5 


+ 6,0 

+ 5.9 

+ 7.« 
+ 6.7 

4- 6,6 
+ 6.5 
+ 8.0 

+ 7.7 


«7. 684+15. 5 + I3.I 

37.685+i5.o+i3. 1 
37. 685+i5. 0+13.4 
37.679+14. 5 + II. 8 


36.7 
35.6 
34.8 
^4.7 

36.8 


Centrum. 

S 15.6 N 24.2 

S'10.1 N'29.7 

NB=+5.6 

Polpunct im 

Mittel: 

318M2'26."72 


67 aa 8.a 


i3.9 


18.8 


+ 4.4 




34.0 

31.8 

35.0 

36.6 


Centrum. 

S 12.2 N 21.8 

S' 9.0 N' 25.3 

NB = + 3.3. 

Polpunct im 

Mittel: 

318M2'24."35 


74 i3 3i.o 

35 3o 45.8 

350 41 47. a 


ia.5 
ia.5 
it .1 


ao.o 
ai.o 
aa.o 


+ 5.8 
+ 6.> 
+ 7.4 


9 33 57.8 


11.0 


a3.o 


+ 8.. 
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Beubaehtuagea ftm Meridiankreis« 
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f8. 

llli 



Satoni IL I. . 
Satan R II. 
« SoorpU . . . 
et HeTDttli«.. 
« OpUaobi. . 
y Draeonia. . 
i Ur«. miii. . 
a Ly«ae . « . . 



fleitfn 



Ifittal 

dm* 

F&aap 



A « 

i6 ^ 57 

16 10 o 

16 19 56 
»7 7 4« 

17 *7 5o. 
17 53 14. 
iS a4 38. 
iS 3i 5i 



$ 
»7 

4. 

S3 

75 
96 
3» 
59 



Cometion 

der 

Uhr 



0^531 



i Urs. min. 
% Saorpii 

W 27.3 O 10.? 

W'21.2 O'n.O 

6=H-0r320; 4?=r4^f430 

Gorreetion der Uhr um 

17*»-: ^M!4S&. 

9o.4a| Vom e. bis 18. JnU 
taglieber Qang: 
+ lf276. 



ao/l9 
«0.49 
ao.43 
ap.44 



AiMerkngM . 



'j«s=-o: 



19. 

5 



»atora K I 
Saturn R. IL 
a Soorpii . . . 
a Hereolia . . 
d Ophinehi.. 
t Urs. min. . 
« I^yrae .... 



16 9 47.35 

16 9 5o.6t 

16 19 55.12 
«7 7 39.89 

17 97 49«>^ 

18 a4 27.9 
18 3i 49*91 



19.30 
18.85 
«8.79 



18.49 



i Uca. min. | „,.»^ 

W 21.6 O 15.7 

W24.8 0'12.f 

6=9-H)!189; e=>fO!430 

Gorreetieii der Uhr u 

17*21-: — W832. 

Vom 18. bia If. JnU 
taglieher Gang: 
+ lf602. 



tUrs. 

a Anrigae 

W 2S.S O 13.2 
W'22.0 0'14.6 

Gorreetioii der Uhr um 
47*21-: —171233. 
Vom 6. bia 29. Jmi 
7|tiitUeber Gang: 
+ 11331. 



20. 

h 



Satam R. I. 
Satnm R. U. 
a Seorpii . . . 
« Anrigae . . 
et Heradia.. 
a Ophinehi . 
y Draoonia . 
i Urs» mb. . 
« Lyraa 



6 9 38.36 

6 9 4i.a4 

6 19 53.06 

7 5 8.16 



I— 



0!431 



38.33 
47. »Ä 
II. ai 
.a4 a6.oa 
3i 4^.49 



7 
53 



17.17 
17. 18 
17. 3i 
17.51 
17.1 



«7* 



22. 

c 



a Seipentis . 
Satnm R. I. 
Satam R. 11. 
« Seorpii . . . 
Mond R. L . . 
« Anrigae . . 
ci Herenlis . . 
9 Ophinehi . 
y Draeonis. . 
3 Urs. min . 
« Lyme . . . . 



36 

9 

9 

»9 

54 

5 

7 
»7 
53 

^4 



8 3i 



37.45 
ai.98 

^4.74 
50.69 

a8.3o 
5.64 

36.09 

45.43 
8.88 

a5.56 

46. 



14.95 



i.=. 



-onis 



i5.i3 



i5.aa 
15.37 

.5.44 
i5.oo 



3 Urs. min, 
Anrigae 
W 23.6 O 14,3 
W'28.4 0'12.3 
3»+0'398i «=+af430 
Gorreetion der Uhr nm 
17*3-: — 15fl49. 
Vom 18. bis 2t Juli 
taglieher Gang: 

+ 1:316 



14.93 
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Tom J»hre 1899. 




lt5 


MUt.l 


LibelU 


Btfometer, 
ittieree vnd Snaaeres 


Pol- 

rwet 

3i8*ia' 


iipefkngei 


8 


N 


L 


1 67 19 5«.S 

74 i3 3i.o 

33 36 57. S 

3S 3o 4a. 

356 4> 44« 


10.0 

10.0 
9.« 

8.5 


ai.8 

aa.i 
a4.. 
a4.o 
a5.3 


+ 6.0 

+ 6.a 

+ 7.7 
+ 7.7 
+ «.7 


a7.59a-|«ao. i 
27.583+19.4+15.4 


94.5 

ao.6 
ai.3 
96.1 

99.9 


S 11.1 N 20.4 
S'10.9 N'19.4 
NE=-0.4. 

Polpunet im 

Mittel: 
318'12'2a."00 


9 33 49- S 


8.5 


a6.« 


+ 9.« 


1 67 19 So.S 

74 i3 33. S 
33 37 1.0 
3S 30 43.8 


9.5 

8.6 
8.3 
8.8 


ao.a 

ai.3 
«a.9 
".4 


+ 4.« 

+ 5.7 
+ «.: 

+ 6.a 


27. 554+ai. 4+19.4 
a7.539+ae.8+i8.Ä 

a7.544+a^. 1+17.4 


»4.7 
99.8 

9..4 
99.9 


Centrum. 

S 9 9 N 19.6 
S'12.5 N'17.3 
NE=— 2 4. 

Polpunet im 
Mittel: 

318M2'22."77 

« 


9 33 S1.9 


8.a 


"3.7 


+ 7.» 


j 67 t9 48.8 
74 «3 4«.s 


x6.« 
i5.8 


»4.0 
•4.3 


+ «.3 
+ 0.5 


»7,564+9«, i+ao.o 

+ «7.7 


96.1 

95.5 
97,0 

97.0 

96.1 


Ceutrum. 

S 18.8 N 12.8 
S'14.2 N'18.3 

NE=+2.5. 

Polpunet im 

Mittel: 
318*12'26."94 


33 S7 8.a 

35 3o 5a. 8 

356 4« So. 8 


.5.0 

14.» 
i5.o 


16. » 

»7.» 
«6.9 


+ a.« 
+ a.6 

+ *.4 


9 33 59.5 


iS.i 


«7.4 


+ a.6 


4t i5 3o.a 

67 19 3o.a 

74 i3 33. e 
76 34 ai.o 


i5.i 
i5.3 

.5.9 
i3.8 


•«.7 
«9.3 
18.8 

»..4 


-. 0.3 

— ©,• 

— 0.7 
+ «.« 


a7.754+i9.<>+i5.4 


91.6 

99.7 

91.3 
91.8 
91.9 

90.9 


Centrum. 

Nördl. Rud^ 
um W 44' 

S 11.8 N 22.2 

6' 159 N 17.0 

NE« -4.2. 

Polpunet im 

Mittel: 
818*ir21."58 


33 37 4.« 

35 3o 49.« 

356 41 47.0 


• 5.9 
i5.6 
i5.8 


ao.4 
ao.o 
ao.o 




9 33 55. a 


14.9 


ai.« 


+ t.o 
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IM 


£ 


teobachtnngen am 


Meridiankrel 


se 






BGttel 


1, 


Correetion 




1839 


«estira 


der 


der 


Amerkugei 






Fäden 


Uhr 




19. 
Aigv»t 


MondR. I... 
Y Draconifl . . 


h m $ 
17 a6 48. 4^ 
17 5a 43.9a 






8 Urs. min. ) . a,«-,^ 
ß Aquilae }«=+0!352 


+ « i/«a 


C 


8 Urs. min. . 
« Lyrae 


18 a4 18.44 
18 3i ao.99 






W 13.3 29.2 
W'18.6 O'29.0 


11.71 




y Aqnilae. . . 


19 38 a8.43 




II. 56 


6=>-0!832; c=-0'435 




9 AquiUe. . . 


19 4a 47.61 




• 1.73 


Correotion der Uhr um 




ß AquilM... 


19 47 16.43 




11.63 


19* (T: +llf690. 

Vom 22. Juli bis 19. 
August ta^cher Gang: 
+ Of956. 


7. 
Septomber 


X Urs. min. . 
« Cygni 


ao aa 59.44 
ao 35 35.1a 


3 




W 14.4 33.i 


+'"ä5;4t 


h 


9 Cephei 


ai 14 a3.34 




a5.59 


ß Cephei . . . 


ai a6 14. i3 




a5.39 


W'U.O ca^.T 




s Aquarii . . . 


ai 57 8.91 




a5,57 


6=-0H72; c=-0f435 




a Pisc. aust. . 


aa 49 aa.64 




^5.97 


Correction der Uhr um 




a Urs. maj. . 


aa. 53 16. 4^^ 


4 


a5.86 


21*69": +25^630. 




a Pegasi.... 


aa 56 9a.9a 




a5.6a 


Vom 19. August bis 7. 




Uranus 


a3 3 a7.5d 






September täglicher Gang : 
+ Of824. 




9. 

c 


a* Capricorni 
a* Capricorni 


ao 8 ao.07 
ao 8 43.89 


4 
3 


+ a6.84 
a6.93 


X Urs, min. j^^. 1 A'gic 
aPiscaust.!*—^"'** 




X Urs, min. . 
a Cygcni 


ao aa 54. ao 
ao 3& 34.14 


4 




W 9 4 352 
W 8.1 0'36.6 


a6.5o 




o Cephei . . . 


az 14 aa.4o 




a6.6o 


6=-0^574rc=-Of435 




ß Cephei . . . 


ai a6 ia.97 


4 


a6.58 


Correction der Uhr um 




a Aquarii . . . 


ai 57 7.39 




a7.a9 


21*24"': +26f858. 




a Pisc. aust. 


aa 48 ai.64 




a7.ai 


Vom 7 bis 9. Septem- 




a Pegasi 


aa 56 ai.79 




a6.9i 


ber taglicher Gang: 




Uranus 


a3 3 8.75 






. + Ofei9. 




10. 


7 Aquilae . . . 


19 38 ia.55 




+ ^7.30 




c? 


ei Aquilae . . 
ß Aquilae . . . 


19 4a 3a. 07 

19 47 0.53 




37.14 
^7.37 


X Urs. min. lA^iutf 

a Pisc aust. «— + 586 




a^ Capricorni 


ao 8 ao.oo 


4 


a6.96 


W 7.3 36.1 




a* Capricorni 


ao 8 43.63 


3 


a 7 . a 5 


W 81 0'35 2 




X Urs. min. . 
a Cygni .... 


ao aa 5a. oa 
ab 35 33.58 


4 




6 = -0f592; i>=-Of435 
Correction der Uhr um 


27.09 




2 Cephei . . . 


ai i4 ai.8o 




^7. »9 


20*57'": +27f210. 




ß Cephei . . . 


ai a6 ia.44 


4 


27.06 


Vom 9. bis 10 Sep- 




a Aquarii . . . 


ai 57 7 . 45 




37. a9 


tember täglicher Gang: 




a Pisc. aust. . 


aa 48 ai.5o 




27.4« 


+ 0:355. 




a Pegasi . . . 


aa 56 ai .5i 




27. a4 






Uranus 


a3 a 59.55 
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▼ om Jahre 1839. 



1S7 



Mittel 
der 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 


Ainerkiigei 








inneres und äusseres 


punot 


Lesungen 


S 


N 


L 


Thermometer 


4-I« 47' 




/ it 






II 


// t t 






a8a 43 4a. 5 


16.8 


19.« 


+ 0.7 


37.573+18.3-1-16.0 


u 


Nördl. Rand. 


3 17 59.8 


t6.8 


19. 2i 


+ 0.6 


+ i5.o 


19.8 

ai.3 


um 28" 60' 
S 15.2 N 19.9 


35o a5 5i o 


«7.9 


19. 


+ 'i!4 


3aa 1 4^-^ 


18.1 


19.3 


+ «.3 


37.565 + 17.3+14.3 


31.7 


S' 18.8 N' 16.2 


3ac i5 3.a 


18.0 


19.8 


+ •.<> 




19.3 


NE = ~ 3.6. 


317 48 47.5 


18.1 


«9.3 


+ «.3 




30.0 


Pülpunct im 














Mittel: 
41« 47' 20."42 












18.0 


S 21.4 N 19.8 


356 ap 57.5 


aS.o 


1*5.9 


+ '7!« 


i3 41 3i.5 


a4.o 


»7.« 


+ 5.9 




18.0 


S'2ö.3 N'lö.8 


ai 38 'a4.o 


a5.o 


16. p 


+ 7.1 


37.697+14.4+13.4 


31. 7 


NE=— 4 2. 


3io 4a 37.8 


a4.6 


16.6 


+ 6.5 


+ .3.3 


31. 1 




a8i a3 38. o 


a5.o 


16.7 


+ 6.7 






Polpunct im 


69 7 45.5 


»5.7 


16.0 


+ 7.5 




16.6 


Mittel: 


3a6 8 36.8 


aS.i 


.6.. 


+ 7.5 


37.697 + 14.0+11.8 


31.5 


41* 47' 19."48 


3o4 55 ao.a 


a5.3 


16.0 


+ 7.3 


• 






a98 16 41. a 


äsis 


i^.S 


+ '5!6 




21.4 
31.5 


S 21.2 N 15.8 

S'21.6 N'15.2 

NE =3 -^0.5. 


356 3o 3!a 


'^i'.l 


14.0 


+ '5:3 


i3 4^ ^9.0 


a3.4 


.4.3 


+ 5.a 




i4.> 




ai 38 ai .0 


a4.o 


i3.9 


+ 5.7 




16.5 


Polpunct im 


3io 4^ 36. 


a3.8 


.4.3 


+ 5.4 


+ 13.8 


18.3 


Mittel: 


a8i a3 33.8 


a4.8 


14.0 


+ 6.« 


37.816+16.3+13.4 


31. 1 


41« 47' 18."80 


aa6 8 37.0 


a3.3 


i5.i 


+ 4.7 




18.7 




3o4 53 39. a 


a4.o 


.4.5 


+ 5.4 


+ i3.a 






3aa I 37.0 


aa.5 


i3.4 


+ 5.5 


37.774+»8.ö+i6.9 


18.6 




3ao 14 56. 


aa.4 


i3.6 


+ 5.9 




i5.i 


S 23.8 N 11.8 


317 48 44.5 


aa.8 


i3.o 


+ 6.4 


• 


ao.3 


S'25.6 N' 9.7 


398 48 53;o 


a3.o 


i3.o 


+ 6,5 




17.5 
16.9 


NE=— 2.2. 

Polpunct im 
Mittel: 










356 a9 56.5 


a4.o 


«».9 


+ '7^7 


i3 4> 3o.o 


a3.8 


13.9 


+ 7.» 




16.6 


41« 47/ 17 , ,7g 


az 38 19.0 


a3.8 


i3.o 


+ 7.0 




i5.4 


• 


3zo 4a 34.0 


a3.3 


i4.o 


+ 6.a 




17.9 




a8i a3 3a. 


a4.o 


i3.8 


+ 6.7 




31.7 




3a6 8 35.0 


a3.a 


«4.4 


+ 5.9 


37. 784+17. " + »3. 9 


«7.9 




3'o4 5a a9.o 


a3.3 


«4.4 


+ 5.9 






• 



Digitized by 



GoogI( 



its 


BeobaektiiB|«B 


am Meridinnkrei 


80 






Mittel 


i. 


CofToofiott 




1889 


VCvhW 


4tor 


f 


der 


liaefkaigMi 






F&den 


Ulir 




11. 


) Un. min. . 
« L51M .... 


18 aS 58.54 
18 3i 4.97 




9 


t."s;s- 1— «»^•« 


+ '"*i8!35 


5 


«^ Gaprieomi 
«•Ci^riMnii 


ao 8 19.^9 
ao 8 4^.89 


3 


a8.88 
a8.i8 


w 7.1 35.5 

W 5.a CST.S 




a Cygni .... 


ao 35 3a. 74 




a8.37 


6==— 0!843;#=-O!435 




«Cepli«! .. 


ai 14 ao.83 




«7.99 


CorrwÜMi dor U|ir«jn 




pCepW... 


ai a6 11.43 


4 


a7.37 


21* f: +28f8f8. 




a AqvArii... 


ai 56 6.69 




a8.76 


VomaO. Angurtbull. 




« Fiae. Mut 


aa 48 ao.6a 




39. «9 


September tigUeher Gang : 




« Vn. mig. . 


aa 53 14. oa 
aa 56 ao.85 






+ Of6f2. 




aPagaii.... 




a8!35 




(Traniis 


a3 a 49.87 








12. 

3t. 


l ün. miB. . 
a Cygni .... 


ao aa 48.3a 
ao 35 3a. 4^ 


3 




l?:::t5.H+»^«* 


+ a8.a8 




« Cephei . . . 
ß CepM . . . 


ai i4 ao.6# 
ai a6 ii.a) 




a8.38 
a8.aa 


W 7.6 85.8 

w 8.3 crar.t 




« Aqnnrii... 


ai 57 6.43 




38.^9 


*=— 0!827;e=-0!485 




a Pif e. Mist. 


aa 48 ao.ao 




a8.8a 


CorEeeüoB der Uhr nm 




« Un. mi^. . 


aa 53 14.16 




a8.6i 


21*4»*: +W458. 




UranuB 


a3 a 4«.79 








13. 

2 


S Urs. min.. 

a Lyne 

•y AqnilM . . . 


18 a3 53.33 

18 3i 3.33 

19 38 11.01 


4 




SUn.min. 1 Lft'Äl« 

«Pise.augtr='+"** 


+ »9. «3 
38.9a 




ß.AqnUae... 


19 4^ 3o.ao 
19 46 58.89 


4 


39.09 
39. 10 


W 9.8 84.4 
W 8.8 0'35.4 




a* C^ooml 


ao 8 4t. 65 




39.37 


^=-a!845^ «=-0;435 




« Qygni 


ao 35 3i.aa 




39.35 


Correotuw der Ulur an 




tt Oephei . . . 


ai 14 19.51 


3 


39. »9 


20*48-; +28:W. 




ßOephri... 


a« a6 9.75 




39. a6 






a Piso. Mtft 


aa 48 19.4« 


4 


«9.70 






aPogMi.... 


aa 53 i3.oa 
aa 56 19.48 


3 






«9.4» 




Uranns 


a3 a 3o.8i 








14. 


y AquilM... 


19 38 9.85 




+ 3o.o6 




tl 


a AquilM... 


19 43 a9.3o 




39.96 


\ii'is. l-=+«^'« 




ß AquÜM... 


19 4^ 58. ao 




39.77 




a^ Caprieomi 
a* Caprioonii 
\ Un. min.. 


ao 8 17.06 
ao 8 40.43 
ao aa 35. 16 


3 

4 
4 


3o.o4 
30.58 


w 9.2 034.3 

W'10.2 0'33.4 
»=a-0föl4;«:= Of436 




« Qygni .... 


ao 35 30.38 


T 


+ 3^.13 


Carreetion der Uhr an 
21*5": +30fl40. 




ßCephM... 


ai a4 8.99 




39.90 




« Aqanrii. .. 


ai 57 4.Ö0 




3o.a6 






« Piso^Mut 


aa 48 18.64 




30.55 


' 




« Un. mij. . 


aa 53 13.07 


4 


3o.a8 






«P^gMi.... 


aa 56 18.89 


3 


30.01 






Uraraa 


a3 a ai. 11 
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1S9 



> Mittel 
der 


Libelle 


Barometer, 


Pol- 










innere« und äusseres 


punet 


iiMerkiagea 


Lesungen 


S 


N 


h 


Thermometer 


4«* 47' 
















S 19.1 N 152 


35o»ä5'46/'a 


33.5 


1 1 


.4 


+ ■«."7 


a7.739+«9.4+«8.7 


// 
31.5 


S'24.0 N'10.1 
NE=-Ö.l. 


^98 46*3^.8 


mi'.l 


^4 





+ '6*7 


5»7. 7^6+18. 7+t6. 7 


33.4 


356 3o 3.3 


33.0 


«4 





-f 7.» 




ai.7 


Polpunct im 


i3 4z 33.8 


31. 


i5, 
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3a6 5 3o 


7 


a6.o 


i5 





4- 5 


7 




t6.3 




49 i3 49 


a 


a5.i 


16 





+ 4 


8 








3o8 56 46 


5 


a5.o 


16 


1 


+ 4 


6 








ai 38 34. 


7 


a5.9 


14 


"6 


+ 7 


"6 




33.8 


S 24.5 N 16.7 


3io 4a 40 


a 


a4.o 


16 


4 


+ 5 


6 




31.5 


S' 27.3 N' 13.6 


a8i a3 35 


7 


»4.« 


16 


4 


+ 5 


7 




34.8 


NE = ^2.e 


69 8 a 


5 


a4.o 


«7 


.0 


+ 5 


3 




ax.5 




3o4 a8 18 


5 


a3.6 


»7 


t 


+ 5 


X 


a7.7<>9+«4. 6+11.4 




Polpunct im 


336 5 36 





»3.4 


«7 


.9 


+ 4 


.5 




19.8 


Mittel: , 


7 a6 43 


5 


»4.4 


»7 


1 


+ 5 


5 




30.4 


41* 47' 21."97 


40 i3 49 


7 


a3.o 


19 


I 


+ 3 


7 








3o8 43 10 


a 


a4.5 


«7 


8 


+ 5 


a 


37.689+13.6+ 9.9 







Digitized by 



GoogI( 



134 


BfoobaebtuBgon 


am Meridiankreise 'J 


1899 


«etttra 


Mittel 

der 

Fiden 


•< 


der 
Uhr 


inierkugMi 


10. 
•etobcr 

2^ 


9 Aqnftrii... 
9 Pmo. wsL 
9 Urs. ro»j. . 
Ur»ou£ ..... 
a A&4romod. 
yPegMl.... 
a Uro. min. . 

JttBO / 


k m a 

ai a6 45.06 

aa 47 58.44 
aa 5a 53.34 
aa 58 3i.4i 
aa 59 19.4^ 

4 11.^4 

1 a 33.^5 
t a6 30.85 


4 


+ 49*34 
5o.ai 

49.8« 


W 10.5 88.8 

w'12.3 (yass 

6=-Ofö4ö; «=-0f435 

23*2": +«'7S4. 

Vom 4. bis 10. Oetober 
tagUeherGang: 

-f 0!Ö98. 


49.53 
49.7» 




ii. 

2 


a Aquilae. . 
^AquilM... 
aCygm.... 
aKse. Mui. 
ci Un. mi^ . 

Unuras 

a Andromod. 
yPogMi.... 
a CaMiop. .. 
a Urs. min. . 
Juno 


19 4> ^-'^ 
19 46 36.75 
ao 35 9.38 
aa 47 58, 00 
aa 5a 5a. 86 
aa 58 a3.35 
a3 59 18. ai 
4 10.48 

3o 39.45 

1 a 34.0t 
I a5 5a. 14 


4 


+ 5o.a5 
jS^.35 
50.35 
5o.4a 
5o.o4 


ft Urs. min. K«^ 1 A/iio 
, Urs. maj. J««+« «? 

W 10.0 87.5 
V W'18.3 CK 29.2 
6=^-0:407; e»-0f433 

Correetion der Uhr um 
21*60-: +80f884. 

Vom 8. bis 11. Oetober 
tfiglieher Gang: 
+ 0^488. 


5o.6a 
50.66 






• 


12. 

h 


9^ Caprioomi 
«' Caprioomi 
X Urs. min. . 

9 Cygni 

Uranus 

yPegasi.... 
a Caasiop. . . 
a Urs. min.. 
Juno 


ao 7 55. a9 
ao 8 19. »7 
ao ai 57. 17 
ao 35 9.08 
aa 58 16.01 
4 >o.o6 

3o 39.64 

1 a 3i .75 
I a5 13.53 




+ 5i.ti 
5i.i3 


W 7.8 41.8 

W'17.0 0'34.8 

6 0:ö52; #==-0f4S5 

21*51-: +51^048. 

Vom 8. bu 12. Oetober 
t&glieher Gang: 
+ 0fö28. 


50.84 


5i.3a 
50.83 






c 


CI Aquarii . . . 
a Pisc. aust . 
a Urs. maj. . 

Uranus 

« Andromed. 
yPogaM.... 
a Cassiöp. . . 
a Urs. min. . 
Juno 


ai 56 4^«o9 
aa 47 55;88 
aa 5a 5o.5o 
aa 58 t.69 
a3 59 17.0a 

4 8*90 

3o 38.43 
t a 36.91 

1 a3 55.73 


4 

L 


+ 51.98 
5a. 35 
5a. 16 


9 Urs. min.} ^ _l i^nfti 

aUrs.m^r=+**^ 

W 12.5 38.4 

W'18.0 0'34.1 

6=-0:456; s=a-0!485 

Correetion der Uhr um 

23*22-: + Ö2fli7. 

Vom 12. bU 14. Ooto- 
ber tagiioher Gang: 
+ Of 524. 


5i.7a 
5a. 19 
5a. a9 







Digitized by 



GoogI( 









vom J»kr« t839> 




ISS 


Mittel 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 




der. 




inneres und (ttMeres 


punct 


AunerlLMge^ 








LeeiuigeB 


S 


N 


L 




4'* 4/ 














33.5 


S ».3 N 19.1 
S'24.1 N'17.t 


'ail*a3'*3x''5 


33!5 


17.0 


+ "4."5 


69 8 e.o 


33.3 


17.5 


+ 4.« 


tt • • 


«6.4 


NE=:~1,86 


3o4 37 34.0 


33.0 


18.3 


+ 5.3 


37.633-|-i5.8-{-i3,3 






340 3.5 


35.0 


17.« 


+ 5.3 




3t. 3 


Pulpunet im 


3a6 5 35.0 


^i.o 


»7.5 


+ 4.5 




«9.« 


Mittel: 


40 i3 54.0 


34.0 


18.0 


+ 4.« 






41» 47' 18."86 


3oa «9 38.0 


34.0 


18.3 


+ 4.« 








3ao i5 4*7 


a5.9 


«4.3 


+ 9.5 


«7.579+«5.3+i4.3 


«5.9 


S 24.1 N 16.8 


317 4^ 49. a 


36.3 


«3.7 


-j-IO.O 


+ I3.5 


«7.5 


8;30.0 N' 9.8 


356 3o 7.0 


35.3 


t5.o 


+ «.» 




33.3 


NB=:-i.O. 


a8i a3 34.7 


34.0 


'7.5 


+ «.7 




«7.9 




89 8 6.5 


M.o 


17.0 


+ 7.0 






Polpunet -im 


3o4 36 58.5 


«4.7 


16.9 


+ 7.4 


+ ".9 




Mittel: 


340 o~ 6.a 


«4.« 


'7.5 


+ 6.8 




31. 1 


41» 47' t4"33 


5a6 5 36*. 5 


«3.3 


t8.6 


+ 5.7 




31.6 




7 a6 4^-^ 


«4.8 


«7.3 


+ 7.» 




««•9 




4o I 3 51.7 


«4.« 


18.3 


+ 6.4 








3o8 16 16. 3 


35.3 


17.7 


+ 7.« 


+ 9.9 














37. 634+««. 3+10, 4 


«1.3 


S 26.2 N 19.1 
S'28.i NM5.3 


398 46 4a. 5 


«4!« 


18.0 


+ "4.9 


40 36 aa.7 


«4.9 


'7.5 


+ 5.6 






NE=-8.1. 


356 3o 5.5 


35:8 


»7.« 


4- 6.3 




19.« 




3o4 96 14.5 


«7.0 


18.8 


+.6.« 


97. 683+11. o-|- 7.8 




Polpunet im 


3a6 5 37.a 


«7.9 


18.0 


+ 6.9 


• 


33.7 


Mittel: 


7 «6 44.» 


38.3 


17.8 


+ 7.» 




33.0 


41» 47' 21."30 


40 i3 5 1.7 


38.6 


17.8 


+ 7.5 








3o8 a 59.3 


38.1 


18.9 


+ 7.6 


• 






3io ai 34.0 


3o.5 


i5.o 


+ 10.1 


+ 9.. 


18.0 


8 27.9 N 17.3 


a8i 33 37.5 


3o.3 


i5.o 


+ 9.9 






$'31.2 N'14.1 


69 7 54.8 


39.8 


.5.9 


"f 9.« 




i5.5 


NE = — 3.2 


3o4 34 53.8 


3o.o 


i5.6 


+ 9.5 


37,670+11.3+ 8.6 






340 3.5 


«9.0 


17.0 


+ 3.3 




18.0 


Polpunet im 


3a6 5 34.3 


«7.9 


18. 


-!- 7.0 




19.8 


Mittel: 


7 36 40.8 


«9.5 


.6.4 


+ «.7 




19.5 


41* 47' 18."18 


40 i3 47.» 


39.5 


16.3 


+ 8.8 


37.657 + 10.9+ 8.3 






307 36 47.0 


«9.4 


16.5 


+ 8.6 
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GoogI( 



IM 



Beubaohlungfen am Meridiankreise 



1839 


««•tin 


Mittel 
der 

Fäden 


1, 


C(»rrection 

der 

Uhr 


iiAerkiigea 


15. 
•ct«k«r 


« Aquaril. . . 
« Urs. mi^. . 

Uranus 

y Urs. mig. . 
a Andromed. 
yPtegasi.... 
3 Cassiop. . . 
a Urs. min. 
Juno. 


h m t 
ai 56 4^*09 
aa 5a 5t . . . 
aa 57 55. a5 
a3 44 a6.8i 
a3 59 16.86 

4 9.30 

3o 38.44 

1 a 34.31 
I aS 16.89 


.4 
4 


+ 5a. a7 


a Urs, min. 1 

yUrs.msj.j'*~+^®^® 
W 8.3 40.9 
W'12.4 0'36.8 

6=^-0f604; e=:-0!435 

23*39": 4-52^27«. 

Vom 10. tts 15. Oeto" 

ber taglieher Cang: 


cf 


5a. 56 
5a. ao 
5a. 16 
5a. 19 










16. 

5 


a Aqoilae. . 
ß Aquilae. . . 
eSaglttarii.. 
«^ Caprieomi 
i Oftprioomi 
MoDdR.L.. 
a Cygni.... 
9 Caprieomi 
ci Cephei . . . 
ßCepliei ... 
CI Andromed. 
yP^asi.... 
a Urs. min.. 


19 4^ 5.95 

19 46 34. a3 
19 5i 55.10 
ao 7 53,47 
ao 9 t6.oa 
ao a7 i5.44 
ao 35 7.07 
ai 6 o.3o 
at i3 55.34 
ai a5 45.58 
a3 59 16. la 

4 8.54 

t a 37. t8 


4 
4 


+ 5a. 43 
5a. 86 

.....^ .... 
5a. 63 


W 0.1 40.S 

w'12.7 (ysi.z 

6=r-o:560; s=3»H)f4)5 

Correetlon 4er Ulir im 

21*21-: +5(lf699. 

Vom 12. bis 11. Ooto-. 

ber tagliober Gang: i 

-f0f415. 1 




5a. 74 


5a. 67 

5^.74 
5a. 83 
5a. 69 


17. 


ß Aquilw... 
atüephd ... 
ß Cephei ... 
« Aquaril . . 
9 Pise. aust 
a Urs. maj. . 

Uranus 

9 Andromad. 
TPeg*»l ... 
a Cassiop. . . 
a Urs. min.. 
Juno ... ... 


19 46 34.27 
ai t3 55.04 

at a5 45.43 
ai 56 41. i5 
aa 47 55. a6 
aa 5a 5o,o4 
aa 57 4'»8^ 
a3 59 i5.94 

4 7.90 

3o 37.61 
t a 36.30 

1 at 58. o3 


4 


+ 5a. 95 
5a. 6a 
5a. 59 
53.10 
53.3a 
53.3a 

53. tt 
53.46 
53. aa 


« Urs. min. ) 1 11*71511 

«Ur8.maj. }* =+''-^«^' 

W 11 7 39.6 

W'13.2 O'W.l 

6=-(if559; e=*-0.436 

Gorreotion der Ubr am 
22*81"': +5Sf077. 

Vom 12. bis 17. Octo- 
ber taglieher Gang: 
+ 0!404. 




18. 

9 


s Pise. aust 
a Urs. maj. . 

Uranus 

y Urs. m^. . 
a Andromed. 
y Pegasi . . . 
a Cassiop. . . 
« Urs. min. . 
Juno 


aa 47 54.50 
aa 5a 48^98 
aa 57 35.07 
a3 44 a5.i3 
a3 59 i5.46 

4 7.4« 

3o 37.07 

1 a 39.51 
1 ai 18.59 


4 
4 


+ 53.58 
53.56 


a Urs. min. K • ^täaM 
«Ur8.maj.r= + ^-*»* 

W 15.1 37.« 
W'13 S 0'39.e 

6=-0:617; c=s-Of435 

Correction der Ubr un 
28*40*: +53f600. 

Vom 12. bis 18. Oeto- 
t&gUeher Gang: 
+ 0!420. 


53.69 
53118 
53.i64 
53.75 











Digitized by 



GoogI( 



vom Jtkre 189*. 



im 



Mittel 
der 


Libelle 


Bftfometer« 


Pöl- 


A Ifc 










imnet 


ianeifttigei 


Lemmgen , 


S 


N 


L 




4«* 47' 




• i u 






M 


tt % • 


tt 




3io 4^ ^^.o 


37.5 


.4.0 


+ «0.3 


37. 704+14. 6+14. 3 


33.5 


S 26.7 N 14.5 


69 8 1^.6 


38.0 


14 


7 


-j-IO, I 






S' 32.2 N' 8.2 


3o4 34 i3*<^ 


36.5 


i5 





+ ».« 


37.705+14.3+13.6 


17. a 


NE:^~5.4 
Polpunet im 


340 0.5 


37.0 


tl. 


3 


+ 9.a 


3i6 5 3i.S 


37,0 


i5 


3 


+ 9.a 




18.9 


Mittel: 


7 ^6 44.5 


37.0 


16 


.3 


+ 8.7 




33.6 


41» 47' 22."05 


40 tS $1.0 


37.5 


16. 





+ 9.« 




* 




307 a3 58.5 


38.0 


i5 


.7 


+ 9.6 








320 i5 3.7 


37.5 


«4 


"3 


+ 7.« 


« 


aa.7 




3.7 4« 46.7 


37.8 


i3 


9 


+ 7.9 


a7.7»5i+«4.5+«4.» 


as.6 


S 27.6 N 16.2 


a83 44 5o.o 


37.9 


t3 


9 


+ 8.0 






S' 28.4 N' 15.2 


398 48 55. a 


37.7 


14 


.3 


+ 7.6 




ao.6 


NE=:— 0.9. 


a9a la 3o.8 
a88 6 48.5 


36.3 
36,8 


i5, 
i5. 


5 
,3 


+ 6.3 
+ 6.7 






iSQdlieh. Rand 
( um 28- 7' 


356 3o 5.8 


36.3 


t6 


► 1 


+ 5.9 




18.7 


395 59 6.0 


35.9 


16 


5 


+ 5.6 


\ 




Polpiiuei im 


«3 4« 44.^ 


36.9 


i5< 


5 


+ 6.6 




91.6 


Mittel: 


ai 38 38.3 


35^9 


i5 


7 


+ 6.0 




«4.8 


41* 47' 20."80 


340 3,5 


36.4 


«7 


.3 


+ 5.4 


+ to.8 


16. 1 




3a6 5 34.8 


27.4 


t6 


.6 


4- 6.3 




»9.7 




4o i3 5 1.0 


38.7 


i5 


± 


+ 7.6 








317 48 45. a 


37.0 


i5 


.8 


+ 8.4 




ao.7 




i3 4t 4a. 5 


36.8 


«7 


.4 


+ 7.« 


+ 10.3 


31. t 


S 26.1 N 18.7 


ai 38 37.3 


37,0 


«7 


»i 


+ 7.8 


37.705+13.4 


»S.i 


S'2?.ÖN'142 


3io 43 39.3 


36.3 


18 


.a 


+ 6.8 




ai.o 


NE=-4.4. 


38t a3 34.0 


37.8 


t6 


9 


+ 8.3 




a4.o 




69 7 57.6 


36.8 


t8 


,0 


+ 7.» 




«7.3 


Polpunet im 


3o4 33 7.3 


>7-4 


»7 


8 


+ 7.6 






Mittel: 


340 3.8 


36.5 


18 


,6 


+ 6.8 




«6.4 


41» 47' 2O."02 


336 5 37.0 


36,3 


18 


.9 


+ 6.4 




»'.7 




7 a6 43.8 


»7.» 


18 


.» 


+ 7.3 




ao.a 




4o i3 5t. 8 


1^.^ 


«9 


,» 


4- 6.5 








3o6 59 1.0 


38,5 


iL 


,3 


+ 8.5 








381 33 3i.5 


38.9 


«7 


7 


+ 7.6 




«7.7 




^ 7 *4.o 


38*9 


»7 


.6 


+ 7.« 




«4.« 


S 28.8 N 16.5 


3o4 33 36.3 


39.0 


'7 


.4 


+ 7.7 


37.739+11.1+ 8.6 




S' 32.6 N' 14.2 


77 7 58. 


39.3 


«7 


.3 


+ 7-9 




ia.8 


NB =3—2.5. 


340 a 0.5 


3o.t 


16 


.7 


+ 8.6 




«5.7 




336 5 3i.3 


«9.7 


»7 


. 1 


+ 8.a 




.7.6 


Polpunot im 


7 a6 4«. 8 


3o.9 


16 


.0 


+ 9.4 


r 


30.3 


Mittel: 


40 t3 46.3 


39.5 


»7 


.8 


+ 7-7 






41« 47' 16."3ö 


3o6 46 44.3 


3o.o 


«7 


.3 


+ 8.a 









Digitized by 



GoogI( 



IM 



Baob^ehUngan »m Meridiankreise 



1889 



,«c*ttn 



IßtM 

der 

Fides 



^ 



Correetion 

der 

Uhr 



ABBerkugM 



20. 
•cteber 



ß Cephei . . . 
ci Piae. Miat. 
a Urs. nuy. . 
X Pifleium . . . 
y Urs. m«j. . 
q Piseiom. . . 
Mond R. I... 
y PegMi.... 
a Cassiop. . . 
a Urs, 
Juno . 



31 a5 

aa 5a 
a3 33 
33 44 

33 53 

o o 

o 

o 

I 
I 



4 

3o 

3 

ao 



i f 

44.06 

53.36 
48. 3o 
59.31 

43.67 

38. Ol 

6.63 

36.35 

37.77 
i.i3 



+ 



54!k6 
54.79 
54.45 



»;j«=+iMi7 



54.91 



54.53 
54.55 



9 Urs. min. 
« Urs. nuj 

W 12.4 O 39.9 

W'13.i 0'38.S 

6=>0!658; «=>-0f435 

Correetion der Ukr am 

23*10": +54f5«5. 

Vom 15. bU 20. Oelo- 
ber tigÜeher Gang 
+ 0!4ö«. 



18 40. 



10. 

Jluer 

Q 



MondlLL.. 
a Andromed. 
yPegMi.... 
dPiseium... 
a Gsssiop. . . 
a Urs. min. . 



12. 

© 



« Cassiop. . 
<$. Urs. min." 
Mond R. L. 
aArietis .. 
ß Un. min. 



13. 

C 



« Urs. min. . 
27^Arietis. 
Mond R.L.. 

«Ceti 

a Persei. . . . 
yt Eridnai.. 



k m g 

33 4? 35.38 

a3 58 44.18 

o 3 36.13 

o 10 57.99 

3o 5.89 

1 I 49*5o 



3o 8.11 

1 I 58.19 

1 So l3.33 

I 56 49*'o 
3 49 43.16 



3 4. Ol 
ao 45.17 
36 4a. i5 
53 35.75 
II 39.73 
49 »4.5o 



f-^ 



+ I«34.'33 
34.53 



^511 



a4.44 



«Cassiop. !«-+*• 
W 10.0 O 58.1 
W'11.4 (VöT.S 
6a-l!00; «=:>-0f43ö 
Correetion der Ulur um 
0*1»: +i*24!387. 



+ I 33.34 



a».99 
aa.44 



+ I 30.71 
30. 3i 
30.43 



c|ürs.min.l _^,,„, 

ß Urs. mm. | ' 

W 11.2 O 59.0 

W 8.2 O'e2.0 

6s=»— 1!077; «=-0f«5 

Correetion der Uhr um 

1*45-: +l-22f257. 

Vom 8. bU 12. Ji^ner 
tagrlieher Gang: 
— 1^009. 



« Urs. °un. L_+i^690 
7* Eridani | ^ 
W 6.1 76.9 
W12.1 O'60.9 
ds=s-l!297;e=»-0f436 

Correetion der Uhr um 
8*18-: +1-20:480. 

Vom ll.bU13.J|BB« 
taglieher Gang: 
- 1H2. 
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Tom Jthfe 1839—1840. 



130 



Mittel 
^ der 


Libelle 


Bemmeter , 


Pol- 










iaaeres und eaiseres 


ponct 


AMerkii^i 


Lemingen 


S 


N 


L 




4'* 4/ 




• / u 






// 


\ 


4i 




31 38 3o.5 


3o.5 


i5.o 


+ «0.7 




at.o 


S 21.4 N 19.6 


a8i a3 39.6 


3o.o 


16.0 


+ 9.8 




ao.a 


S'30.8 N'15.4 


69 7 56.5 


as.8 


16.0 


+ 9.7 




■ 6.9 


NB=^4.2. 


3ia 4^ 9.0 


3o.o 


t6.o 


+ 9.7 








77 3 3.5 


3o.a 


16.0 


+ 9.3 




ao.a 




307 53 16.0 


a9.o 


16.9 


+ 11.8 








3i3 11 38.5 
3a6 5 34.0 


39.5 
a9.o 


16.5 
17.0 


+ 9.« 
+ 3.7 


»7.734+«o.8+ 7.8 


ao,7 


j Nöidl. lUod 
( um 1- 22' 


.7 a6 43.5 


a8.5 


17.5 


+ 3,a 




ao.o 


P6lpuBet in 


40 i3 5a. 5 


a7.5 


19.0 


+ 6.9 






Mittel: 


3o6 aa 59.0 


a8.o 


19.0 


+ 7.» 






41» 47' 19.' 83 


18 4 0. 


* 


3ti 43 10. a 
340 5.5 


38. a 
39.0 


a5.o 
a4.6 


+ 9.0 
+ 9.7 


H t • 


»4 

iB.i 


fSfidtieh. Rand 
( um 48» 18' 


3a6 5 37.5 


39,0 


a4.5 


+ 9.7 


a|.o44^ 4.»— «.» 


»3.4 


S 864 N 27.6 


319 6 X0.5 


39.0 


»4.5 


+ 9.7 






S'38.7 N'24.1 


7 a6 5o.5 


39.6 


a4.o 


+ 10.3 


38. •4»- 4.4- «.• 


■ 9.0 


NBs=-8.36. 


40 14 7.5 


39.B 


a4.o 


+ «0.4 






Polpimet im 

Mittel: 

41* 47' 2a-"18 










a8.o53— «.1 — 9.» 




S 3141 N 34.1 
S' 30.7 N' 86.4 


**4o U U!a 


33.7 


33^6 


— t.a 


3a4 5o 48.7 
334 3o 8.7 


31.7 
3a. 7 


34.8 
34. a 


- ».4 

— 1.5 


— 9.9 


16.6 


(SüdUeli. Rand 
( am 31- 17' 


56 57 3a»a 


35.0 


3o.a 


+ «.9 


^ 


17.5 


NB=+1.26. 

Polponet im 

Mittel: 
41» 47' 17."06 














8 26.4 N 34.9 
S'81.9 N'36.4 


*ia8'47 43.0 


99.5 


38Ü 


— V.'o 


33o 39 7.5 


a9.o 


38.5 


— 3.5 






(SüdUelu Rand 
j om 27"* 28' 


3i5 16 o.a 


3i.a 


36.5 


— i.a 


»7.943.— 8.0 — to.5 


a3.8 


I 4 5t. 8 


3t, 


37.0 


— 1.6 




»4.4 


NB SS -3.0. 


as;7 5i t7.o 


»9.9 


38.1 


— a.8 


' 




Polpanet im 

Mittel: 

41« 4r 24.''10 
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Beobacbfctmgeii am Moridiankreise 



1810 



Cestin 



Mittel 

der 

Feden 



Correctioii 

der 

Uhr 



iiMerkugei 



14. 
Jluer 

cT 



« Urs. raun. 
« Arietis . . 
^ Urs. min. 

a Ceti 

8 Anetis . . 
a PtBrsei... 
g Arietis . . 
Mond R« L. 
A» Tauri.. 
\i^ Tanri . . 
« Tauri . . . 



M f 

56 5 1.5a 
49 46. 6o 
5a 37.03 
I II. ao 
II 39.37 
t3 34.40 
a8 a.oS 
53 57.0a 
i5 37. ao 
a5 37. aa 



+ i «19/06 

19.36 
18.68 



-15846 



19.30 



s Urs. ttin. ) , 

J ür». min.!*-"*" 

W 25,7 89.0 

W'20.1 O'46.0 

6 =—0*415; c=-0f435 

Correctioa der Uhr um 

3* 3* : + 1- 19*0» 

Vom 13. Us 14. Jaaner 
(&f lieher Qansr: 
— 1!48. 



18 .80 



Den 14. Jänner wurden die Eiotritte von ■• und « Plejadum in den dunk- 
len Mondrand beobachtet, u. z. von 

m Plejad. Beob I. 6^ 44" 34! 6 von t Plejad. Beob. L 6*8*9:0} nk*.^^ 
m. 84.0 HL 9.||Molynei» 

Daraiui fblgten die Eintritte von «1 Plejad. um 5* ^"^^^^Istenxeit 

e 8 28.14) 

oder fR 10 12 16.8 ) Mitiierer 

e 10 35 87.6 Zeit 



28. 



ec A|idromed. 
y Pegiai . . . 
a Un. min. 
c Un. min.W 
« Arietis . 



a3 58 5a. < 

o 3 45.39 
o o a7.85 

• ia«63 

1 56 55.36 



+ I 14.79 
iS.oo 



14.35 



H- 



Ofll3 



a Urs. min. 
y Pegasi 

Kreis Ost 

W 28.9 31.9 

W'40.6 0'2Ö.O 

6=-{-0fl87; tf=-0!3ö 

Kreis West 

W 22.3 O 38.1 

W34.1 0'28.4 

6=:-.0f086; e=:+Of294 

Correction der Uhr nm 

1*0": +1-I4f880. 

Vom 26. bis 28. Jinaer 
taglieher Gang: 
— 0f024. 



10. 

Fetritr 

C 



Mond R. I. 
n Tauri 
A^ Twin . 
a Tauri . . 
a Aurigae 
ß Tauri . . 
« Orionis. 
y Draoonis 
S Urs. min. 



7 54.7a 
35 36.66 
54 i.oo 
a5 31.34 

3 39.56 
14 57.70 
45 17.46 
5i 39. aa 



•j.=. 



•9f344 



'4.4« 
14. 5o 

«4.S7 
14.67 
14. 5a 



6 aa 30.09 



S Urs. min. 
a Aurigae 

W 38.2 22.4 

W27.6 0'33.2 

6=:+0flll; i,=+0f294 

Correction der Uhr nm 

5* 8*: +1" 14:534. 

Vom 28. Jänner bis 10. 

Februar taglieher Gang: 

— Of027. 
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Mittel 

der 
Lesungen 


Libelle 


Barometer, 
inneres und Süsseres 


Pol- 
punet 
4.^ 47' 


Anerkngei 


S 


N 


L 


4o i4 i4.a 
334 3o 14.5 

56 57 39.0 
3i5 16 ^.0 
33o 55 la.o 


36.8 
3a. 3 
3,.5 
3a, I 
3i.6 


3o.7 
34-0 
35.0 
34.8 
35.1 


+ «.« 
+ «.9 

+ '.6 
+ «.4 
+ «.• 


n ff 

37.864-^ 7. 1-- 9.3 

37,876— 7,5 — 9.8 
~ 9.« 


// 
36.3 

33.3 
37.8 

35.3 


S 31.9 N 39.6 
S' 35.0 N' 82.0 

NE=^Ö.3. 
Polpunet im 
Mittel: 
41« 47' 2Ö-"3Ö 
(Südlieh. Band 
j um 21- 18' 


335 57 11.8 
335 ai a.5 

333 a6 a8.5 

334 14 4«.5 

3a7 59 7.0 


3a. 1 

31.4 
3i.3 
3o.8 
3i.i 


34.6 
35.3 
35.6 
36,4 
36.1 


■f ».5 
+ 0.» 
+ 0.5 

4- 0.0 












•1 

3i8*i3' 


S 26.0 N 28.1 
S'24.1 N'29.S 

NB=+1.8. 

Polpunet im 

Mittel: 
81BM2'3ö."93 










































a5 5i 14. e 

a4 45 x4.ß 

a6 33 33.0 

3a 5o.o 

a 5a 33.5 

t9 44 10. 

4o 49 aa.5 

^79 4« 8.5 

3i4 48 36.5 


a6.3 
a6.a 
»7.0 
a6.a 
a6.o 
a5.5 
a6.o 
a6.o 
a5.8 


a8.o 
37.6 
37.5 
a8.o 
39.0 
39.0 
a8.8 
39.0 
39.0 


+ '.9 
+ '.7 
+ i.a 

+ '.9 

+ 3.6 

+ a.9 

+ 3.5 
+ 3.6 

+ ^.7 


»7.774+ 4.«+ 3.3 

»7.774+ 3.7+ 3.4 
»7.774+ 3.7 + . 3.0 


3a. 3 

39.1 
36,4 


Sftdlieh. Rjuid 
um 8* 40' 

S 26.0 N 28.1 

S'24.1 N'29.8 

NE = +1.8 

Polpunet im 

Mittel: 
318* 12^ 36.''93 



Digitized by 
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UM 




Beobnehtnngre 


n am 


M.ridisnkrei«. 


1840 


«etttn 


Mittel 

der 

P&den 


1, 


ComÄtioa 

dM- 

C h r 


Auierkngei 


11. 


C Tauri 

CI Orionis . . . 

7 Draooni«. . 
Mond R. I. . 

8 Uro. min* . 
I Gemin. *. . . 
« Can. mi^.. 
r Gemin.... 
a Can. min.. 
^ Gemin. . . . 


* m $ 
5 4* 6.54 
5 45 ao.5o 

5 5i 4^.00 

6 3 49.54 
6 aa ai .38 
6 3a 55.58 

.6 36 55.4a 

6 59 47.61 

7 »9 45.6a 
7 34 aa.io 


4 
4 

4 
4. 

4 




J ür». min. \ 1 a*M4 

? Gemin.« )«=+0'ZSl 

W 24.8 38.8 

W't2.8 0'öl.2 

6=-0f6ö8; e==+0ft94 

Correetion der Ubr um 

6*4<r: + l»10f»46. 

Vom 10. Febmar bis 
11. MärstSfirlieherGanff: 
- 0fl20. 


■In 

3 


+ i"'«o.*9« 
1 10.98 












10.77 




ii.08 
10.9a 


12. 


8 Urs. min. . 
27 • Gemin.. 
« Caa. nuj.. 
46 T Gemin. 
MondR.1... 
d Geminor. . 
a Cnn. min., 
ß Geminör. . 
83 9 Gemin. 


6 aa 19.60 
6 3a 55.90 

6 36 55.4a 
ß 59 47.99 

7 3 4«. 96 
7 *5 i3.77 

7 «9 45.79 
7 34 aa.xa 
7 4a 3a. 9a 






9 ün. min. ^«,11,,^.- 
a Gemin. «--+0.956 

W 24 2 39.2 

W13.1 O'50.4 

fr =^0. 556; 0=+O.294 

Correetion der Ubr um 

7*18": +1-I0f740. 

Vom 11. bis 12. Hin 

tagtieher Gang: 

-0^200. 


3^ 






+ I 10, 58 






1 


to.Sa 

10.77 
• 0.79 


7. 


X Urs. min. . 
aCephei.... 
CI Hydrte . . . 
pCephei... 

Den 7.11 


8 ai a7.95 

9 «3 40.4« 
9 18 39.84 
9 a5 a8.8f 

mrde der Rbtnl 

»baehter I. 7 
IL 7 


4 
4 

tt rtm 
23 




W 364 21 3 

W'23.3 0*34.7 

6=s-}-Of03i; «=+0f2S4 

Correetion der Uhr um 

9*19": +1" 55340. 

Vom 12. Mir» bis 7. 

April tigUeher Gang: 

— 0!20e. 
n den donUen Mondnod 

re Wiener Zeit. 


itril 


+ . 5.36 

5.49 
5..? 

XS7 AnrifM i 


12. 


X Un. min. . 
a Gephei . . . 
a Hydne . . . 
ß.Cephei... 
a Leonie . . . 
47 p Leonis . 
MondR.1.;. 


8 ai aa.41 

9 i3 43.66 

9 ;« 40.77 

9 aS 3a. 91 

9 58 47. »7 
to a3 ao.i3 
10 3a 35.53 


a 
3 




X Urs. min. 1 i».«.» 
«Leonis |«=-«?04ö 

W 45.2 10 2 

W'30.8 O'25.0 

6r=44)f432; 0=H-O.294 

Correetion der Ubr um 

9*29": +l"ö*4«l 

Vom 7. bis 12. April 
taglieher Gang : 

+ 05024. 


© 


+ I 5.44 

5.65 
5.45 
5.3i 
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vom Jklire 1840. 
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Mittel 

der 
Lesungen 


Libelle 


Barometer, 

imtoTM und äoMorM 

Thermometor 


P6l- 

ponet 

3x8Sa' 


AunerktigeB 


S 


N 


L 


ao 38 a.o 
4o 49 ^S.a 

379 48 a6.a 
ao a xx. o 

3x4 48 4B.8 
aa 55 7.5 
64 4o 46. a 
17 4>, «.5 


34.3 
33.6 

34.4 
34.5 
36. 
33.9 
34.8 

34.« 


a3.x 

33.4 
a3.x 
a3.a 

aa.4 

a4.o 
^3.7 

^4.3 


— «.7 

— 8.a 

— 8.7 

— «.7 

— 9.9 

— 7.9 

— 8.6 

— 7.9 


« • • 
87.7.»+ ..a— t.7 

1 

— a.8 


4/ 

3o.3 
34.7 

3x.x 
3o.x 


S 34.2 N 23.8 
S'3a8 N'18.2 

NB =5— 4.8. 
1 NArdl. Rand 
j um ö"* 0' 

Polpunet im 

Mittel: 
318M2'31."65 


19 47 48.0 


34.5 


^4.4 


— 8.0 


3x4 48 44.8 
aa 55 xo.5 
64 40 48.8 
17 4a 7.8 
ai 44 xo.5 
i5 58 18. a 
4a 33 58.5 

- 19 47 So.o 
ax X 46.8 


37.8 
36.5 
36. a 

34.1 
34.0 
33.8 
34.8 
34.3 
34.« 


19.9 
ao.5 
ao.8 
aa.6 
aa.7 
23. 
aa.o 
ax.5 
aa.7 


— ta.a 
— t«.a 
— «0.9 

— «.7 

— 8.6 

— 8.5 
-9.5 

— 9.5 


a7.585+ ..5+ 0.6 

+ 0.4 
87.584+ 1.8 


a9,a 

«9.7 
a6.8 
3o.a 


S 35.1 N 22.3 
S'38.8 N'17.5 

NB=-4.7. 

( N5rdL Rand 
( um 8» 36' 

Polpunet im 

Mittel: 
318M2'28."87 












• 


- 










































1 








3x6 a 49.8 

390 9 x5.a 

56 9 ia.8 

398 5 39.5 

35 37 0.8 

37 4 3.8 

39 4x 34.8 


x5.3 
«4.7 
14.9 
14.7 
i3.o 
x3.o 
ia.5 


33.0 
34.0 
33.8 
34. a 
35.0 
35. a 
35.9 


+ ia.6 

+ .3.3 

+ 13.I 

+ .3.4 

+ «4.7 
+ 1S.0 

+ .5.5 


• 

«7.6x5+ 8.a+ 6.7 
+ 6.0 


39.4 
33.1 

4«. 4 

36.6 


S 20.0 N 28.9 
S' 14.4 N' 34.2 
NEs+5.4. 
Polpunet im 
Mittel: 
318*42'37."82 
) IjFördL Rand 
(um SS" 29' 
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14t 


BeobnelitaBgen 


am Meridiankreise 


1810 


«ctttra 


Mittel 

der 

F&dea 


Ig 


Correetion 
der 
Uhr 


AiBerkngaB 


13. 
April 

C 


a Cephei . . . 
a HydTM . . . 
ß Cephei... 
CI Leonis . . . 
X Leonii . . 
MondR.1... 
ß Leonis . . . 
ß Virginia . . 
y Urs. maj. . 
b Virginia . . 
et Urs. min. . 


h m i 

9 i3 44. »4 

9 i8 40.87 
9 a5 34.09 
9 58 47*87 

10 55 43. 17 

11 19 34.61 
II 39 51.07 
II 41 19. a5 
II 45 19.16 
II So 4>.7d 
i3 I 32.39 


4 
4 
3 


m f 

+ I 5.63 

5.48 

5.33 

5.48 


a Urs. min. \ *..•«« 

yUrs.maj. r='-"2-»*« 

W 47.7 7.2 

W'36.3 (yjo.o 

6=>f0fö$l; e=»-Hlf294 

10*28-: +1-55600. 

Vom 7. bis 18. April 
tSi»i^w Gang: 

+ 0f043. 




5.5i 
5.68 
6.09 






26. 

© 


ß Leonis.... 
ß Virginia . . 
y Urs. maj. . 
a Urs. min. . 
a Virginia . . 
fli BooiU. . . . 
«'Ubrae... 
a* Librae. . . 
Jupiter R.L. 
JapiterR.IL 


II 39 4o*8a 

II 4« 9.57 

II 44 8.83 
i3 t 43. at 
i3 i5 34.78 
14 7 9.0» 

■4 40 39.66 

i4 40 5i.o3 

14 49 54.06 
14 49 57.30 


3 
3 

3 


+ I 16.40 
16.12 
16.43 


«Urs. min. 1 ,, 

yUrs. inaj.r=-^-**3 

W 42.3 10.8 

W'28.Ä 0'24.8 

6=H-0f37ö; «=+0f294 

13*7-: +1-185400. 


16.37 
16.57 

«6.44 
16.47 






28. 


CI Urs. maj. . 
ß Leonis ... 
« Urs. min.. 
Jupiter 


10 52 27.76 
■I 39 37.24 
i3 I 45.11 
14 48 5i.o4 




+ 1 20.81 
20.11 


« Urs. min. ,,^^ 
«Urs.mi«. •— 3f49i 

W 29.7 22.4 

W'31.7 (TiZ.S 

6=+0f364; «=+05294 

Correetion der Uhr um 
11*18-: +1-205480. 

Vom 28. bis 28. AprU 
taglieher Gang: 
+ 2fll3. 




• 


29. 

5 


y Urs. maj. . 
a Urs. min. . 
fli ^Hrginia . . 
a Bootis .... 
«»Librae... 
«•Librae... 
Jupiter R. vL 
Jupiter R. U. 


II 44 a.17 
i3 I 43.99 
i3 i5 28.78 
14 7 3.00 
14 40 33.56 
14 40 44.51 
14 48 18.21 
14 48 ÜI.65 


4 

3 

4 
3 

3 


+ I aa.98 


a Urs. min. \ j.,.^ 
yUnumaj. j«=»-8 «W 

W 39.8 10.4 

W'29.2 0'21.i 

6=+0f392; e=+0'.ZH 

Correetion der Uhr um 

13*26-: +l-22f758. 

Vom 21. bis 29. April 
taglieher Gang: 
+ 2fll0. 


22.58 

22.72 

»2.77 







Digitized by 
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vum Jsbre 1840. 



14& 



Mittel 

der 
Lesungen 


L 


ibelle 


Barometer , 

inneres und Msseres 

Tkermometer 


Pol- 

punet 

3i8^3' 


iBMerkugea 


S 


N 


L 


390 9 10.5 
56 9 i5.5 

a9S 5 37.0 
35 36 58.8 
39 59 56.3 
45 53 3.5 


10.8 
II. 8 
II. 5 
10. 1 
36.3 
34.3 


35.^ 
35.0 
35.0 
37.1 

33.3 

34.3 


+ ia.6 

+ ".7 
+ 11.8 
+ .4.6 

— 3.0 

— 0.9 


■f 8*4 

»i e 
37.530+ 9.7+ 8.1 

+ 7.« 

+ 6.7 
37.533+ 8.5+ 5.8 


35.6 
34.5 
38.4 
34.0 

39.0 
33.5 


S 24.6 N 228 
S' 26.1 N' 21.1 

NEs=-l.e. 

Nördl. Rand 
( um 2(r 25' 

Pcilpunct im 

Mittel : 
318M2'34."00 


45 3i 48.3 
353 37 40.0 

43 39 5.8 
3i6 i3 53.8 


33.5 
33.0 
33.8 
33.7 


35.7 

36.0 

35.3 

35.8 


+ 0.3 
+ 0.8 
— o.i 
+ 0.3 










37.830+II.8 + I0.3 
+ 9.6 

a7.«a4+«o.7+ «.« 


35.4 
34.7 

3 1.8 
33.9 

33.1 


S 17.5 N 28.5 
S' 38.0 N' 8.3 

NE=:— 20.3. 

Polpnnot im 

Mittel: 

318M2'33."68 

Centrum. 


45 33 5.0 

353 37 5o.5 

3[6 41 6.0 

58 3o 54.7 

38 II 16.8 


31.8 

31.7 

30.3 
31 . I 

i5.7 


33.9 
33.9 
35.0 

>4.« 

31.3 


-.0.4 
— 10.3 

— 8.a 

— 9.3 

— a.5 


63 33 30. 5 
63 i3 16.0 


.5.4 
•5.7 


33.0 
31.7 


- a.o 
— a.3 


345 35 47.5 


16.0 


36.5 


-1^ 5.7 


• 
37.654+13. i + ii. 3 

37.734+10.8+ 8.3 

ff 


3o.9 


S 11.2 N 33 
S'28.8 N'14.ö 
NE = -18.6 
Centrum. 

Polpunct im 

Mittel; 

318*» 12' 30/'9 


3i6 io 5o.o 
63 8 44. *a 


la. 5 
11.5 


3a. 8 
34.9 


+ 0,5 
+ a.6 


353 37 36.0 

3i6 4o 47.0 

58 3o 45.3 

38 II 10.3 

63 3o 35.0 


.a.4 

10.9 

».« 

10.0 

9.7 


3o.o 
3a. 1 
33., 
34.3 
35. a 


+ o.a 
+ a.a 
+ 3.6 
+ 3.8 
+ 4.5 


»7.74« + *3.i + io.i 
37. 713+11. 8+ 8.6 


31.4 

34.6 
33.9 
34.5 


S 12.4 N 30.4 
S'29.8 N 13.31 
NE=-17.2. 

Polpnnet im 

xMittel : 

318M2'33."35 

N5rd1. Rand. 


63 6 i3.o 


7.« 


37.5 


+ 6.7 



Ann. il. Wien. Sternw. 3. Folge. IV. 
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f46 



BeufiAchtuil^en am Meridiankreise 



1840 


«estlri 


Mittel 

der 

F ä 4 e n 


< 


Correetion 

der 

Uhr 


Ameriuiigei 


7. 
■al 

2|. 


ßLeonifl.... 
^ Vtrginifl 
a Urs. min. . 


h m 9 
fi 39 17.30 

ti 40 4^*73 
»3 i 37.97 
i3 39 35.41 

«4 ,6 45.4^ 

14 40 15.93 
14 40 «7.40 

14 44 0.11 
14 44 3.01 


4 

4 
3 
3 
3 


m § 

+ I 40. 14 
40.19 


«Urs. min. \ «/-«« 

viürs.maj. r=""« 

W 29.9 19.4 

W'40.1 (y 9.2 

5=t+0f439;#=+0:294 

Correetion der Uhr um 

13*23"': +l-40!440. 

Vom 28. April bis 7. 
Mai taglicher Gang: 
+ 2M98. 


.11 Urs. m»j, . 

!« Bootifl 

ja* Librae. . . 
y Librae . . . 
Jupiter R. I. 
Ijupiter K. II. 


40.43 

40. 58 

40.69 
40.63 






13. a Urs. min. . 


i3 1 33.83 
i3 i5 5.18 
>4 7 39,09 
14 40 55.43 

14 4o 59.0 

i4 49 aS.oi 
i5 a6 11.93 
-5 34 4'. 47 


4 

5 

I 

4 
4 




<xUrs.min. 1 ,'«« 

?Urs. min.j*=-3*** 

W 32.1 19.9 

W'43.6 0' 8.4 

6=-H)!502; «=-fO-2W 

Correetion der Uhr um 

14*39-: +l-4«f512. 

Vom 7. bis 13. Mai 
taglieher Gang: 
+ 1'004. 


5 


« Virginia . . 
a Bootifl.... 
Jupiter R. L 
Jupiter R. 11. 
ß Urs. min. . 
a Cor. bor. . 
a Serpentis . 


+ I 46.33 
46.61 




46.83 

46.4^ 
46.48 


30. 


«Urs. min. . 
a Virginis . . 
VI Urs. maj. . 

a Bootis 

Jupiter R. 1. 
Jupiter R. II. 
<0 Librae... 
ß Urs. min. . 
a Cor. bor. . 
Vesta .... . 


i3 I 45.44 
i3 14 55.03 
i3 39 18.57 
14 '6 39.08 
i4 33 10.91 
i4 33 13.57 
14 4o 11.55 
»4 49 »3.7a 
i5 a6 1.73 
i5 38 16.91 


4 

3 

3 

3 

4 




CI Urs. min, j ^^t^^ 
ß Urs. min. j«-— 3.997 

W 32.2 18.8 

w'43.e (y e.ft 

6==-fOf632; e=H-0f294 

Correetion der Uhr am 
14*19"*: +1-69:837. 

Vom 18. bis 36. Mai 
taglieber Gang: 

+ 0'«07. 


+ 1 56.66 
57.04 
56.78 

56.81 
56.90 
56.83 




31. 




a Urs. min.. 
VI Urs. maj. . 
ci Bootis.... 
Jupiter R. L 
Jupiter R. IL 
«* Librae... 
a* Librae. . . 
ß Urs. min. . 
« Cor. bor. . 
Vesta 


i3 1 48.54 
«3 39 17.91 
14 6 a8.ii 
14 3a 46.80 
■4 33 5o.o4 

«4 39 59.49 
14 4o 11.07 

■4 49 t3.i5 
i5 36 1.08 
i5 37 30.75 

r 


3 
3 

3 
3 


■ 


a Urs. min. J ,,.^ 
ß Urs. min.)* — ♦^^ 

W 32.3 17.7 
W'42.9 0' 6.7 

6=+0fö37; e =+0^294 

Correetion der Uhr um 
14*34-: +I»57r630. 

Vom 13. bis 31. Juli 
taglieher Gang: 
+ Of612. 


+ 1 57.66 
57.81 




57.58 

'57.40 
57.30 
57.53 
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Mittel 
der 


Libelle 


B&rometer , 
inneres und äusseres 


Pol- 
punet 


Aiiierkiigei 










Lesungen 


S 


N 




L 


Thermometer 


3i8^a' 


^ 










37463+15 


t • 
.2+14.0 




' 




45»3i'58".a 


U^^ 


a6.3 


— 


3.''o 


34.6 


S 11.3 N 29.5^ 


3i6 4o 49.8 


II. 8 


a9.o 


— 


0.4 








S'29.3 N'11.7 


358 5 53.5 


10.5 


3o.5 


+ 


I . I 






33.6 


NE==-17.9. 


a8 it la.o 


10.6 


3o.5 


+ 


I . I 


* 




3a. 6 


















36. 


Pc»Ipanet im 

Mittel : 

318M2'34."20 


63 33 aa.a 


'9*5 


3a. 


+ 


als 


6a 49 I 1 . S 


to.a 


3i.3 


+ 


«.7 


a7.446-f.10 


.8+11.5 




Centrum. 


3i6 4o 4a. o 


II. a 


3i.3 


T 


7.7 








S 13.2 N 31.6 


58 3o 4^.0 


II. a 


3i .0 


+ 


7.0 


a7.5a9-f i3 


.1 + 10.5 


3i.8 


S'19.1 N'25.8 


a8 n 7.a 

6a 36 7.5 

333 a4 35.0 


H.5 


3i.9 


+ 


7.8 






35.9 


NE==^Ö.8. 


II. 5 


3a. 9 


+ 


8.4 








Centrum. 


««.4 


33.3 


+ 


8.6 






a8.7 


Polpunot im 


ao 56 48.0 


z3.8 


3i.9 


+ 


6.6 


*7.497+»« 


9+ 8.8 


a5.6 


Mittel: 


4« »5 49,7 


14.0 


3i.8 


+ 


3.a 






a5.5 


SIS* 12 29."60 


3i6 4o. 46.5 


i3.a 


a9.o 


T 


9.4 


' 








58 3o 37.5 


10. 


3a. 6 


+ 


9.a 






3a. 5 


S 11.4 N 32.8 


358 5 43.5 


10. 1 


33.0 


+ 


7.4 


37. 884+13 


8+10.3 




S'21.0 N'23 6 


a8 11 4.0 
1 6a 3 39.7 


i>.o 


33.0 


+ 


6.8 






34.5 


NE=-9.4. 


II ,a 


3a. a 


+ 


6.a 


a7. 884+13 


.a+io.o 




Centrum. 


63 33 11. 


1 1 .0 


3a. a 


+ 


6.0 






3o.9 


Pulpunct im 


333 a4 a5.5 


II. 


3a. 


+ 


6.a 






31.4 


Mittel: 


ao 56 49.0 


10.6 


33.5 


+ 


7.a 






3i.3 


318My32."12 


58 43 39.0 


II. 


33. a 


+ 


7.0 


a7.893+ia 


► 9+ 9.6 












1 








S 7.3 N 33.9 
S' 21.4 N' 14.7 


358 5 4o!o 


10. 1 


3i!3 


+ 


3.8 






a8.3 


a8 II ia.5 
6a a 10.5 


■ 5.1 


a5.9 




1.8 


a7 9,8+i4.9+ia.4 


34.3 


Nß=-14.1 


14.7 


37 .0 


— 


1 .0 




+ ia.a 


33.8 


Centrum. 
Pulpunct im 


63 33 aa.o 


«4.'4 


a7.i 


-_ 


0.8 


333 a4 34. a 


i5.o 


a6.7 





1.3 






33.1 


Mittel: 


ao 57 3.a 


i4.6 


37.7 


— 


0.5 




+ ia.o 


37.7 


31.8«12'33."45 


58 45 i3.o 


14.^ 


a8.o 




o.si 
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Beobaeh'Cungeii am Meridiankreise 



1840 


fiestiri 


MiUel 

der 

Fäden 


1. 

< 


Correction 

der 

Uhr 


Aiäerkiigei 


1. 
Jiii 


I Urs. min.. 
« Virgfnls . . 

II Urs. miy. . 
a Bootis .... 
.Jupiter R. I. 

i^.^Ä. II. 
ß ({«««« miD.. 
Ol Cor. bor. . 
Vesta 


Amt 
i3 1 36.94 
«3 14 54.77 
i3 39 19.34 
■4 6 38.98 
14 33 34.35 
14 33 a7.68 

>4 49 «4.99 
i5 36 1.78 
i5 36 37.45 


3 

4 

3 
3 

3 
4 




a Urs. min. | .,^, 

ß Urs. min. r—*^^ 

W 25.8 ti.B 

W'13.6' 0'34.t 

Con-eetion der Uhr um 
14*15-: + l-57f532. 


+ i*57.'33 
57.3a 
57.56 




57.9» 
57.55 




\2. 

9 


9 Urs. maj. . 
a Virginis . . 

a Bootis 

Jupiter R. 1. 
Jupiter R. 11. 
ß Urs. min.. 


i3 3.61 
i3 14 41.11 
14 6 16. 58 
i4 38 37.87 
14 38 40.75 
»4 49 9^8 


3 

3 
3 




«Urs. min. 1 _ ^. g- 
? Urs. maj. j«— -0767 

W 13.8 ZZ.9 
W'26.8 (y20.3 

6=— 0fi33; cr=+o:m 

Correction der Uhr am 
14*3"-: +2-8f3I3. 

Vom 1. bis 12. Juni 
taglioher Gang : 

+ 0f982. 


+ 3 8.37 
8.33 

8^44 


15. 

c 


a Urs. min., 
a Vii*gini« . . . 
^Bootis... . 
Jupiter R. I.. 
Jupiter R. 11. 
«« Libnie . . . 
«» Ubrae.. 
ß Urs. min. . 
a Cor. bor. 
a Serpentis . 


1 3 10.41 
i3 i4 37.00 

14 6 13.38 
i4 37 48. ao 
i4 37 5o.63 
14 39 41.86 
14 39 53.33 

14 49 4.08 

i5 35 45.43 
i5 34 14.35 


4 

3 
3 
3 
3 




OL Urs. m»n. 1 .,„^0 

W 14.5 31.1 

W'29.8 0'16.7 

6=-0f02«; c=+0r2«4 

Correetion der Uhr um 

14*28-: +2-12!566. 

Vom 12. bis 15. Juni 
tfigUeherGang: 
+ lf40«. 


+ 3 ia.34 
13. 45 


13. 61 
13.54 

«a.79 
13.63 
13.53 


17. 

5 


a Urs. min. . 
a Virginis . . 
VI Urs. nuj, . 
a Bootis .... 
a^ librae . . . 
3«Librae... 
ß Urs. min.. 

Vesta 

« Serpentis . 
Saturn R. I. 
Saturn R. II. 


i3 i3.74 
i3 14 35.15 
i3 39 1.73 
14 6 10. 36 
14 39 39.9a 
14 39 51.07 

«4 49 ».49 

i5 a4 39.07 
i5 34 13.00 
17 5 3a. 48 
17 5'a5.8i 


4 
4 

3 
3 
3 

4 
3 
3 




W 11.8 31.1 

W'27.3 0'15.4 

6=3— Of 078; «=+0'294 

Correetion der Uhr uro 

14*23": +2*14f782. 

Vom 12. bis 17. Juni 
täglicher Gang: 
+ lf29a. 


+ ^ «4.37 
14.66 

14.59 
«4.74 
>4.99 
i5.o6 


i5.o6 







Digitized by 
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vom Jahre 1840. 



14» 



Mittel 
der 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 
punct 


AunerkiiiigeM 








inneres und äusseres 


Leflungen 


S 


N 




L 


Thermometer 


3i8*ia' 


- 


• / " 








« 


•> 






3i6 4i 49.7 


ao.o 


18.5 


+ 


6.0 


n e • 


u 


S 31.8 N 8.8 


58 3o 5i.a 


19.8 


19.0 


+ 


6.4 


a7.8o7-|-i6.a+i4.3 


43.0 


S'in.8 N'22.2 


358 5 5a. 


«9.3 


«9.4 


+ 


7.0 


+ 14.1 


43.7 


NE':i+12.7. 


!i8 tt 14.0 

1 


17. a 


aa.o 


+ 


9.4 




46.9 




j 6a 37.5 


19.0 


ao.4 


+ 


7.<^ 


37.796+15 6+.«3.a 




Centrum. 


333 a4 3o.o 


17.5 


aa.a 


+ 


9.4 




38.1 


Pulpunet im 


ao 57 t.o 


16.6 


a3.7 


+ ^ 


[0.6 




46.7 


Mittel ; 


58 46 £»4.0 


18.0 


aa.3 


+ 


9.a 


a7.779+«4.« + »a.5 




318»12'4i."2» 


3i6 40 43.0 


i3.o 


aa.a 


+ 


0. 1 






S^ 14.8 N 21.7 


58 3o 46.5 


ia.5 


a3.o 


+ 


0.8 




3o.o 


S'23.8 iN' 12.Ö 


a8 8 4.0 


14.5 


a3.o 




0.3 


a7.6a4 + i8.a+i6.5 


a9.i 


NE = -9.0. 


61 46 3.5 


«4.0 


a3.o 




0.0 






Centrura. 


333 a4 a8.o 


i3.5 


a4.o 


+ 


0.8 


a7.6a4+i8.o+i5.7 


3i.o 


Polpunet im 
Mittel : 


• 




X 






> 




SIS'» 12' 30.:'03 


3i6 4o 39. a 


i3.o 


ia.9 


— 


1 .a 








58 3o 45.5 


la.a 


a3.6 


— 


0.3 




a9.o 




a8 II 10.5 


II. I 


a5.o 


+ 


0.9 




36.3 




61 43 II. 


ia.8 


a3.9 


— 


0.6 


a7. 655+1.8. 3+i5. 8 


a8.6 


Centrum. 

S 11.8 N 24.3 
S'2i.O N'12.0 


63 33 30^7 


10. a 


a6.5 





a.a 


333 a4 a4.o 


10.8 


a6.o 


— 


1.6 


■ 


a6.8 


NE = -12 2 


ao 56 5a. 5 


11.8 


a5.i 


+ 


0.6 




3o.7 




41 i5 55.0 


la.o 


a5.o 


+ 


0.4 


a7. 656+18. o+i5. 3 


30.7 


Pulpunet im 

Mittel: 

318«ir30."35 


3i6 4o 40.7 


10.5 


ai.8 


....- 


I .a 








58 3o 47.5 


lO.O 


aa.5 





0.6 


a7.646+ai .a + ao.6 


3o.9 


S 11.0 N 22.1 


358 5 44.5 


10,0 


a3.3 


— 


o.a 




31.7 


S'24.6 N' 8.4 


'.aS II 5^7 


9.« 


a4.o 


+ 


0.3 




3o.6 


NE = — 13.6. 

Pi)lpunct im 

Mittel : 


63'33'i9!7 


s.l 


a6.o 


+ 


a.a 




3o.4 


333 a4 ai.5 


8.5 


a6.a 


+ 


a.a 




a8.6 


318M2'30."28 


59 3 1 a.5 


9.6 


aS.a 


+ 


1 . 1 


a7.6a3 + ao. 1 + 17.3 






41 i'5 5i.7 


8.6 


a6.4 


+ 


a.3 




a9.5 




69 ^a 4a. 5 


9.« 


a6.9 


+ 


«.9 






Centnim. 
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Beobachtungen »m Meridiankreise 



1840 


«estlri 


Mittel 

der 

Fäden 


1. 

< 


Correction 

der'. 

Uhr 


AiMerkiiMgei 


21. 




a Urs. min. . 
2 Virginia . . 
ii Urs. maj. . 
a Bootifl. . . . 
Jupiter R. f.. 
Jupiter R. II. 
ß Urs. min. . 


h m 9 
iJ o 8.87 

i3 14 a6.45 
i3 38 53.17 
i4 6 1.84 
14 a6 a4.o7 
i4 36 a6.8a 
14 48 5a. 78 


4 
4 

3 
3 




a Urs. min. 1 _ ^^-j^g 

? Urs. min.j^=-^-^®^ 

W 35.1 11.4 

W'10.8 0'28.9 

6=+0:i76;c=:+0!294 

Correetion der Uhr noi 
13*40": +2*22^727. 

Vom 17. bis 21. Juni 
taglicher Gang : 

+ 2f001. 


-(- a*'aa.*69 

33.77 
aa.7a 








22. 

c 


a Urs. min. . 
a Virginia . . 
n Urs. maj. . 
3 Bootis .... 


i3 10.43 
i3 14 a5.77 
i3 38 5a. 57 
14 6 0.99 






«üw.min. L^_Q*g23 
u Urs. maj. )** ^'°* 

W 33.2 11.4 

W'28.2 0'1«.3 

6=+Of360;c=4-Of294 

Correction der Uhr um 
13*39~: +2-23f«5. 


-f- a a3.8o 
a3.o7 
34.09 


25., 


Veata ...... 

a Serpentis . 
a Soorpii . . . 
Saturn R. I. 
Saturn R. II. 
a Hercttlis . . 
9 Opbiuelii.. 
y Draconis.. 
i Urs. min. . 
« Lyme .... 


i5 ai ao.37 
i5 33 58.13 

16 17 11.84 

17 a 43.40 
17 a 46.06 
17 4 55.46 
17 a5 5.o5 

17 5o 37. a6 

18 ai a3.48 
18 a9 5.a3 


a 




W 41.9 11.2 
W'25.3 0'28.1 

6=+0f296; «=f0f294 
Correction ^er Uhr um 
17*7": +2"28f3«8. 

Vom 21. bis 25. Juni 
taglicher <iang : 

+ i:371. 


+ a a8.i3 
a8.a9 


r 


a8.6a 
a8.a3 
a8 . 5o 

a8.38 


1. 
Jili 

5 


a Ur8.min.W. 
« Ür«. min. 0. 
Jupiter R.I.. 
Jupiter R. II. 
«• Librae... 
ß Vrn. min. 

Vesto 

a Cor. bor. . 
1 Serpentis . 

• 


la 59 36.63 
la 59 36. a8 
.4 35 4.14 
i4 35 6.47 
14 39 3i.ii 

14 48 43.70 

t5 ao 15.73 
i5 a5 a3.74 
i5 33 5a. 35 


3 

t 
3 
3 

4 




«Urs. min. 1 -.^jj*« 

?Urs.n.in. r=-^-^^ 

Kreis West 

W23.3 23.1 

W 6.9 0'39.4 

6=s~0f342; c=^-4)f008 

Kreis Ost 

W 24.2 22.7 

W 6.6. 0'39.9 

6=->0f337; c=— Of020 

Correction der Uhr um 

10*7": +2- 34f831. 

Vom25.Juiiibisl.Jati 

tSglioher Gang : 

+ 15094. 


-|- 3 35.00 
34.79 

34!73 

34.94 
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Mittel 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 




der 




inneres und äusseres 


punot 


AiMerkiMgei 








Lesiiiigeii 


s • 


K 


L 


Thermometer 


3i8*ia' 




• t II 






'/ 


ti • • 






3i6 4o 38. a 


8.a 


a9.8 


+ a.i 


37.766-1-18.0+16.6 


*t 


S 7.6 N 30.5 


58 3o 4o.7 


7.5 


3o.5 


+ «.3 




37.« 


S' 28.0 N' 10.3 


358 5 43.5 


7 3 


3i.4 


+ 3.4 




34.8 


NE=:— 17.8. 


a8 11 3.5 


6.8 


3a. 


4- 4.0 




33.1 




I 6i 38 43.0 


6.5 


3a. 8 


+ 4.6 


a;. 788+17.3+13.5 




Ceiitrum. 


1 

333 a4 ao.7 


5.a 


34.4 

• 


+ 6,a 




3a. i 


Polpunot im 

Mittel: 

318M2'31."78 


3i6 40 4* .0 


10.5 


a5.o 


+ '.0 


a7. 488+19. 4+«9. 3 






58 3o 47.7 


10.8 


a5.o 


+ 0.8 


\ 




S 10,2 N 2*.« 


358 5 4a. 


9.3 


a5.4 


+ •.« 




. 


S'23.0 N'13.2 


a8 II 0.0 


«•I 


a8.o 


+ 3.9 


+ >7.7 




NB=-12.7. 


60 5 ag.S 


ia.3 


33T5 


+ 6.» 






S 211 N 25.6 


4i i5 5o.o 


ao.a 


a6.3 


— '.9 




a6.4 


S' 30.7 N' 15.8 


74 '3 46. a 


ao, i 


»7.8 


— » .0 


+ 9.0 


3a. 5 


NE = — 9.6. 


1 69 3o ai.8 
1 


ao.a 


a7.a 


- t.4 


a7.63a+ii.4 




Gentrum. 


33 37 aa.o 


ao.8 


a7.o 


— 1.8 




a9.i 


Polpunct im 


35 3i 4.0 


19.3 


a8.3 


— 0.3 




3o.7 


Mittel: 


356 43 i.a 


19.0 


a8.i 


— 0.7 


+ 8.5 


a7.a 


318M2'28."90 


3ai 37 5^1. 7 


19.8 


a8.i 


— 0.7 








9 34 7.5 


ao.8 


37.4 


— 1.6 




a7.5 














4i* 47' 
«4.« 


S 16.1 N 20.7 
S'21.2 N'15.6 

S 27.6 N 10.6 


























396 a6 3o.5 


19.2 


19. a 


— 6Ü 


?6 35 a8.7 


19*3 


19.5 


— 6.6 




.4.« 


S' 15.4 N' 22.6 


a99 aa 18. 5 


19. 5 


19.5 


-6.4 


a7.649+«7.« + »4.7 




NE = +'12.1. 


339 3 o.a 


18. a 


ai .0 


— 8.0 




II. 6 




.3i8 43 56.7 


19.6 


«9.7 


-6.4 




la.G 


PoIpUnot im 

Mittel: 

41* 47' 12."78 
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Beobachtungen am Meridiankreise 



1840 



Ce^tlri 



Mittel 

der 

F&den 






Correetion 

dar 

U k r 



AiBcrki^^ 



5. 
IM 

© 



6. 

2 



a Serpentia . 
a Scorpii . . 
k^atum R. I. 
Saturn R. II. 
a Herculis . . 
« Opbittchi . . 
y Draconis . 
2 Urs« min. . 
« Lyrae . . . . 



a Cor. bor. 
« Serpentis 
4 Soorpii . . 
Sainm R. I. 
a Herealis . 
7 Draconis. 
i Urs. min 
a Lyrae . . . 



h m a 

i5 36 a4*4i 

i6 19 38. 08 

17 a an. 38 

17 a a5.3S 

17 7 aa.o8 

17 »7 31,37 

17 5a 53.98 

18 a3 57.9a 
18 3i 3a. Ol 



+ 



a.ao 
a.M 






7M 



3.04 
3.04 
3.ao 



£ Urs. min. 

a Seorpii 

W 24.8 91.9 
W 7.6 0'38.9 

6=-0:301; «=-OfOlO 

Correetion der Uhr an 

17*9«: + 2:97&. 



3.89 



i5 a7 5i.99 

i5 36 ao.83 

f6 19 34.40 

17 I 3a. 76 

17 7 18. 56 

17 5a 5o.56 

18 a3 53.98 
18 3i a8. |3 



+ 



6.3a 
6.33 
6.56 



|a=: — Of 



6.54 
6.58 



S Urs. mii 
a Seurpii 

24.4 O 21.8 
8.0 0^39.2 

^292;6 = -Of020 



6.77 



737 



C«>rrection der Uhr imi 
16*54": -|-6f5I9. 

Vom 6. bis 8. Juli 
täglicher Gang : 

+ 1M81. 



18. 



Saturn R. I. 
Saturn R. II. 

Herculis . 
a Ophiuohi 
y Draconis. 
i Urs. min. 

Pallas 

y Aquilae . 
a Aquilae . . 



16 59 8.48 
16 59 I I .45 



17 7 
17 a7 



9.5i 
«9. »9 

17 5a 41.^3 

18 a3 44.59 

18 3i 17.75 

19 38 37.63 
19 4a 47.03 



+ i5.65 



15.90 



15.78 
i5.8i 



J Urs. mfn. \ n'iOl 

aÖpUiuchi )«— 0.78^ 

W 22.6 O 23.7 

W 5.2 0'41.4 

6= 0:395; c=-0f020 

Correetion der Uhr um 

18* 35* : + 15f 785. 

Vom 8. bis 18. Joli 

taglicher Gang : 

+ 0f920. 



21. 



a Scorpii . . . 
Saturn R. I. 
Saturn R. II. 
4 Hefeulis . ; 
a Ophiuchi . 
7 Draconis . 
i Urs. min.. 

Ceres \ 

* Caprioomi 
«• Capricorni 



«9 «4.49 
58 31.98 
58 35. o3 

7 8.08 
a7 17.57 
5a 39.93 
a3 39.7a 
46 57.09 

8 33 t^a 
8 57.5a 



+ 16. 85 



«Urs. min. k^_ 1^113 
u I 



17.33 
17.15 
»7 



33 6=>-0! 



« Scorpi 

W21.1 24.2 

W 2.4 0'42 6 

=>-0!459; e=s-Of(öO 

Correetion der Uhr um 

17* ll"*: +17fl6ö. 

Vom 18. bis 21. M 
täglicher Gang: 
+ 0:463. 
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rom J»hr« I8M^ 



iS9 



Mittel 
der 


LibelU 


Barometer, 


•Pol- 
punet 


imeiiRMBei 








inneres nndl Süsseres 


Lesangen 


S 


N 


L 


Tkernometer 


4«* 47' 


\ 


• i ti 






// 


ti e • 


// 




3i8 43 57-0 


35.6 


i3.o 


+ a.i 


37.614+17.1 + 14.3 


ai. 1 


S 23.1 N 14.6 


a85 46 3.0 


a6.o 


i3.5 


+ a.« 


1 


16.5 


S'14.2 N'26.6 


japo 3i 5a. 
3a6 aa aS.o 


36.5 


14.0 


+ a.o 






Centram. 


36.0 


i5 


+ ..a 


37.683+i5.«+i3.i 


19.3 


NE «=+8. 8. 


3ti4 a8 44.0 


36.0 


i5.o 


+ «.a 




»7.3 




3 17 53. 


37.0 


14.0 


+ ».0 




a5.i 


Poliranet im 


58 ai 58.5 


36.5 


«5.0 


+ «.5 


37.583 + 15.6+13.4 




Mittel: 


35o a5 43. a 


36.0 


i5.5 


+ «.9 




19.6 


41" 47' 1»."81 


339 a 58. 


35.5 


.4.0 


+ a.5 


a7.6i9+i7.o+i4vO 


18.8 




3i8 43 55. a 


a4.6 


i5.o 


+ «.5 




18. a 


S 23.7 N 14.5 


a85.46 5.5 


35.3 


i5.4 


+ ».7 




»4.4 


S'16.8 N'21.4 


ago 3a a6.7 


36.0 


i5.6 


+ «.9 


37 .630 + 16,0 + 13, 1 




NB=+6.8. 


3a6 aa 39.7 


34.5 


16.6 


+ 0.6 




ao.o 




3 17 53.7 


35.0 


16.8 


+ 0.8 




^3.7 


PolpttDct im 


38 aa a.a 


36.0 


16.1 


+ ».7 






Mittel; 


35o a5 ^6.0 


35.5 


16.8 


+ «.0 


37.608+14.8+13. 1 


31.6 


41» 47' 21."« 


390 33 57.7 
3a6 aa a8.^5 


^7.4 


II. 6 


+ 6.9 


a7.49a+i7*'5+i5.9 




Centrum. 


36.0 


ia.9 


+ 4.« 




ai.8 


S 26.8 N 12.7 


3a4 39 34.7 


a6.o 


13. 9 


+ 4.« 






S'21.7 N'17.0 


3 17 48.5 


36.3 


13.8 


+ 6.0 




ao.7 


NE=+4.2. 


38 aa i.5 


36.0 


i3.i 


+ 4.7 


37.503+17.3 + 1&.0 






3oa 48 41.5 


«7.» 


la.i 


+ ».9 






Sehr schwach 


3aa 1 4^.5 


a7.3 


13.8 


+ 5.6 




31.7 


die Beobach- 


3ao t5 6.7 


37.0 


i3.i 


+ 5.a 


> 


31.3 


tung unsicher. 

Polpunct im 

Mittel: 

41» 47' 21."36 


a85 45 53.5 
a9o 34 ao.a 


36.8 


6.8 


+ 7.> 




33.6 




36.3 


8.0 


+ 6.a 






Centrum. 


3a6 aa 38.7 


36.0 


8.3 


+ 6.« 


' 


aa.6 


S 23.3 N i2.4 


334 38 45.0 


36.3 


8.3 


+ 6.1 




ai.7 


S' 16.8 N' 19.2 


3 17 45.^ 
38 aa 5.a 


a7,o 
aö.i 


8.0 


+ 6.6 
+ 5.6 




17. a 


NE =+6.6. 


a8i 19 19.7 


»6.1 

• • • • 


11. 5 
• • « • 


+ 3.« 


a?. 445+19. ß+«7.» 




Polpunct im 
Mittel : 




• • • • 


• • • . 








410 47^ 21."20 
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B 


eobachiangen am 


Meridiankreise 


1840 


«Mtlra 


Mittel 

der 

F&den 


Ig 


Correction 

der 

Uhr 


AamerkiiMgea 


27. 
Iill 
C 


Satorn R. I.. 
Satarn R. II. 
« Heroalis . . 
a Ophiaohi . 
y Draconis.. 
} Urs. min. . 
a Lyrae 


h m $ 
i6 57 ai.91 

16 57 a5.a9 

17 6 58. 81 
17 a7 8.a5 

17 5a 3o.84 

18 a3 36.67 
18 3i 8.83 


3 

a 

3 




SUrs. min. \ j.!»*««« 

« Ophiachi r-+''**^ 

W 45.4 5 5 

W'28.0 0'23.4 

ö=+Ot472; «=-0!(»0 

Correction der Uhr um 

17*52~: +24f785. 

Vom 21. bis 27. Ja« 
t&glicher Gang: 
+ lf270. 




a4.63 
«4.99 




a4.77 


28. 


a Scorpii . . . 
a Herculis . . 
a Ophiachi . 
y Draoonis. . 
S Urs. min. . 
a Lyme 


16 19 13.78 

17 6 58.o5 
«7 »7 7.39 

17 5a 3o.ao 

18 a3 33.80 
18 3i 8.10 


4 


+ a5.53 
a5.68 
a5.6o 
a5.6a 


S Urs. min. ^^^0*4^3 

a Scorpii ' 

W 45.3 6.0 

W'27.6 0'23.7 

6=H-0'458; c=— OTCttO 

Correction der Uhr um 

17*17-: +26f 69«. 

Vom 21. bis 28. JaU 
taglicher Gang: 
+ lf20S. 




a5.55 


30. 

.2J 


OL Scorpii . . 
a Aurigae . . 
a Heroalis • . 
y Draeonis . 
S Urs. min. . 

« Lyrae 

Geres 

ß Aqailae. . . 


16 19 ia.96 

17 4 a7.54 
17 6 57.1a 

17 5a a9.5o 

18 a3 34,18 

18 3i 7.a9 

19 40 «9. «7 
19 47 3.77 


3 
4 

4 


+ a6.a8 


aUr8.min.| ^_^^,5*7 
aAungae J ^ 
W 41.2 6.4 
W'23.5 0'24.2 
6=-H)f361; «=— 0f020 
Correction det Uhr am 
18*3-: +26fU4. 
Vom 28. bis 3a JoU 
täglicher Gang: 
+ 0!423- 


a6.58 
a6.45 




a6.46 




a6.45 


6. 


Satam R. I. 
a Herculis . . 
a Ophiachi.. 
y Draeonis. . 
i Urs. min., 
a Lyrae .... 

Ceres 

a Aqailae. . . 
ß Aqailae... 


16 56 a.98 

17 6 5o. 11 
17 a6 59.71 

17 5a aa.io 

18 a3 18.87 

18 3i 0.09 

19 34 35.48 

19 4a 97-93 

19 46 56.91 


4 
3 




J Urs. min. ^^^.qOO 
a Ophiuchi 

W 25.0 Q 23.3 

W'42.8 0' Ö.3 

6s=B+0!415; «==>-0f020 

Correction der Uhr um 

18*23-: +33f686. 

Vom 30. Joli bU 6. 
August tägÜcher Gang: 
+ lf033. 


+ 33.78 
33.63 
33.59 




33.68 


r 


33.87 
33.56 
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Mittel 
der 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 
pimct 


AiMerkvigei 








inneres und äasseres 


Lesoagen 


S 


N 


L 


Thermometer 


4«' 47' 




/ M 






// 


st et 






ago 34 55.0 


ai.a 


ao.9 


— 5.637.4194-14.9+10.0 




Centrum. 


3a6 aa 4o.a 


ai .1 


aa.o 


-6.,! 


30. 5 


S 21.8 N 23 6 


3a4 *a8 57.0 


aa.o 


aa.4 


-6..i 


19.3 


S' ll.a N' 34.5 


3 17 59.7 


a4.o 


ai. I 


— 4.497.394+13.8+10.0 


i£».3 


NB =.+ 10.7. 


38 aa ii .7 


a5.4 


ao.4 


- 3..| 






35o a5 5a. 5 


a4.5 


aa,3 


— 4.6,'»7.4»4+'a.5+ 9.9 


«7.3 


Polpunet im 














Mittel: 














41* 4r 1«."10 


a85 46 5.a 


a5.o 


17.0 


+ i.>! 


a3.i 




3a6 aa 37. a 

3a4 a8 54. 

3 18 1.5 


a5.o 
a5. 1 
a5.i 


18. 1 
t8.t 
.8.4 


+ 0.6 

+ 0.7 
+ 0.5 






»4.3 

33. 

19.3 
34.3 


S 22.6 N 21.7 
S'17.0 N'27.6 

NB=+5.7. 

Polpunot im 


*35Ö'a5 55!a 


a4.8 


19. a 


0. I 


a7.546+»3.5 + ii.4 














Mittel: 








1 






41« 47' 22."7Ö 


a85 46 4.5 


ao.o 


ao. 1 


— I .a 




ao.9 




85 47 1.5 


19.« 


ao.o 


— 1.8 






S 17.2 N 23.0 


3a6 aa 37.5 


19. S 


ao.6 


— 1.6 


37.6734-16.1 + 14.5 


33.4 


S' 15.0 N' 25.0 


3 18 0.5 


19.7 


ai.8 


— a.3 




»1.4 


NB=:;: + 2.1. 


38 aa t4.» 


19. ö 


aa.a 


— a.9 








35o a5 54.0 


i9*o 


aa.a 


— a.9 


37.666+15. 5+13.5 


»9.7 


Polpunet im 


a8o 44 36. 


19.3 


aa.4 


— a.8 






Mittel : 


317 49 3*3 


19.0 


aa.7 


— 3.1 


37.663+15.0+13.7 


31.8 


410 47/ 2i."24 


390 34 46. a 


.8.4 


ao.5 


— 7.0 






S 22.3 N 17.7 


3a6 aa 4o.3 


18.5 


ao.5 


— 7.0 




19*0 


S'11.3 N'28.6 


3a4 a9 55. a 


19.0 


ao.o 


~6.4 


37. 676+17. 3 + i5.o 


16.5 


NE=s+10.6. 


3 18 3.a 


19.6 


ao.o 


— 6.0 




18.8 




38 aa 17.5 


19. a 


ao.8 


- 6.7 








35o a5 56.7 


19.6 


ao.5 


— 6.a 


37.647+«6.8+i3.8 


»7.5 




a8o a4 55.7 


a3.o 


18.0 


— 3.a 






Höhe unneher. 


3ao t5 17.0 


aa.7 


18. a 


— 3.5 


5»7.ß77 + *^-^ + *^-^ 


1I8.9 


Polpunet im 


3*7 49 6.7 


aa.o 


19.0 


— 4.3 






Mittel : 
41« 47' 18."14 
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M 


b( 


»ubachtun^ei 


1 am ] 


Üeridiankreise 






Mittel 


.1, 


-Correetion 




1840 


«estlh 


der 
Faden 


1^ 




der 
Ü fc r 


AamerkvigeA 


7. 
Aigast 


y Draeonis . . 
i Urs. min. . 
a Lyne 


h m 9 

17 5a ao.3a 

18 a3 17.46 
18 3o 58. ai 


3 


, , 


35*39 


i Urs. min-.! 1 a^am 

? Aquilae j«=+0.088 

W 40.8 4.9 


Ö 


35.6g 




« AquiUe... 


19 4» a6.o9 


4 




35.69 


W'24.0 0'22.8 




^ Aqnilie. . . 


«9 46 54.79 






35.93 


ft=+Or3»3; «=-0f02O 

Correetion der tJbr am 

18*20": +35f675- 


14. 

S 


Satnnl R. I. 
SainniR. U. 


16 55 a3.68 
16 55 a6.4a 


3 
3 







iSLt-|-=+«^"' 




a Heroulk . . 


17 6 40.09 




+ 


.44.«s 


W 39.4 6.2 




a OpbiMhi . 


17 a6 49.59 






43.44 


W'24.4 0'21.4 




y Draeonis. . 


17 5a 11.86 






43.70 


ö=-f-0f384; c=-0!020 




i Urs. min. . 


18 a3 8.8t 


4 


• • . 


• . . • . . 


Correetion der Uhr um 




« Lyrae .... 


18 3o 49«98 






43.6a 


17*52": +43!702. 


21. 

Q 


a Henmlifl .. 
a OpluQohi.. 


17 6 3a. 65 
17 «ö 4«. 99 




+ 


5i.a5 
5i.a7 


JS^uiT-H-O-OO» 




y Draeonis«. 


17 5a 4*'» 

18 aa 58.78 






5i.56 


W 14 4 23.6 




i Urs. min. . 








WS7.3 (yio.s 




c Lyrae 


18 3o 4o»5i 






5i.a8 


6=+0fl83; c=:-0f020 




Ceres 

y Aquilae . . . 


19 a5 3.59 
19 37 5i.o6 


3 






Correetion der Ubr um 
18*33": +5Ü367- 






5.. 47 




a Aqidläe.. . 


19 4a «0.47 






51.39 


Vom 14. bis 21. August 




^ Aquilae... 


19 46 39. a7 






61.35 


taglloher Gang: 




- 










+ lf090. 


24. 


X Draeonis.. 


17 5i 59. a6 




+ 


56.7a 


tEj^"" !-=-«•»«> 


C 


S Ursr min. . 


18 aa 54.64 


4 









a Lyrae 

Ceres 


18 3o 47.41 

19 a3 '37.41 


4 


+ 


56.68 


w 33.4 12.6 

Vr 04 0^37. 1 
6=-0f073; «=-0!020 




















Correetion der Ubr um 














18*11": +56f70O. 






Stei 


nbedi 


1 

iekaigei dea 


tt. Ai«l8t. 






Eintritt in den 


liebten Mondsrand in mittlerer Wiener Zelt 






Ancnyma. Sehe 


inb. am oberen Mondsraade. 8 Gr. Beob. sieber. 






Beobae 


hterC. L.Littrow... 16* 4-14^3 
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Mittel 
der 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 
pun^t 


iiMfrkiagei 








inneres und iusseres 


Lesungen 


S 


N 


L 




4i* 47' 




t / // 






// 


» «0 


n 




3 i8 0.2 


aa.5 


»5.7 


— 3.0 


37,587 + 17.9+15.3 

+ «4.a 


18.6 
18.6 


S 23.1 N 16.1 
S'10.7 N'28.3 
NE=+12.3. 


SSÖ'as'seia 


ai.9 


17. a 


-Wi 


330 i5 i4.a 


a4.5 


i5.4 


— 1.7 


' 


18.0 




3i7 4B 59.5 


a4.o 


i5.9 


— a.3 


37.574+17.0+13.5 


19. a 


Polpunet im 

Mittel: 
41» 47' 18."60 


U90 33 47.0 
3a6 aa 36. a 


19.0 


17.0 


— a.3 






Gentrum. 


19.0 


17.0 


— a.3 


a7.477+«9.o+i8.6 


19.8 


S 20.4 N 21.4 


3a4 a8 5a. 5 


«9.4 


17.0 


— a. t 




18.3 


S'12.3 N'26.S 


3 iS 3.0 


ao.7 


16. a 


— 0.9 


37.465+18.7 + 17.3 


33. 1 


NE=+6.2. 


3a aa i6.o 


19.« 


.7.8 


— a.3 








35o a5 56.5 


ao.a 


17.0 


- 1.3 


37.468+18.4+16.7 


30. 7 


Folpunet im 

Mittel: 

41* 47' 20."20 


3a6 aa 44.7 


16.0 


a4.o 


— 6.6 




33.8 




3a4 a8 57.7 


i5.8 


aS.o 


— 7.^ 




17. 1 


S 16.0 N 26.7 


'3 18 i5.o 


i5 


a5.8 


— a.a 


37.558+16.3 + 15.8 


35.7 


S'10.4 N'29.8 


3a aa aS.a 


i5.o 


a6.o 


- 8.3 






NE=+4.3. 


35o a6 4.7 


18.0 


a3.o 


— 5.0 


a7. 557 + 16. 4+15.4 


33.8 




a8o 3 56. a 


17.8 


a3.5 


- 5.4 


37.55. + i6.a + i5 3 




Polpunot im 


3aa I 59.7 


17.6 


a3.5 


— 5.5 




33.3 


Mittel: 


3ao i5 aa.o 


18.0 


a3.o 


— 5.0 




31 .3 


41* 47' 22."01 


3^7 49 5.7 


18.0 


a3.o 


- 5.0 




31.3 




3 18 9.0 


i5.i 


a3.3 


— 6.4 




ai. I 


S 14.7 N 24.2 


38 aa 3o.5 


t5.a 


a3.8 


— 6.6 


a7.ß46+»8.o+»5.3 




S'10.9 N'27.6 


35o a6 7.5 


.5.-4 


a4.o 


— 6.6 




«4.4 


NE=+8.6. 


a8o 3 i'. 7 


17.5 


a3.3 


— 5.1 






Polpunot im 
Mittel: 










, 


* 


41« 47' 22."7Ö 
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Benbaehtungen am Meridiankfeise 



1840 


Cestln 


Mittel 

der 

Täden 


1, 

1^ 


Correetion 

der 

Uhr 


iiMerkiigei 


24. 
Aafist 

C 


, 


Anonyma. Scheinb. oben. 8 Crr. Beob. ziemlich sieher. 

Beobachter C. L. Littrow... 16* 11"* 68f3 
Anonyma. Nahe in der Mitte des Mondes. 7 Gr. Beob. sieher. 

Beobachter C. L. Littrow ... 16* 22* 21^3 
H. Reisinger... 16 22 23. 3 

39 Caneri. Sehr sichere Beobachtung. 

Beobachter C. L. Littrow... 16* 34" 17f6 
H. Reisinger ..16 34 16. 1 

40 Caneri. Sehr siehere Beobachtung. 

» H. Reisinger .. 16 38 6.8 
C. L. T. Littrow beobaehtete am Refiraetor von 6" Öffnung 
H. Reisinger beobaehtete an einem Dialyten von 48'^ÖffiDong. 


28. 

9 • 


7 Draoonis. . 
Ä Urs. min.. 

« Lyrae 

Cerea 

y Aquilae . . . 
4 Aquilae.. . 
ß Aquilae.. 


h m a 

17 5i 53.54 

18 aa 46.08 

18 3o 3a. la 

19 aa 37.30 
'9 37 40.49 
19 4^ ^9*99 
19 46 38.77 




m f 

+ I 3.3l 

3.01 


W 7.4 S6.8 

W'32.2 0'12.4 

6=-0M02; c=-OfO20 

Correetion der Uhr um 

15* 58* : + 1" 2f 286. 

Vom 21. bis 28. August 

taglicher Gang: 

+ 1!560. 


3. 40 
a.39 
3.33 


1. 
SepteaWr 


7 Draoonis. . 
i Urs. min«. 
a Lyrae .... 

Ceres 

7 Aquilae. . . 
a Aquilae . . . 
^ Aquilae... 


17 5i 49.70 

18 aa 40.69 

18 3o 37.79 

19 31 34.86 
19 37 36.38 
19 41 55.85 
19 46 34.63 




+ I 5.96 


a Urs. min. a— .^a^ji; 
^ Aquilae «—0»" 

W 34.5 12.1 
W11.5 (y35.4 

6=-0f026; ö=-0^020 

Correetion der Uhr um 

19*(r: +I"'6f214. 

Vom 28. August bis 1. 
September täglicher Gang : 

+ 0f982. 


6.10 


6.36 
6.35 
6.33 


2. 


a' Caprioorni 
X Urs. min.. 
1 Cephei . . . 
3 Cephei . . 
a Aq^arii . . . 
« Pisc. aust . 
a Urs. -roaj. . 
a Pegasi . . . 
Uranus 


ao 8 6 . 89 

30 30 33.58 

31 i3 40.86 
31 35 39.87 
31 56 3o.ii 

33 47 44.86 

33 53 4'*3o 
33 55 43.79 
33 18 38. 5i 




+ I 7.63 


XUrs. min. 1 g.,.f^ 

aUr8.mai. j**- •^'^ 

W 32.2 15. 6 

W'11.2 0'36.8 

6=>-0r095; «=-Of(»0 

Correetion der Uhr um 

21*54": +l-7f781. 

Vom 28. August bis 2. 
September täglicher Gang: 
+ i:072. 


7.70 

7-57 
7.80 

8.i5 
7.80 
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Tom Jalire lo40. 



ise 



Mittel 
der 


Libelle 




Pol- 












inneres und äuseeres 


punot 


Aamerkvagei 


Lesungen 


S 


N 




L 


Thermometer 


3i8"i3' 




■ / H 








41 




u 




3 i8 7.5 


19.^ 


17. a 


— 


I . I 


/' 


>4.3 


S 13.2 N 24.1 


36 aa 33.5 


19.0 


18.0 


— 


»7 


37.7i6-{-i9.3+i7.5 




S' 8.6 N'28-7 


35o 36 3.a 


19.0 


18.0 


— 


».7 




>4.4 


NE = + 4.1. 


aSo 3 5a. 3 


i5.o 


33.0 


— 


6.4 


37. 7164-18. 8+16. 6 




Lesung unsieh. 


333 I 57.7 


«4.^ 


33.5 


— 


7.« 




17,6 




3ao i5 19.5 


i5.o 


33,3 


— 


^.^ 




16.0 


Polpunet im 


317 49 6.^ 


.4.5 


33.6 




7.a 


+ 16.3 


18.8 


Mittel: 
41» 47' 20."22 


3 18 7.3 


i5.5 


33.0 


— 


5.4 


' 


>9.4 




38 33 33.5 


14.6 


»4.4 


— 


6.6 






S 17.2 N 22.8 


35o 36 3.3 


i5.6 


33.6 


— 


5.6 


37. 764+17. 4+15.6 


>4.9 


S'14.5 N'25.2 


380 4 3i.5 


17.0 


33 5 


— 


4.9 






NE = + 2.5. 


3aa I 58.3 


18.0 


33.0 




4.« 




30.4 




330 x5 33.7 


«7.5» 


33.5 


— 


5.3 




«9.7 


Polpunet im 


317 49 5.7 


17.0 


a3.6 


• 


4.9 


37. 766+16. 3+14. 4 


19.9 


Mittel: 
41» 47' 19."80 


ti98 47 8.5 


«7.5 


a4.o 


— 


6.0 




ti4.6 




40 36 37.5 


.7.5 


34.0 




6.0 


37.688 + 16.3 + 14.1 




S 18 3 N2S.6 


i3 4^ 0.7 


.9.3 


33.5 


— 


4.^ 




31 .1 


S'13.7 N'28.2 


ai 38 5a. 


30. 


33.3 


— 


3.7 




33.3 


NE=+4.6. 


3io 43 9.5 


19.3 


33.1 


— . 


4.5 


37.675+15. 7+13.5 


33.9 




a8i 34 10.5 


19.5 


33.3 


— 


4.6 


37. 663 + 15. 4+I3.I 


36.6 

ao.9 


Polpunet im 

Mittel: 

41* 47' 23."06 


336 9 8.5 


19.5 


^3.7 


— 


4.a 


3o6 35 49.3 


18.3 


a3.9 




3.8 


^ 
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00 



Beob«ebt»tt|>»« »a Meridi*Bkreise 



1840 


«cstin 


MitM 

der 

Fäden 


II 


Correction 
der 
UKr 


iiMerkiigei 

* 


16. 
Septeaber 

5 


X Ura. min. . 
« Cygni .... 
a Cephei . . . 
?Cephei ... 
« Aquarii . . . 
« PiflO. Mist. 

a Pegaai 

Uranus 


h m 9 
ao ao i8.84 
ao 34 44.6a 
ai i3 31.58 
ai a5 ao.56 
ai 56 ao.4i 
aa 47 34.66 
aa 55 34.37 
a3 16 a5.45 


4 




W 18.3 33.0 

W40.5 cio.e 

6=^4.0M61;e=-0f020 

Correetion der Uhr um 

2i*37*: + l-llJf638. 

Vom 1. bU 16. Sep- 
tember tagUeher Gang: 

+ 0!69. 


+ i*i6.'59 
16.59 
16.69 
16.7a 


• 


16.61 






7. 
•etober 

5 


7 Aquilae . . 
a Aquilae .. 
ß Aquilae .. 
X Urs. min. . 
ci^ Capricorni 
a« CsHpneorni 

a Cygni 

% Aquarii . . . 
MondR. I... 
Ti Aqnarii . . 
X Aquarii... 
a Piae. aast 
a Urs. maj. . 
a Pegasi.... 
Uranus 


19 37 15.95 
19 41 35.43 

19 4^ 4.01 

ao ao 18. 83 
ao 7 a3.57 
ao 7 47.40 
ao 34 35.94 
ax 56 II. o3 
aa 8 49.74 
aa a5 45. 5i 
aa 4a 53. a7 
aa 4? a5.aa 
aa 5a ai.3i 
aa 55 a5.a6 
a3 i3 at.07 


4 
4 

3 


+ I a4.4« 
a4.5a 

a4.37 


W 30 6 24.8 

W'48.6 <y 6.8 

6=+0f507; «=-0:020 

Correetion der Ubr um 

ai*3-:+l-24f528. 

7. October täglicher Gang: 
+ 0!376. 




a4.39 
a4.47 
a4.»9 
a4.7» 












a4.86 
a4.75 
a4.6a 






8. 


X Urs. min.. 
«Cygni.... 
9. Pisc. aust, 
a Un..inaj. . 
«Pegaai.... 
Moii4R.I... 
Uranus 


ao ao a4.7x 
ao 34 35. a8 
aa 47 a4.68 
aa 5a ao.84 
aa 55 a4.9i 
aa 57 4a,.. 
a3 t3 t3.3i 


3 




X Urs, mim. j^—i 1*303 
aTjTs.iMi. j«-+*.383 

W 32.6 23.0 

W 7.7 (y48.1 

6=— Ot326;«=^0f020 

Correction der Uhr um 

22*17"-: -f l"26fl40. 

Vom 16: September bis 
8. October taglieher Gang : 
+ 0!432. 


4- I a6.o8 
a6.34 
a6.09 
a6.o5 










13. 


« Aquarii . . 
a Pisc. aust 
a Urs. maj. . 

a Pegasi 

a Androm. . . 
yPegasi.... 
« Urs. min. . 
MondR. I... 
a Tauri 


ai 56 7.44 
aa 47 ao.96 
aa 5a 16. aa 
aa 55 ai.5a 
a3 38 4a. 4a 

3 34;3o 

1 a ao.a6 

3 36 44.7a 

4 i5 18.81 


3 


+ « a9.o4 
a9.6o 


a Urs. min. L_i 4170a 
aUr8.mi«. r=+*-^^ 

W 6.3 52 2 
W'28.2 O'30.2 
6=-0f403; c=r- 0:020 
Correction der Uhr nm 
23*Ö9-: +J"'29fl67. 
Vom 7. bis 13. Octo- 
ber t&glicher Gang: 
+ Of752. 




a9.a6 
a9.oa 
39. 3a 








a8.76 
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Mittel 
L^sungeo 


Libelle 


Barometer » 


Pol- 
punet 

4>' 47' 


1 

AiMikliilgea 


S 


N 


L 


inneres und Museres 
TbermoDieter 


• 4 H 

4o 36 4>.o 
356 3o a5.o 
i3 4a a.a 
ai 38 53. a 
3io 43 4.5 
38i a4 a.7 
3a6 9 4.a 
3o6 aa 44.5 


«9.« 
21 .0 
ai.5 
ai .0 
ai .0 
ao . 
ao.o 
ao. 


a5.o 
a3.o 
a3.o 
a3.o 
a3.5 
a5.o 
a4.6 
a5.5 


»t 

— 3.a 

— 0.8 

— 1 . 1 

— 1.4 

— a.7 

— a.5 

— 3.0 


u 00 

»7.»99+i4.o+ia.5 
^7.339+13.5 + 41.0 


ao.4 

»1.3 

ao.4 
aa:7 
16. a 


6 19 1 N 26.3 

S'19.1 N'25.2 

NB =0.0. 

Polpunet im 

Mittel: 

41» Kf 20. "20 


3aa I 57.0 

3ao i5 18.5 

317 46 a.a 

4o 36 36.7 


aS.o 
a5. a 
a5.i 
a5.o 


a3.a 
a3. a 
a3.3 
a3.6 


— a.a 
— ' a. 1 

— a.a 

— a.4 


a7.ft4o +9.7 +7.7 
a7.63a +8.6 +6.3 

a7.63i +8 5 +5.8 


18.0 
i5.5 

• 

18.3 

16.9 

ai.6 
18.0 


S 24.6 N 23 8 
ß'19.0 N'29.9 

NE = + 6.8. 

Polpanct im 

Mittel: 

41* 47' 17."92 

Um 10" 3'. 


398 4; o.a 

356 3o a6.o 


a6.o 
a5.5 


aa 6 
a3.a 


— 1.3 

— 1.9 


399 SB ;i.o 
3io 5a ai . 7 
3o3 a3 aa.7 
a8i a4 7.0 


a6.3 
a5.8 
a6.o 
a5.7 


aa.5 
a3.i 
a3.o 
a3.a 


— 1 . 1 

— ".7 

— 1.5 

— 1.8 


3a6 9 8.7 
3o6 4 3o.o 


a6. 
36.9 


a3.Q 
aa.a 


— 1.5 

— 0.6 


4o 36 36. 
356 3o a5.o 
a8i a4 6.7 

69 8 a4.o 
3a6 9 8.0 
3o6 6 57.a 
3o6 3 45.0 


a8.i 

27.4 
a8.i 
3i.o 

»9.9 
3i.o 
3o.i 


ai .a 
ai.8 
a3.o 
ao.8 
aa.o 
ao.4 
ai.8 


+ 3.8 

+ 3.1 

+ 3.9 

+ 5.6 

+ 4.4 
+ ^.9 

+ 4.6 


»7.697 +9.7 +7.6 
a7-7»9 +«• +6.a 


ao.9 
»7.0 
a4.3 
aJ.i 


S 24.4 N 25.4 
S'24.6 N'25.1 
NE= ~ 0.2. 

Um 88" 46'. 
Pi.lpunct im 

Mittel : 
41» 47' 23."82 . 


3io 43 5.7 
^8t a4 7.0 


3i.o 
34.0 


ai.5 
19.3 


— a. I 

+ 0.8 


»7.978 +7.' +4.« 
37.980 +6.0 +4.7 
a7.98<» +5.6 +4.0 


16.8 
19.3 

i5.o 
11.6 
14.6 


8 83.0 N 20 2 
S'19 6 N'33.4 
NE=: + 13.3. 
PolpuQct im 
Mittel: 
!!• 47' 15 "46 


3a6 9 5.0 

340 37.0 

3a6 5 59.5 

4o 14 10.0 


• • • • 
34.0 
33.6 
33.5 
33.5 


ao.o 
ao.6 
ai,o 
ai .0 


+ «.4 

- o.a 

- 0.4 

- 0.4 




• • • • 
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Beobachtung^en am Meridiankreiflo 







Mittel 


1« 


Correction 




1840 


«estlri 


der 


3| 


der 


AiMerkiigei 






Fäden 




Uhr 




13. 




Stenibe4eekiigei« 


•etober 






cf 




Eintritt in den lichten Mondsrand beobachtet am Refraeior 




von 6 Zoll Öffnung. 






e Plejadum um 2* 19* 37f5 \ 






w . » 2 39 37.0 ^ . 






h .. Q Uhrzeit 
* ** .. 2 41 2.3^ 0^.^ 






l » » 2 46 36.0 






» 3 24 12.0 






Die ersten drei sehr sicher, der vorletzte ziemlich sieher, 






der letzte unsicher. 






ühr^enrleicliung |G«'»* 2* 29" 81 f 8 

. . Molyneux.. 2 28 0.0 










« = — 2f65; tägUoher Gang OeUt — 2!3a 




■t 
1 


/« Plojadnm um 1»* 49" 12f7 \ 

r « - 13 » 90 1 i„ mittlerer 
D««. folgt * . .13 10 34.0} ^j^.,^, 

p » »13 16 6.8 1 

\ » >. 13 53 36.7 1 






Amt 








28. 


X Urs. min. . 


ao 19 54.34 


4 




X Urs. min. ) , . ,j.4g 
3 Urs. nu^.)"*— + ^**** 


2 


a* Capricorni 


ao 7 13.39 




+ *i«35/35 


^ 


a* Caprioorni 
a Cygni 


ao 7 37.17 
ao 34 25.89 


4 

4 


35.47 
35.45 


W 1.1 66.8 
W'25.5 0'32.2 




a Cephei . . . 


at i3 i3.o4 




35.53 


6=— Of660; «=-Of020 




ß Cephei . . . 


ai a5 a.39 




.35.5a 


Correction der Uhr um 




a Aquarii. . . 


ai 56 1.19 




35. ai 


21*20*: +I*36f534. 




a Pisc. aust. 


aa 47 15.54 




" 35.79 


Vom 13. bis 28. Oe- 




a Urs. maj. . 


aa 5a ia.34 




35.76 


tober taglicher Gang: 




a Pegasi 


aa 55 i5.47 




35.83 


+ 0f428. 




Uranus 


a3 10 67.77 












30. 


X Urs. min. . 


ao 19 10.47 


4 




iS^S:H-»'»" 


Q 


a* Capricorni 


ao ^ 7 i3. i5 


4 


+ r37!o4 




«• Capricorni 


ao 7 37.15 


4 


36.94 


W 6 56.3 




a Cygni 

a Cephei 


ao 34 34.76 
ai i3 II. a6 


36.84 
36.97 


W'17.8 O'39.0 
6=-0.814; c=-0.020 




? Cephei . . . 


ai a5 0.33 




36.56 


Correction der Uhr um 




a Hse. aust. 


aa 47 i5.38 




37. ao 


21*33*": +l-37f088. 




a Urs. maj. . 


aa 5a ia«7o 




38.36 


Vom 13. bis30.Octo. 




a Pegasi . . . 


aa 55 i5.a7 




36.79 


ber taglicher Gang: 




Uranus 


a3 to 47.97 






+ Of46«. 
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Mittel 

der 
Lesungen 


Libelle 


Barometer , 

inneres und äusseres 

Thermometer 


Pol- 
punct 

4i* 47' 


4i«erkiBgea 


S 


' N 


L 


- 






• 








/ a 
4o 36 34.0 


3a. 


ai.o 


+ 4.3 


^7.398 +Ö.9 +8.« 

^7.389 +7.5 +7.6 
a7.4oo +7.5 +7.5 


i3.6 
18.9 
17.4 
17.3 

18. a 


S 32.5 N 19 2 
S'29.5 N'22.5 
NE = + 3.15. 

Polpunct im 

Mitte] : 
41* 47' 17 "08 










356 3o 18.5 
i3 4a 3.0 
ai 38 54.0 

3io 4^ 58. 


3i.o 
3i.o 
3o.5 
3i.o 


,..0 

ai.o 
ai.5 
ai.o 


+ 3.7 

+ 3 7 
+ 3.a 
+ 3.7 


. • • • . • • • 








3a6 9 a.o 
3o5 5o 58.5 


33.5 
33.0 


19.0 
19.0 


+ 5.8 


- 






































































































- 


1 


11* 
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h 


eobttchtuii^en am 


Meridiankreise 


1810 


«estira 


Mittal 

der 

Fad eil 


1, 

< 


Correction 

der 

ü h r 


Amverkiigei 


31. 
•etoker 


X Urs. min. . 
« Cephei . . . 
ß Cephei . . . 
3 Aquarii . . . 
a IMsc. aust. . 
a Urs. maj. . 

a Pcgasi 

Uranus 


h m 9 
ao 19 ao.a8 
ai i3 10. 3a 
ai a4 59.37 
•4 1 56 o.a6 
aa 47 14.44 
aa 5a ia.48 
aa 55 14. i3 
a3 10 4a. 45 


4 
3 




W 8 56 7 

W'25.9 O'32.0 

6=-Of657; c=— Of02C 

Correction der Uhr um 

22*32-; +I"37f6«8. 

Vom 27. bis 31. Oeto- 
ber tägtieher (>aiig: 
+ 0f549. 


+ i-37.'69 
37.^7 
37.^9 
37.86 
37.50 
37.63 

f 


3. 
IftTeabcr 


X Urs. min. . . 
a* Caprieorni 
«• Caprioomi 

« Cygni 

Mond R. I... 
« Aquarii . . 
B Aquarii . . . 
tr Aquarii . . . 
o Piso. aust . 
et Pegasi. .. . 
Uranus 


ao 19 i5.o4 
ao 7 11.96 
ao 7 35. Sa 
ao 34 a3.a8 
ai 46 4.49 
ai 55 58.77 
aa 6 48.43 
aa ao 35.71 
aa 4? "3.7a 
aa 55 ia.55 
a3 10 a8.63 


3 
s 
4 

4 


+ i 36.76 
37.30 
36.48 

37!73 


W 17.1 39.2 

W'43.9 0'12.2 

6=+0flOi; *=— 0f02U 

Correction der übr um 

21*25-: +1-37:345. 

Vom 31. OctoberbisS. 
Norember täglicher Gang: 

— OflOO. 


37.38 
38.06 




11. 


« Aquarii . . . 
a Piso. aust. 
* Pegasi . . . 

Uranus 

a Andromtfd. 
a Cassiop. . . 


ai 55 56.56 
aa 4? < 1 . 5i 
aa 55 10. ao 
a3 9 59.64 
a3 58 30.65 


4 


+ « 39.07 
38. 4^ 
39.7» 

39!94 


a Urs. min ) , - ,qa- 

aPiscanst.r=+^*^' 

W 46.4 11.2 

W'21.8 O'8«.0 

6=>-H)'223; «=-0?MO 

Correetion der Uhr uro 
22*54-: +l-89f285. 

Vom 3. bis 11. Novem- 
ber iäglioher Gang: 
+ 0:240. 


« Urs, min. . 


1 5a. 93 


3 






13. 

9 


« Pise. aust. 
a Urs. pnaj. . 
«Pegasi.... 

Uranus 

a Andromed. 
y Pegasi.... 
a Cassio]^. . . 
« Urs. min. . 


aa 47 I K .61 
aa 5a 11.88 
aa 55 10. 5i 
a3 9 55. o3 
a3 58 30.96 
3 a3.58 

a9 5f.a3 

1 53^89 




40. 3o 
40.59 


«Urs.min.j _^,^ 

a Urs. ma]. | 

W 46 4 11.2 
W'22.2 0'35.2 

6=r-fOf236; «==--0!020 

Correction der Uhr am 
23*31-: +1- 40^550. 

Vom30.Oetoberbi8l3. 
November täglicher Gang: 
+ 0'317. 


40.4^ 
40.53 

40.74 
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Mittel 


. Libelle 


Barometer, 


Pol- 




<Jer 




inneres und Muueres 


ponet 


Aftmerkaag^i 








Lesungen 


S 


N 


L 


Thermometer 


4.* 47' 




/ // 

4o 36 44.0 


a3.4 


^8.7 


— 4.i 


37'!535 +7*4 +«*9 


*i 


S 23 7 N 2».2 


i3 4^ 11 .0 


34.0 


38.4 


— 3.6 




.9.5 


S'21.3 N'31.4 


ai 39 4.7 


33. 


■-^9.3 


- 4.6 




30.3 


NE=+2.3. 


3io 45 7.7 


^4.0 


39.« 


— 4.3 




18.5 




3S1 a4 9.5 


aa.9 


^9.7 


- 4.9 






Polpunct im 


69 8 35.0 


a4.o 


38.3 


— 3.6 




»9.* 


Mittel : 


3!i6 9 i3.o 


33.0 


«97 


— 4.9 


37.551 +7.0 +6.3 


»7.8 


41* 47' 19."00 


3o5 49 45.7 


33.0 


39.« 


-4.9 








40 36 4a. 5 


35.0 


35.0 


— 1.8 


37.380 +9.0 +9.7 


3 3. I 


S 22.0 N 27.8 
S'18.7 N'31.2 


»98 47 3.0 


35.5 


34!5 


— 1.3 














NE=+3.35. 










»7.380 +9.3 +9.3 




3io 44 3.5 
3ö3 14 Q9.5 


33. 5 
33.0 


37 . 
36.5 


- 3.7 




31.7 


Polpunct im 
Mittel: 


3oo 19 34.7 


34.0 


36.5 


— 3.1 






41« 47' 20/'60 


a8i a3 54.5 


33.0 


36.0 


— 3.4 


37.380 +9.5 +8.6 




3a6 9 11.0 


33.0 


37.5 


- 4.8 




1Ö.7 


1 


3o5 48 39.5 


33.0 


36.7 


— 3.8 


37.380 +9.5 +8.3 






3io 43 7.0 


33.5 


a8.9 


- 4.8 


37.375 +7.6 +5.3 


18.8 


S 18.4 N 33.8 


281 a4 5.0 


33. 1 


39.3 


— 5.3 




33.3 


S'15.8 N'3e.2 


3ad 9 II. 5 


^3.4 


38.9 


— 4.3 




16.9 


NE = + 2.5. 


3o5 46 -2.5 


a3.3 


39.3 


- 4.5 


^7.^77 +7.3 +5.0 






340 39.0 


33.0 


39.0 


- 4.6 




.6.4 


Polpunot im 


7 27 a3,o 


^3.4 


39.8 


- 4.8 




»9.^ 


Mittel: 


40 14 3o.5 


33.0 


3i.8 


— 6,6 


• 




41^ 47' 18."72 


a8i a4 5.0 


35.3 


a6. 7 


— 1.8 




31 . 1 


S 20.6 N 317 
S' 18.8 N' 33.6 

NE=+1.8- 


3a6 9 13.0 


36.3 


36.0 


— 0.9 


3o5 45 33.7 


a4-i 


38 .0 


— 3.1 


37. 110 +8. 1 +5.5 






340 4l.Q 


a4.o 


27.8 


— 3.0 




ao.3 


Polpunot im 


336 6 lE.O 


34.0 


27.7 


— 3.0 


37.091 +8.1 +5.7 


33.5 


Mittel: 


7 27 24.7 


33.0 


«9 9 


— 5.3 




30. 


41* 47' ai."22 


4o 14 35.0 


ai.8 


3o.i 


— ^7 
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166 



Bvobaclituug«u am Meridiankreise 



1840 



«esftira 



Mittel I JS a 
der 
Fäden 



B 



Correction 

der 

Uhr 



AmerkiB^ea 



18. 



X Urs. min. 
et Cygni. .. 
^ Cephei . . 
a Urs. maj. 
PegMi... 
Uranus 



ao 17 4^.oa 
ao 34 ao. 18 
31 a4 5a. 33 
aa 5a i4.4''' 
aa 55 11.91 
33 9 47.77 



+ 



"39/63 

39.7^ 
39.69 

39.67 






059 



X Urs» min. 
a Urs. maj, 

w 42.4 o s.r 

W'18 3 0'34.2 

6=4^fl76; tf=— Of020 

Correotion der Uhr um 

21*57"': +1"39!677. 

Vom 13. bis 18. No- 
vember t&glicher Gang: 
— 0fl77- 



21. 

h 



a Pisc. anst. 
a Urs. maj. . 
4 Pegasi .... 

Uranus 

a Andromed. 
a Cassiop. . . 
a Urs. min. . 



aa 4? i3.io 
aa 5a 14.0 
aa 55 tx.93 
a3 9 44. 5i 
a3 58 3a. 18 

39 5a, 47 

1 o 4<.i9 



+ 



39.37 
39.30 
39.01 



ja = -Of 



512 



38.96 
38.93 



a Urs. min. 
9 Urs. maj 

W 29.4 O 31.3 

W'55.6 O' 5.2 

6=3+0^514 ; c=— 0'020 

Correction der Ubr um 

23*24": +l-'39fll4. 

Vom 18. bis 21. No 
▼ember taglieber Gang: 
— 0f^84. 



26. 

5 



ß Cephei . . . 
a Aquarii . . 
a Pise, aust. 
a Urs. maj. . 
a Pegasi .... 

Uranus 

« Andromed. 

y Pegasi 

a Urs. min.. 



ai a4 55. o3 
ai 55 53.71 
aa 4? >3.5o 
aa 5a 14.^8 
aa 55 ia.75 
a3 9 43.31 
a3 58 33. a6 

3 a5.37 

1 I 5.17 



+ I 37.61 
37.94 
38.08 
• 37.171 
37.87 



ja=+Of; 



256 



37.74 
38. 3o 



a Urs. min. 

t Urs. maj, 

W 51.4 11.4 
W'26.0 0'36,9 

6==+0f308;«=~0f020 

Correetion der Uhr um 
22*61-: +I"37f893. 
Vom 21- bis 26. Novem- 
ber täglicher Gang : 
— 0f245. 



4. 

•fCfvbfr 

9 



«I Aquarii . . . 
a Pisc. aust . 
a Urs. maj. . 

Uranus 

a Andromed. 

y Pegasi 

35 B Piscium 
a Cassiop. . . 
Mond R. L . . 
OL Urs. min. . 
71 c Piscium 



55 39.37 
47 x3.5a 
5a 13.78 

9 50.89 
58 34.18 

3 a6.68 

5 10. 63 
39 55.59 
37 3a. 4i 

1 37.40 
53 5.39 



+ 



36.97 
37.3a 

37. «»7 



«•"^•}a = +0^884 
s. mig. I ' 



36.89 
36.89 



36.5a 



a Urs. 

1 Urs. 

W 43.2 O 21.3 

W'17.5 0'47.2 

=— 0f082; «=— Of020 

Correction der Uhr um 
23*21-: +I"'36f943. 

Vom 26. November bis 
4. Decemb. taglieherGang: 
— 0fll8. 
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Tom J»bre 1840. 



W, 



Mittel 


Libelle 


Barometer , 


Pol- 


- 


der 




inneres und äusseres 


punet 


iucrkiBgfi 








Lesungen 


S 


N 


L 


Thermometer 


4.* 4/ 


' 


/ n 

4o 36 46.7 


«8.9 


a6.o 



— 3.6 


u 00 
»7.495+13.3+13. 3 


#/ 


S 15.6 N 30.0 


356 3o 33. o 


17.8 


37.1 


- 4.8 




19:4 


S'16.0 N'29.6 


31 39 9.5 


19.3 


36.0 


— 3.5 




^4.3 


NE = — 0.4. 


69 8 4^.7 


16.1 


3o.i 


- 7.4 




30.9 




336 9 16.3 


17.6 


38.8 


— 5.8 




30. 8 


Polpunct im 


3o5 44 53.7 


19.0 


37.8 


- 4.5 


37. 534 + ia. 0+10.3 




Mittel : 












^ 


41« 47' 21."35 


381 34 l5.3 


33.8 


33.0 


— 4.6 








61 8 40.0 


31.5 


34.8 


— 6.3 




19.8 


S 17.5 N 39.6 


336 9 16.0 


31.8 


34.5 


— 6.0 


»7.484 +4.» +0.7 


.8.7 


S'19.1 N'38.0 


3o5 44 44.5 


33. I 


34.. 


— 5.6 






NE= — 1.6. 


340 45.3 


18.5 


37.0 


— 9.0 




17.» 




7 ^7 ^5.7 


33.5 


34.5 


— 5.6 




19.3 


Polpunct im 


40 14 34. a 


33 .0 


35.1 


— 6.3 


37.438 +3.3 +0.3 




Mittel: 


% 












41« 47' 18."72 


31 38 58. 


33.0 


36.5 


— 3.5 


38.000 +3.5 +1.0 


.5.4 




330 43 4.5 


33.0 


36.5 


— 3.5 




«5.9' 


S 28.8 N 29.8 


38t 34 13. 


3i.5 


37 .0 


— 3.0 




«9.4 


S' 18.6 N 39.8 


69 8 38.5 


3a. 


36.5 


— 3.5 




i3.9 


NEä= + 10.1. 


336 9 10.5 


3a. 


37.0 


— 3.8 


a8.ooo +1.8 +0.8 


i5.8 




3o5 44 39.0 


33.0 


35.5 


— t.4 






Polpunct im 


340 33.5 


37.0 


3a. 


+ 3.6 




i5.3 


Mittel: 


336 6 4.5 


39.0 


90.0 


+ 4.8 




13.5 


41« 47' 15."57 


40 14 39.0 


40.0 


19.0 


+ 5.8 


»7.998 +1.8 +0.3 


• 







• ■ • • 







• 
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Inhalt. 



Vtnrtrt . 

Craetcakt^ktiMgea am RefracUr ?•■ 1847 Mi 1654 (April) y n4lslrt f »ft 

€• Itrattela. 
Comet 1847 1.» entdeckt ron Hind am 6- Febmar 1847 . 



1847 n. 

1847 111. 
1847 IV. 
1847 V. 
1847 VI. 

1850 1. 

1851 II. 
1851 lU. 



ColU am 7. Mai 1847 . . 
Maarais am 4. Juli 1847 • 
Schweizer am 31. August 1847 
Brorsen am 20. Juli 1847 . . 
Miss Mitehel am 1. October 1847 
Petersen am 1. Mai 1850 . • 
Brorsen am 1. August 1851 
Brorsen an^*22. Oetober 1851 



» fineke (1852) 

» 1852 L» entdeckt von Cbaoornao am 15* MAi 1852 • 
» 1852 II. » » Westphal am 24. Juli 1852 . 

• 1853 I. » » Secchi am $. März 1853 . * 

» 1853 III. » » Klinkerfues am 10. Juni 1853 

1854 L » # Van Arsdale am 25. November 1853 
» 1854 II 

Nacblrige ii In Ptaaetei- m4 CeBcteibaekaektaBfei am itfitetor (in 
.lahrgfingen 1853 und 1854 der Annalen) . . . 

•Mteebtitgta %m leridtuikreiM fMi 5. S^r^Mi^ 1B38 bis Ea4e 1840 



den 



I 



1 

9 
21 
31 

34 
37 
42 
4« 
49 
53 
57 
00 
65 
78 
83 

92 

85 



• riek fehler. 

Seite 128 ist am 13. September nach ß Aqnilae einzuschalten: 

|l ot Ci^ricomi ...j i* 8* 17/99 j [+ a9/»4| 

Seite 129 ebendaselbst: 
a98^48'56."o!ao.8|i5.4|+4."a| |4i^47' ao."4l 
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k. k. Sternwarte in Wien. 



- -^W^- 



Dritter Folge 

Vierter Band. 

Jahrgang 1S54. 
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Wiei, 1S55. 

Drnck und Papier von Leopold Sommer. 
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